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مقدمة 


تعد مجموعة مستشفيات السعودي الألماني أكبر الكيانات المقدمة للخدمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط و 
شمال أفريقياء كما تعتبر كياناً مطوراً للرعاية الصحية وليس فقط مقدماً لها. 


مستشفى السعودي الألماني القاهرة هي مؤسسة رعاية صحية متخصصة. تطمح OY‏ تكون المستشفى الرائدة في 
توفير الرعاية الصحية وفرص العمل في نفس الوقت لتقديم أفضل الكفاءات» هذا بالإضافة إلى الخدمات الطبية المتعددة في 
كافة التخصصات المختلفة الدقيقة منها والمعقدة. وذلك بأعلى المعايير العالمية و من خلال تطبيق بروتوكولات العلاج 
المعتمدة. 


إيماناً منها بأهمية الوقت عندما یتعلق بأرواح الناس. تطرح مستشفى السعودي الألماني فكر جديد للرعاية الصحية. وذلك 
من خلال استخدام وتوفير أحدث التكنولوجيا. 


لذلك تستخدم مستشفى السعودي الألماني القاهرة برنامج مميكن لتسهيل وضمان دقة الخدمة المقدمة للمرضى حيث 
تعتبر المريض وذويه محور اهتمامها ومركزاً لكافة السياسات والإجراءات التي تحقق راحتهم وتضمن حصولهم على 
خدمة متميزة وتجربة مختلفة عن أي مؤسسة صحية أخرى. 

تهدف مستشفيات السعودي الألماني إلى أن يكون فرع القاهرة هو مؤسسة طبية متكاملة لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء وذلك بسبب الخبرات الطبية المصرية المتميزة وأيضاً من خلال التعاون مع المؤسسات والجامعات الطبية 
العالمية. 


Introduction 


Saudi German Hospitals are considered the largest private Healthcare provider in 
the MENA region (Middle East & North Africa) since it is considered not only a 
provider but also as a developer in the healthcare field. 


Saudi German Hospital - Cairo is a healthcare provider and the employer of 
choice drawing the best talent in the MENA region. The hospital is planning to 
prove itself as one of the major tertiary care hospitals in Egypt. SGH Cairo offers 
a wide range of medical services including all kinds of specialties, sub-specialties 
and critical cares with the highest International standards. 


Derived from its belief that every minute counts when it comes to people’s lives, 
SGH-Cairo promotes a new medical health care approach through employing 
state-of-the-art technologies. 


Therefore, Saudi German Hospital-Cairo is deploying a fully-automated system to 
facilitate all processes and to minimize the level of errors and medical hazards 
related to human practices. 


Building on the renowned expertise of the Egyptian doctors in cooperation with 
the best universal medical faculties and associations, the Saudi German Hospital- 
Cairo branch is aiming at becoming a medical hub in the region. 
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الرؤية 


سنكون قادة فى جعل حياة الناس أفضل 
Vision‏ 


To be the Leader in Improving People’s Lives. 


.أن نوفر خدمة طبية آمنة قائمة على الأدلة العلمية ومقدمة من خلال إدارة فعالة لتلبية احتیاجات مجتمعنا و شرکاءنا فى النجاح 
Mission‏ 


To Provide Evidence-Based, Safe Medical Services Delivered with Effective Management, Engagement 
with Our Community and Fulfillment of Our Stakeholder’s Needs. 


- النزاهة 


Values 


- Accountability - Teamwork - Compassion - Integrity 


- Equality - Respect - Innovation 
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حقوق وواجبات المرضى واسرهم 
الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية: 
» الحق فى معرفة الحقوق والواجبات المتعلقة بتلقي الخدمة 


٠‏ الحصول على رعاية طبية مثالية فى الوقت المناسب دون تفرقة أو تمييز و إحترام قيم المرضى و معتقداتهم في إطار 
العرف و القانون. 


٭ إعطاء أولوية العلاج للحلات الطارئة و التدخل السريع والمناسب لتقييم الألم والعمل على تخفيفه وعلاجه 

۰ مناقشة ومشاركة الفريق الطبي المعالج فى الخطة العلاجية و توضيح إجراءات المتابعة الطبية و التعليمات الواجب إتباعها ما 
بعد الخروج من المستشفى 

٭ رفض العلاج وذلك بعد الحصول على شرح واف للعواقب المترتبة على هذا الرفض والاقرار بتحمل المسؤلية 

» الحصول على موافقة المريض الكتابية مسبقاً قبل الاجراءات التى تستدعي هذة الموافقة 

٭ حق المريض فى إخطاره فى حالة وجود تأخير أو تأجيل مؤثر فى تقديم الخدمه وكذا إخطاره بالأسباب والبدائل المتاحة 

الحقوق المتعلقة بالحصول على المعلومات 

» معرفة أسماء ومعلومات عن الفريق الطبي المعالج 


» الحصول على المعلومات الكافية من الفريق الطبي المعالج عن حالة المريض الصحية بطريقة واضحة ولغة مفهومة و 
الحصول على معلومات عن التكاليف التقريبية للعلاج 


۰ التقدم بشكوى أو إقتراح فيما يتعلق بالخدمات المقدمة و الحصول على رد لهذه الشكاوى والمقترحات فى أقرب فرصة 
ممكنة الحقوق المتعلقة بالخصوصية والسرية 


o‏ الخصوصية فی كافة الإجراءات التشخيصية والعلاجية و التعامل مع كافة بيانات ومعلومات المريض بسرية تامة ما لم 
تطلب من الجهات الرسمية أو الجهات ذات الصلة بعلاج المریض 

» التأكد من سرية وأمن وسلامة الملفات الطبية للمرضى 

٠‏ طلب إستبدال الغرفة بأخرى فى خالة وجود غرفة بديلة مناسبة 

الحقوق المتعلقة بالأمن والسلامة: 

٭ ضمان آمن وسلامة المرضى واسرهم و حمايتهم من أي إعتداء أو إهانة جسدية أو لفظية أو نفسية أثناء فترة تواجدهم بالمستشفی 

» حماية متعلقات المرضى من الضياع أو السرقة فى حال تسليمها 

واجبات المرضى وأسرهم: 

«التعامل مع العاملين بالمستشفى وكذا المرضى الآخرين وذويهم بأسلوب لائق مع الإحترام الكامل لخصوصياتهم 

«إتباع تعليمات المستشفى والتى تشمل الإلتزام بساعات الزيارة والإمتناع عن التدخين (إلا فى الأماكن المخصصة 
لذلك) وكذلك عدم إحضار الأغذية من خارج المستشفى والمحافظة على منشأت المستشفى وممتلكاتها 

«التعاون مع الفريق الطبي من خلال إعطاء معلومات كاملة ومفصلة عن حالة المريض الصحية وتطوراتها خلال 
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فترة العلاج و إتباع تعليماتهم فيما يتعلق بخطة العلاج 
«الإلتزام بالمواعيد المحددة لتلقي الخدمة الطبية و الإتصال قبل فترة كافية عند الرغبة فى الإلغاء أو عمل موعد آخر 
«الإلتزام بتحمل التكاليف الخاصة بالعلاج 
«تفهم وإحترام أولوية الحالات الطارئة 
«تجنب إحضار المتعلقات والمقتنيات الثمينة الى المستشفى 
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Rights of confidentiality and privacy 


e Protect their privacy while receiving services, and treat patient information as confidential 
except otherwise provided by law or third party contractual agreement. 


٠ Ensure confidentiality, privacy, safety and security of patient medical records. 


٠ Request for more privacy by changing the room upon availability. 


Rights of safety and security 


۰ To be safe and secure during their stay in the hospital and to be protected from any 
physical, verbal, or psychological assault. 


e To have their personal belongings safe and secure when the hospital assume 
responsibility for them. 


Patients and families responsibilities 


e Deal with hospital staff and other patients and their families in a descent manner and 
respect their privacy. 


٠ Follow hospital rules including visiting hours, no smoking except in the designated areas, 
not to bring foods from outside and the proper use of hospital facilities and properties. 


٠ Cooperate with the treating team by providing accurate and complete information about 
their conditions during the whole course of care process and follow their instructions as for 
the suggested care plan. 


e Commit to their appointment or to notify in case if the patient decided to cancel or 
reschedule. 


٠ Assume the financial responsibility to pay for received services. 
e Respect and consider the priority for emergency cases. 


٠ Avoid bringing valuable personal belongings to the hospital. 
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Patient and Family Bill of Rights & Responsibilities 


Rights of medical care 


٠ Get notified about their rights and responsibilities. 


٠ Receive a prompt comprehensive care without any discrimination. And respect patients 
personal values and believes in accordance with laws and regulations. 


٠ Giving priority to emergency cases (and having appropriate assessment and management of 
pain) 


٠ Participate in decisions involving their plan of care, and to be Provided with the appropriate 
information fulfilling continuity of care after discharge. 


٠ Refuse the treatment after being informed about the potential consequences and after 
consenting their responsibilities for such action. 


٠ Sign informed consent prior to any management requiring this consent. 


٠ Be informed when there is a significant delay in care and to receive information about the 
reasons for delay and the available alternatives. 


Rights to receive information 


٠ To Know the identity of their care givers 


٠ Receive complete and current information about their medical condition in an understood 
and 


clear language, and receive information about the cost of their treatment 


٠ Raise complaints and suggestions about the services provided and to receive feedback as 
soon as possible 
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a 04‏ 
فواعد عامه 

تعتبر القواعد العامة ادناه جزء لا يتجزأ من العقد مكملا له ومتمما لبنوده ويعتبر التوقيع على العقد بمثابة 

الموافقة على قائمة الاسعار بكل ما فيها من بنود. 

۱- تلتزم شركات التعاقد بسداد المطالبات الناشئة عن التدخلات الطبية الطارئة لمنسوبيهم سواء كانت كشف او فحص 
طبيب بغرض التشخيص او تدخل طبي dale‏ وذلك بسبب طبي او لدفع ضرر مؤكد او لصالح الحالة الصحية للمریض 
على ان يقدم المريض اثناء حضوره للمستشفى ما يثبت انتسابه لجهة التعاقد ويقدم هذا الاثبات في المطالبة المرسلة 

iy‏ يحق للطبيب المعالج اجراء أي تدخلات طبية زائدة عن خطاب التحويل او غير واردة بخطاب التحويل وذلك لسبب طبي 
او لدفع ضرر مؤكد لصالح المريض على ان يقدم مع المطالبة تقرير طبي مفصل بما تم اجراءه للمريض. 

۳- عند قيام المستشفى بإرسال فاكسات او بريد إلكتروني لطلب الحصول على موافقات ولم نتلق رد يعتبر ذلك بمثابة 
موافقة على الاجراءات الطبية سواء التي تمت للمريض او يحتاج المريض لإجرائها وواجبة السداد. 


-٤‏ المستلزمات الطبية الخاصة وبنك الدم وتحاليل بنك الدم والادوية لا تخضع لخصم التعاقد والاتفاقيات الشاملة. 
٥۔‏ الاستشارة بالعيادات الخارجية خلال عشر ايام من تاريخ الكشف ولمرة واحدة فقط, 


"= الاستشارة بعد خروج المريض من المستشفی تكون خلال عشر ايام ولمرة واحدة فقط وفى illa‏ الجراحات تشمل 
الاستشارة فك السلك فقط. 


۷- اقامة مجانية ممنوحة من المستشفى لمرافق واحد إذا كان سن المريض اقل من 12 سنة فقط. 

۸- تحتسب الاقامة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم الذي يليه وفى حالة التجاوز 
عن هذه الحدود يحتسب يوم إضافي تلتزم جهة التعاقد بدفع قيمته طالما يوجد سبب طبي لذلك يوضح بتقرير الخروج 
النهائي. 

9- عند وجود ضرورة طبية لعزل مريض يتم عزله بغرفة عزل خاصة حتى لو كانت درجة اقامة المريض مشتركة او ثلاثية 
وذلك نظرا للضروة الطبية وسوف يذكر في التقرير الطبي النهائي المرسل مع الفاتورة السبب الطبي وتلتزم جهة التعاقد 
بدفع ذلك الفارق. 

١‏ - يعتبر التقرير الطبي النهائي الصادر من المستشفى باللغة الانجليزية هو اساس التعامل بين المستشفى وجهات التعاقد 

اما التقارير التي ترسل باللغة العربية اثناء وجود المريض بالمستشفى فهي تقارير مبدئية عن حالة المريض. 


-١‏ فواتير شراء المستلزمات الطبية والأدوية أمر داخلي يخص المستشفى ولا يجوز لجهات التعاقد المطالبة بالاطلاع 
عليها. 


۲۔ في الحالات التي تتحمل فيها جهات التعاقد حالة المريض بسقف مالي يجب ان يتم اعلام المستشفى بالسقف المالي 
منذ اول خطاب للدخول على ان تذكر الجهة هذا السقف المالي بالخطاب وما يزيد عنه يلتزم المريض بدفعه نقدا وتكون 
مسؤولية اعلام المريض بهذا السقف المالي هي مسؤولية جهة التعاقد وليس المستشفى. 


٣۔‏ في حالة طلب جهة التعاقد كشف حساب لمريض مقيم بالقسم الداخلي فان كشف الحساب المرسل هو عبارة عن قيمة 
تقديرية قابلة للزيادة او النقصان ولا يعتد غير بالفاتورة النهائية المرسلة مع المطالبة عقب خروج المريض من 


المستشفى. 
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4 - في حالة وجود اي خدمات طبية او جراحات غير واردة بكراسة اسعار المستشفی تقوم المستشفی بإرسال طلب 
موافقة و بمجرد الموافقة على تأديتها تعتبر اضافة الى قائمة اسعار المستشفى وفى حالة طلب جهة التعاقد لمعرفة 
التكلفة فانه يتم ارسال تكلفة تقديرية قبل الاجراء الطبي قابلة للزيادة او النقصان حسب متطلبات الحالة الصحية 
للمريض وتطوراتها ولا يعول الا على قيمة الفاتورة النهائية وتلتزم جهة التعاقد بالفاتورة النهائية مالم تخطر جهة 
التعاقد المستشفى بتحملها قيمة محددة من قيمة الجراحة او التدخل الطبي وما يزيد يقوم المريض بتحمله. 

10- في حالة دخول المريض المستشفی في حالة طارئة تقوم المستشفى بإرسال تقرير طبي لجهة التعاقد بحالة المريض 
يوضح ضرورة دخول المريض المستشفى وضرورة الاجراءات الطبية التي تمت له وفى حالة عدم رد جهة التعاقد 
تعتبر موافقة من الجهة اما في حالة دخول المريض المستشفى لإجراء معين والحالة غير طارئة ولم يكن مع 
المريض خطاب تحويل ولم ترسل جهة التعاقد خطاب تحويل للمريض بما يحتاج الى اجراءه طبيا قبل خروجه من 
المستشفى يقوم المريض بسداد قيمة الفاتورة. 

7 - يحق لجهة التعاقد متابعة مرضاها عن طريق طلب تقرير طبي مفصل او محادثة الطبيب المعالج او نائبه ولا يحق 
لجهات التعاقد التدخل في خطة علاج المريض او تعديلها وفى حالة رفض جهة التعاقد لخطة علاج المريض يكون ذلك 
بموجب خطاب رسمي ويكون خروج المريض في هذه الحالة على مسؤولية جهة التعاقد دون أدنى مسؤولية على 
المستشفى. 

۷ في حالة اقامة المريض بالمستشفی لمدة 30يوما او تجاوز الفاتورة مائة وخمسون ألف جنيه يتم ارسال كشف حساب 

لسداد دفعة تحت حساب الخدمات المقدمة للمريض. 


۸- في الحالات النهارية T)‏ ساعات ) تحتسب اقامة نهارية . 

4 تضاف نسبة #6015خدمة على كامل قيمة الفاتورة قبل خصم جهات التعاقد فيما عدا الاتفاقيات الشاملة والادوية. 

٠١‏ - يضاف 914 ضريبة القيمة المضافة على البنود الخاضعة لها وما يستجد عليها من تعديلات وفقا لقوانين الضرائب 
بجمهورية مصر العربية. 

-١‏ تتضمن القائمة بنود وخدمات تخضع لخصم التعاقد واخری لا تخضع. 

۲ لا يحق للجهات المتعاقدة تعديل او حذف او تغيير قيمة ای اجراء جراحي تم اجرائه ما دام متوافق مع تخصص 
الطبيب المعالج حتي اذا تواجد في تخصص اخر بسعر مختلف . 

۳ سوف يقوم نظام الحاسب الالى بأحتساب فائدة تأخير و قدرها 9/3 عن كل شهر و ذلك عند تجاوز فترة السداد 
المتعاقد عليها . 

٤۔‏ تلتزم الجهات المتعاقدة بتسليم اشعارات الضرائب مع الشيكات / التحويلات البنكية و كذلك بیان تفصيلي بأي 
استقطاعات مالية ان وجدت علما بانة لن يقبل ائ خصومات تتعارض مع شروط التعاقد او بعد فترات الاستفسار 
المدرجة بالعقد مع الالتزام باجراء مخالصات مالية كل سته اشهر . 


۰ نظم التشغيل التي يتم استلامها من جميع الجھات هي نظم لتسهيل تأديه الخدمات للمرضي بها و يجب الا تحتوي 
علي اي بنود تتعارض مع بنود العقد المبرم مع جهات التعاقد و في حالة التعارض يتم تطبيق بنود العقد . 


٦۔‏ الحالات التي تستلزم علاج المريض لفترة قد تتعدي الشهر مثل (الجلسات الغسيل الكلوي-العلاج الطبيعي-جلسات 
قسم الجلدية) يتم ارسال اصل الخطاب مع اول فاتورة صادرة من المستشفي و باقي الفواتير يتم ارفاق صورة من 
الخطاب و مرفق بجميع الفواتير توقيع المريض علي تأديته الجلسات . 
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۷۔ توضیحات و تعريفات لبعض البنود و الاقسام . 
-Í‏ جميع الاستشارات الطبیة:- 
يتم اضافتها بالفواتير الصادرة من المستشفي و يرمز اليها بكود التخصص و كود الطبيب فقط . 
ب- كشوفات الطوارئ لا تخضع لخصم التعاقد . 
ث- الاجراءات الاخري ( -:(OTHER PROCEDURES‏ 


و هي عبارة عن الخدمات التي لا تحتاج الي تدخل او اجراء جراحي و يتم تقدمیها لمرضي القسم الداخلي و 
الخارجي و الطواری . 


ج الاجراء الجراحي :- 
یتضمن ( آجر الجراح - المساعدین ) . 
د- المستلزمات الطبية تنقسم الي :- 
1- المستلزمات الطبية النمطیه:- المقصود بها هو المستلزمات العادية مثل (الخیوط الجراحیة-مستلزمات التخدیر- 
مستلزمات التعقیم-کانیولات-سرنجات-شاش-قطن-جوانتیات) و هذا علي سبیل المثال ولیس الحصر . 


2-_المستلزمات الطبية الخاصه:- المقصود بها ( الرقع-الدباسات-الشبکات-التروکر-الهارمونك-الکویلز -السولیتیر- 
الد عامات-الصمامات-منظمات القلب-البلونات-المفاصل-. . الخ))و هذا علي سبیل المثال ولیس الحصر . 


ذ- جمیع الاجراءات التداخلية ( العلاجية لقسم المناظیر ) :- 


لا تشمل أي مستلزمات طبية و فقط تشمل رسوم استخدام الاجهزة و اتعاب الاطباء و مستلزمات التعقیم و 
رسوم استخدام غرفة المناظیر . 


۸ جمیع الفواتیر الصادرة من المستشفي تکون باللغة الانجليزية . 


طبقا لتعلیمات جهاز الدمغة الطبية لاتحاد نقابات المهن الطبية یتم احتساب الدمغة الطبية علي جمیع الفواتیر الصادرة 
من المستشفي علي ان يتم سدادها بواسطة المریض و في حالة رغبة اي Age‏ من جهات التعاقد تحمل قيمة الدمغة 
تقوم الجهة بأخطار المستشفي رسمیا بذلك . 


رسم التسجیل ( تسدد مره واحدة فقط ) سوف يتم سدادها بواسطة المریض و في حالة رغبة اي جهة من جهات 
التعاقد تحمل قيمة رسم التسجیل تقوم الجهة بأخطار المستشفي رسمیا بذلك . 


جمیع حالات الطواری يتم اسقبالها و تحدید ان الحالة طارئة من عدمه و خطة العلاج الخاصة بها و الاجراءات الطبية 
المطلوبة هي مسئولية الطبیب المعالج بالمستشفي و لا یحق الاعتراض من الجهات المتعاقدة علي کونها حالة طارنة 
ام لا. كما ان جمیع حالات الطواری يتم النعامل معها بمجرد ثبوت انتماء المریض لجهه متعاقدة بغض النظر عن ان 
یسمح له العلاج داخل مستشفي السعودي الالماني ام لا. 

مع عدم تحصیل اي نسب تحمل الا في حالة اخطار المستشفي بذلك رسمیا, 


۲- جمیع الحالات الخاصة بالاطباء الزانرین و التي لا يتم اضافة قيمة الاجراء الجراحي بفاتورة المستشفي بناء علي 


طلب الشركة او المریض او الطبیب ¢ و في هذه الحالة یتم اضافة %10 من قيمة الاجراء الجراحي الوارد بقانمة 
الاسعار کاتعاب المساعدین. 
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e) Medical supplies: 
1- Usual medical supplies: 


Such as: Surgical threads, Anesthesia supplies, sterilization supplies, cannulas, 
syringes, gauze, cotton and gloves. 


2- Special medical supplies: 


Such as: patches, staplers, Mesh, Taucer, Harmonic, Coils, Solitaire, Stents, Valves, PC 
Makers, Balloons, Joints, ..etc) 


f) All Interventional procedures (Endoscopy Department): 


Don’t include any medical supplies and only include equipment usage fees, doctors’ 
fees, sterilization supplies’ fees and endoscopy room usage fees. 


28- All hospital’s invoices are to be written in English language. 


29- According to the instructions of Stamp Medical Authority of Medical Profession Union, 
a medical stamp fees to be added to all hospital’s invoices in order to be paid by the 
patient. In case the contracted company wishes to afford this stamp fees, then the 
hospital should be formally notified. 


30- Registration fees (paid only once) will be paid by the patient. In case the contracted 
company wishes to afford this registration fees, then the hospital should be formally 
notified. 


31- All the emergency cases are allowed to be treated in the hospital, and the treating 
physician is the only one who is responsible for deciding if the case is emergency or 
not and also the only one who is responsible for the treatment plan and protocol, 
accordingly it’s not subject to any deductions, noting that we accept all emergency 
cases regardless the patient coverage inside the hospital. 


There is no copayment applied on emergency cases unless there is an official letter 
from the payer stating that. 


32- Regarding private cases (external doctor) in which the surgical fees are not included in 
the invoice upon the company, doctor or patient request, 10% of the surgical code will 
be added as assistants fees. 
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19- 15% service fee to be applied to the total invoice amount before applying the given 
discount, except for the package deals. 


20- 14% VAT taxes to be added to the items and materials subjected to the added value tax 
and all amendments thereto in accordance to the tax code of the Arab Republic of Egypt. 


21- The price list includes specific items and services which are submitted to the discounts. 


22- Contracted companies are not allowed (have no right) to adjust, delete or change any 
surgical procedure had been done as long as it matches the specialty of the treating 
doctor, even if this procedure costs differently from another specialty. 


23- 3% Interest will be automatically applied for each delayed month if the payment 
exceeds the permitted paying period. 


24- The contracted companies comply to deliver the tax recites with the cheques /bank 
transfers plus a detailed report of any deducted expenses if applies, any deduction will 
not accept if it is against the agreement condition and financial clearance should be 
each 6 months 


25- Any operation systems received from all parties are to serve the patients in an easy 
way therefore, it should not contain any conflict statements with the contract. In case 
of contradiction, the contract articles apply. 


26- Patients who exceed one-month treatment ex. (Hemodialysis, physiotherapy, 
dermatology sessions) an original letter to be sent within the first due invoice to the 
hospital, the rest of the invoices to be attached to a copy of the transfer letter and the 
signature of the patient to be obtained on all the invoices for receiving those sessions. 


27- Definitions of some sections and points: 
a) All Medical consultations: 


To be added to the hospital invoice as a code and to be referred to with the code of 
the specialty and the doctor’s code. 


b) Emergency (investigations) invoices do not comply to contracted discounts. (approved 
discounts) 


c) Other procedures: 


All procedures that don’t require any surgical intervention/ procedure and being 
served to the inpatient, outpatient and emergency patients. 


d) Surgical procedure: 


Includes (Surgeon fees — Assistants’ fees) 
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10- The final medical report issued by the hospital in English Language is considered the 
official document to be relied on, while the reports issued in Arabic Language during the 
patient's stay are preliminary reports showing the patient's condition. 


11- Medical supplies and medication purchasing invoices are confidential and not allowed to 
be revealed to the contracting company. 


12- The transfer letter sent to the hospital should define the maximum financial limit allowed 
to the patient from the beginning, the amount which exceeds that limit the patient is 
obliged to pay it, while the contracting company is responsible about informing the 
patient that, not the hospital. 


13- If the contracting company required a financial statement for an in-patient, the statement 
is not considered as the final invoice, since the final invoice is to be sent with the claim 
after the patient is discharged from the hospital. 


14- In case of the need for a medical service or a surgical procedure which is not mentioned in 
the price list, the hospital will oblige an approval request from the contracting company, 
after obtaining the approval, this item is considered to be added into the hospital price- 
list. In case the company requests an estimated value for the service, the hospital has to 
send it before the medical procedure is conducted. The cost is submitted for increase or 
decrease according to the medical condition of the patient and its development, the final 
invoice is to be considered the only official document which the company to be 
committed to unless the hospital is informed to charge the patient for the amount 
difference. 


15- In case a patient is submitted due to an emergency, the hospital is to send a medical 
report to the contracting company of the medical condition describing the cause 
admitting patient and the urgency of the medical procedure conducted, if the hospital did 
not receive a feedback, this is considered as an approval from the company, unless the 
case is not urgent to be admitted and the patient has to pay the total amount of the bill. 


16- The contracting company has the right to ask for a detailed medical report or to contact 
the treating physician or his deputy, while the company has no right to interfere in the 
management plan, but in case of the company refusal, an official letter to be submitted to 
the hospital undertaking the responsibility of discharging the patient accordingly. 


17- In case of the accommodation of the patient is 30 days or more, or the total invoice 
exceeded the amount of 150000 EGP (Only One Hundred and Fifty thousand Egyptian 
Pound) a financial statement to be sent to the company to claim a deposit covering the 
provided services offered to the patient. 


18- Day cases ( 6 hours duration ), applied as day care room according to price list . 
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General Rules 


The herein under general instructions are considered as an integral part of the agreement; 


Accordingly, signing the contract consider an agreement on the entire price list articles. 


The contracting companies are permitted to pay the claims against urgent medical 
procedures towards their clients, either as consultations or investigations even for 
diagnostic reasons whither for an emergency case or to avoid any complication, or to 
insure patient safety, the patient should present his ID which proves his validity to use 
the service. This ID to be attached to the claim form. 


The treating physician has the right to conduct any extra medical interventions than 
which mentioned in the transfer letter due to a medical reason or to prevent any life- 
threatening conditions for the sake of the patient safety, the physician should write a 
detailed medical report of the procedure done. 


In case the hospital tried to contact the contracting company via e-mail or fax for 
obtaining an approval and no feedback was received, in this case the hospital will 
consider this as an approval to conduct the procedure. 


No discounts to be applied on medical supplies, blood bank, blood bank investigations, 
medications & PKGD. 


The revisits at the outpatient’s clinics should be during 10 days from the consultation date 
and apply only for once. 


The revisit after being discharged from the hospital applies during the next 10 days and 
only for once and in case of surgical cases it includes only the removal of the stitches. 


Free accommodation is valid for one companion in case the patient age is less than twelve 
years old. 


The admission at the hospital starts at 12:00 PM and ends at 12:00 PM next day, in case of 
exceeding that time, a full day will be charged, the contracting company is to pay the fees 
as long as a medical reason exists. 

In case there is a medical reason to isolate the patient in an isolated room, the patient will 
be isolated in a special isolated room even if his medical insurance coverage allows only 
double or triple room admission, the medical reason will be mentioned in the final 
medical report which will be sent attached to the claim invoice, the company is obligated 
to pay the extra cost. 
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خدمات اداریه‎ 
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خدمات إدارية ADMINISTRATION‏ 


Code Name | الاسم باللغة العربية‎ Price 


00 کنف الاستماری بالصيدةالخارجية 


00 
DR Code FIRST CONSULTATION FOR INPATIENTS | (SJ) الزيارة الاو لی للاستشاري لمرضى القسم الداخلي‎ 725 
IN EACH SPECIALITY (تخصص‎ 


DR Code SPECIALIST CONSULTATION IN O.P. بالعيادة الخارجية‎ Glas ثم‎ 50 
DR Code SUBSPECIALITIES CONSULTANT'S CALL استدعاء استشاري للتخصصات الدقيقة‎ 1,450 


SERVICE DAILY MEDICAL SUPERVISION FOR المتابعة اليومية لمرضى القسم الداخلي (لكل تخصص)‎ 525 
INPATIENTS IN EACH SPECIALITY 
DAILY MEDICAL SUPERVISION FOR المتابعة اليومية لمرضى الرعاية المركزة والمتوسطة‎ 


INTENCIVE & INTERMEDIATE CARE بخلاف التخصص الاساسي‎ 
UNITS 


ELDER THAN 70 YEARS OLD) 


AHADC-0006 | COMPANION IN REGULAR SINGLE 70 مرافق بغرفة مفردة عادية (لمریض عمره أكبر من‎ 
ROOM (FOR PATIENT ELDER THAN 70 
YEARS OLD) 
CAHADC-0009 | COMPANION IN SUITE فق بالجن‎ 
CAHADD-0001 | DC SHOCK 


CAHADC-0005 | COMPANION IN REGULAR SINGLE مرافق بغرفة مفردة عادية‎ 1,190 
ROOM 

C 595 

CAHADD-0002 Î DOUBLE GUEST ROOM (FULL BOARD) 





Issue 2020\2021 2 www.sghcairo.com 








لمستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





خدمات إدارية ADMINISTRATION‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


805 


غسيل معدة عن طريق أنبوبة أنفية معدية CAHADG-0001 | GASTRIC LAVAGE WITH N.G.T.‏ 


CAHADH-0001 | HOT OR COLD PACKS كمادات ساخنة او باردة‎ 160 


770 غیار کبیر 


CAHADL-0001 |LARGE DRESSING 


MEDICAL SERVICE CHARGE نسبة الخدمة الطبية‎ 


CAHADM-0002 | MINI DRESSING غيار صغير جدا‎ 145 


CAHADM-0008 | MULTIDISCIPLINARY MEETING FOR اجتماع متعدد التخصصات لعدد 8 استشاري‎ 
EIGHT CONSULTANTS 


CAHADM-0005 | MULTIDISCIPLINARY MEETING FOR FIVE اجتماع متعدد التخصصات لعدد 5 استشاري‎ 
CONSULTANTS 


CAHADM-0004 | MULTIDISCIPLINARY MEETING FOR اجتماع متعدد التخصصات لعدد 4 استشاري‎ 3,575 
FOUR CONSULTANTS 

CAHADM-0007 | MULTIDISCIPLINARY MEETING FOR اجتماع متعدد التخصصات لعدد 7 استشاري‎ 7,150 
SEVEN CONSULTANTS 

CAHADM-0006 | MULTIDISCIPLINARY MEETING FOR SIX اجتماع متعدد التخصصات لعدد 6 استشاري‎ 6,435 
CONSULTANTS 


CAHADM-0003 | MULTIDISCIPLINARY MEETING FOR اجتماع متعدد التخصصات لعدد 3 استشاري‎ 2,575 
THREE CONSULTANTS 


CAHADM-0009 | MULTIDISCIPLINARY MEETING FOR اجتماع متعدد التخصصات لعدد 2 استشاري‎ 
TWO CONSULTANTS 


CAHADN-0002 | NASO-GASTRIC TUBE INSERTION ( تركيب أنبوبة أنفية معدية (الرايل‎ 385 
(FEEDING RYLE) 

CAHADN-0003 | NASOTRACHEAL SUCTION SESSION رغاي‎ BI جلسة تشفيط‎ 220 

CAHADN-0004 | NEBULIZER SESSION جلسة جهاز استنشاقي‎ 290 
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خدمات إدارية ADMINISTRATION‏ 


Price‏ | الاسم باللغة العربية 


CAHADO-0001 | OXYGEN INHALATION (30 MNS) (435 30) استنشاق أكسجين‎ 


CAHADO-0002 | OXYGEN INHALATION FOR 1 HR استنشاق أكسجين لمدة ساعة‎ 


AHADO-0003 | OXYGEN INHALATION FROM 1 TO 4 إلى 4 ساعات‎ dele استنشاق أكسجين من‎ 
HOURS 

AHADO-0004 | OXYGEN INHALATION FROM 5 TO 24 استنشاق أكسجين من 5 إلى 24 ساعة‎ "۲ 
HOURS 


C 
C 
سد‎ e | * 
| ا‎ # 
ا‎ # 
ER ع‎ 
en ewe | ke 
ee با‎ 
اج‎ << aoc 
CAHADU-0004 | USAGE OF SYRINGE PUMB PER DAY استخدام سرنجة ضخ الادوية في اليوم‎ 125 
CAHADW-0001 | WARMING BLANKET PER DAY بطانية تدفئة في اليوم‎ 0 
"NICU / PICU" PER DAY وحدة الرعاية المركزة للأطفال / الاطفال المبتسرين‎ 
لليوم الواحد‎ 

| 4,005 

1 


BED TYPE BABY CRIB PER DAY سرير الرضیع لليوم الواحد‎ 
BED TYPE CCU DOUBLE ROOM رعاية قسم القلب مزدوجة‎ 2,860 


BED TYPE CCU SINGLE ROOM رعاية قسم القلب مفردة‎ 


65 
110 
315 
485 

70 
290 
315 

,145 
115 
290 
485 
125 
160 
110 

,505 

,005 

,075 

7 
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| المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
<-> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





خدمات إدارية ADMINISTRATION‏ 


Code | Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


BED TYPE INTERMEDIATE CARE UNIT DOUBLE متوسطة غرفة مزدوجة‎ dlc 2,0 
ROOM 

BED TYPE INTERMEDIATE CARE UNIT SINGLE متوسطة غرفة مفردة‎ dlc 3,575 
ROOM 


0 إوحدة اک الدماغية غرقة مزدوجة 
5 2 وح اسک الدماغية غرفة مفردة 


,200 
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ANESTHESIA DEPARTMENT 
فسم التخدير‎ 
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المستشفى السعودي الألماني القاهرة | رج 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 
قسم التخدير ANESTHESIA DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | WETS‏ 


التخدیر في (الطوارئ/المناظير/الاشعة ..الخ) شامل CAANAA-0001 | ANESTHESIA FOR‏ 
الادوية والمستلزمات (ER/XRAY/ENDOSCOPY..)‏ 


تخدير الضفيرة الإبطيه CAANAA-0003‏ 


CAANAB-0003 | BILATERAL TAB BLOCK BY تخدير جدار البطن باستخادام السونار لتسكين الالم‎ 
ULTRASOUND FOR POSTOPERATIVE بعد الجراحة جانبین‎ 
PAIN MANAGEMENT 


CAANAB-0001 | BRACHIAL PLEXUS BLOCK ضفيرة العضدية‎ > 
CAANAC-0001 |CARDIAC MONITORING / 30 MINS مراقبة القلب / 30 دقيقة‎ 


CAANAC-0002 | CARDIOPULMONARY RESUSCITATION الإنعاش القلبي الرئوي‎ 
(C.P.R.) 


CAANAC-0004 | CAUDAL EPIDURAL WITH RACZ کے جافية يب قسكطرة‎ 
CATHETER INSERTION 

CAANAC-0005 | CELIAC NEUROLYSIS USING ALCOHOL حقن الاعصاب السمبثاویة البطنية بالكحول‎ 

CAANAC-0006 | CELL SAVER MACHINE PER HOUR ماكينة الإنقاذ الخلوي/ ساعة‎ 

حقن مسار الالم فى العنق بالتردد الحرارى CAANAC-0012 | CERVICAL CARDOTOMY RF‏ 


CAANAC-0007 


CAANAC-0008 | CERVICAL EPIDURAL STEROID 
INJECTION 


CAANAC-0009 | CERVICAL FACET INJECTION (ONE LVL, 
MULTIPLE LVL) 
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© | لمستشفی السعودي الألماني لقاهرة‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





ANESTHESIA DEPARTMENT قسم التخدير‎ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 


6,085 حقن بالتردد الحراري بين الفقرات العنقية (فقرة AANAC-0010 | CERVICAL FACET RADIOFREQUENCY‏ 
واحدة ( ABLATION‏ 


C 

e‏ لس 

كا ی 
الجافية 


2,315 صدمة قلبية کهربائية ۴ | CAANAD-0002‏ 


1,945 تركيب انبوبة حنجرية صعبة باستخدام منظار الالياف CAANAD-0003 | DIFFICULT INTUBATION USING THE‏ 
الضوئية او الفيديو FIBROPTIC OR VIDEO LARYNGOSCOPY‏ 


8,105 حقن صبغة في الغضروف القطني CAANAD-0001 | DISCOGRAPHY MULTIPLE LEVELS‏ 
1,065 تركيب آنبوبة داخل القصبة الهوائية CAANAE-0001 | ENDOTRACHEAL INTUBATION‏ 
تغیبر أنبوبة داخل القصبة الهوائية CAANAE-0002 | ENDOTRACHEAL TUBE REPLACEMENT‏ 
تخدير طبقة الام فوق الجافية لازالة الام الولادة CAANAE-0004 | EPIDURAL ANESTHESIA FOR NORMAL‏ 
VAGINAL DELIVERY‏ 
a‏ التخدير الموضي فوق الام الجافية CAANAE-0003 | EPIDURAL BLOCK‏ 
CAANAF-0001 | FEMORAL NERVE BLOCK 1,450‏ 
تحتسب نسبة 9630 من قيمة الاجراء الجراحي نظير 30% CAANAG-0001 | GENERAL ANESTHESIA FEE IS‏ 
اتعاب قسم التخدير FROM SURGICAL PROCEDURES‏ 
4,290 حقن اعصاب الركبة بالتردد الحرارى CAANAG-0002 | GENICULAR NERVES RF‏ 
Jle pass‏ الخطورة في (الطوارئ/المناظير/الاشعة CAANAH-0001 | HIGH RISK ANESTHESIA FOR OP‏ 
.الخ ) 


التخدير الموضعي عن طريق الحقن الوريدي CAANAI-0002 ۱۱.۷۰ REGIONAL ANAESTHESIA‏ 


CAANAL-0009 |ILEOINGUINAL / ILEOHYPOGASTRIC العصب اللفائفي‎ AUS تخدیر‎ 
BLOCK 


CAANAI-0008 | INSERTION OF DOUBLE LUMEN تركيب انبوبة حنجرية مزوجة التجويف لتروية رئة‎ 
ENDOTRACHEAL TUBE FOR ONE LUNG واحدة اثناء الجراحة‎ 
VENILATION 
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مح السعودي الألماني لد @ 


Z, | | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


ANESTHESIA DEPARTMENT قسم التخدير‎ 


Code الاسم باللغة العربية‎ Price 


۵۸۸۱۱۵۸۱۰۵۱01 | INSERTION OF I.V. CENTRAL LINE خط وريدي مركزي‎ 2 1,0 
62۸۸۵۸۱-0003 | INSERTION OF SUBCLAVIAN CATHETER. تركيب قسطرة تحت الترقوة‎ 5,275 


CAANAI-0009_ | INSERTION OF SUBCUTANOUS OR ترکیب قسطرة تحت الجلد او تحت العضلات لاعطاء‎ 1,815 
SUBMUSCULAR CATHETER FOR LA المخدر الموضعي لتسكين الام بعد الجراحة‎ 
INFILTRATION FOR POSTOPERATIVE 
PAIN MANAGEMENT 


CAANAI-0005_ | INTERCOSTAL BLOCK حقن الاعصاب بين الضلوع‎ 205 
۸۸۸۸۱۳۱۱۵۰4 | INTERSCALENE BLOCK الضفيرة العضدية‎ last الموضي لجذور‎ A 2,905 
CAANAI-0006 |ISOFORANE INHALATION PER ML سے الايزوفوران فى التخدير الكلى لكل ملل‎ 
CAANAI-0010 ISOLATED NERVE BLOCK 1,450 
CAANAL-0002 | LUMBAR DRG RADIOFREQUENCY حقن جذور العصاب بالتردد الحراري‎ 4,060 
CAANAL-0003 |LUMBAR FACET INJECTION (ONE LVL, | حقن المفاصل االقطنية (فقرة واحدة او عدة فقرات)‎ i 
MULTIPLE LVL) 
CAANAL-0005 | LUMBAR RADIOFREQUENCY ABLATION حقن رد الحراري بين الفقرات القطنية (فقرة‎ 
FOR FACETS ( واحدة‎ 
CAANAL-0006 | LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK 2,030 
۵۸۸۸۸۱۰۱۵۱۵7 |LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK (ONE حقن الاعصاب السمبثاوية القطنية‎ ۱ 
LEVEL) 
CAANAL-0008 |LUMBAR TRANSFORAMINAL EPIDURAL حقن جذور الاعصاب بالكورتيزون‎ 
STEROID INJECTION 
CAANAM-0001 | MODERATE RISK ANESTHESIA FOR OP | تخدير متوسط الخطورة في (الطواری/المناظیر/الاشعة‎ 
) .الخ‎ 
CAANAM-0002 | MODERATE SEDATION 1,540 
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المستش فی السعودي الألماني لقاهرة | هی 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 
قسم التخدير ANESTHESIA DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


CAANAM-0003 | MONITORED ANESTHESIA CARE مراقبة طبيب التخدير لوظائف المریض الحيودة اثناء‎ 
التخدير الموضى بواسطة الجراح‎ 
CAORDO-0001 | OPERATION ROOM FEE IS 20% FROM تحتسب نسبة %20 من قيمة الاجراء الجراحي كرسم‎ 
SURGICAL PROCEDURES استخدام غرفة العمليات‎ 
CAANAO-0001 | OXYGEN )02( PER HOUR في الساعة )02( الأكسجين‎ 215 
CAANAP-0001 |PARA VERTEBRAL BLOCK 3,245 
CAANAP-0002 | PCA SERVICE/DAY استخدام مضخة تسكين الالام / اليوم‎ 1,160 
CAANAP-0004 | PENILE NERVE BLOCK 1,450 
CAANAP-0006 | POPLITEAL NERVE BLOCK 1,450 
CAANAP-0003 | PRE-OPERATIVE ASSESSMENT زبارة لتقييم التخدير قبل الجراحة‎ 615 
CAORDR-0001 | RECOVERY ROOM FEE IS 5 % FROM تحتسب نسبة %5 من قيمة الاجراء الجراحي کرسم‎ 5% 
SURGICAL PROCEDURES استخدام غرفة الافاقة‎ 
CAANAR-0003 | RETROBULBAR ANAESTHESIA 1,430 
CAANAR-0001 | RF CERVICAL FACET MULTIPLE LEVELS حقن بالتردد الحراري بين الفقرات العنقية (عدة‎ 
فقرات)‎ 
CAANAR-0002 | RF LUMBAR FACET RHIZOTOMY حقن بالتردد الحراري بين الفقرات القطنية (عدة‎ 
MULTIPLE LEVELS ( فقرات‎ 
CAANAS-0001 |SACROILIAC INJECTION 1,930 
CAANAS-0002 |SCIATICO FEMORAL BLOCK التخدير الحوضي الفخذي‎ 2,05 
CAANAS-0003 | SEVOFLURANE PER ML استخدام السيفوفلوران فى التخدير الكلى لكل ملل‎ 
CAANAS-0004. | SPINAL ANESTHESIA تخدير النخاع الشوي (التخدیر النصفر‎ 
CAANAS-0005 [SPINAL CORD STIMULATION IMPLANT ۳۵ 
CAANAS-0006 |SPLANCHNIC NEUROLYSIS USING حقن الاعصاب السمبثاوية بالكحول‎ 10,135 
ALCOHOL 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





ANESTHESIA DEPARTMENT قسم التخدير‎ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


CAANAS-0007 | STELLATE BLOCK تخدد بية النجمی‎ 
CAANAS-0008 | SUPERIOR HYPOGASTRIC ALCOHOL حقن العصاب السمبثاوية في الحوض بالفينول‎ 
PHENOL IN SALINE 
CAANAS-0009_ | SUPRA CLAVICULAR BLOCK تخدير العصب أعلى الترقوة‎ 
CAANAS-0010 | SWAN GAUZE CATHETER (PULMONARY ( قسطرة سوان (قسطرة رئوية‎ 4,060 
CATHETER) 
CAANAT-0001 ۱۲2-۲13 SYMPATHETIC BLOCK حقن العصاب السمبثاوية الصدریة‎ 3,045 
2,145 


CAANAT-0002 | THORACIC FACET INJECTION حقن الفقرات الصدرية بالكورتيزون‎ ۱ 


CAANAT-0003 | TRIGEMINAL RF 


CAANAT-0004 | TRIGGER POINT INJECTION 

CAANAU-0002 | UNILATERAL TAB BLOCK BY تخدير جدار البطن باستخادام السونار لتسكين الالم‎ 
ULTRASOUND FOR POSTOPERATIVE جانب واحد‎ doled! بعد‎ 
PAIN MANAGEMENT 


ا الات 

CAANAU-0004 | USE OF BAIR HUGGER TO WARM THE استخدام جهاز البيرهاجر لتدفئة المريض‎ 200 
PATIENT (PRICE PER HOUR) 

CAANAU-0006 | USE OF ENT/OPHTHALMIC استخدام الميكروسكوب بعمليات الانف و الاذن و‎ 500 
MICROSCOPE (PRICE PER HOUR) العيون‎ 

CAANAU-0007 | USE OF FLUID AND BLOOD WARMER استخدام جهاز تدفئة المحاليل و الدم‎ 100 
(PRICE PER HOUR) 


CAANAU-0003 | USE OF HIGHLY ADVANCED استخدام ميكروسكوب جراحي ذو 4485 عالية اثناء‎ 4,060 
MICROSCOPE FOR SURGICAL الجراحات‎ 
PROCEDURES 

CAANAU-0008 | USE OF ULTRASOUND MACHINE IN OR استخدام جهاز السونار في العمليات‎ 500 


CAANAU-0009 | USE OF VEIN VIEWER MACHINE استخدام جهاز كشف الوريد‎ 

500 استخدام الفيديو في تركيب الانبوبة الحنجرية ۷ CAANAU-0010 | USE OF VIDEO‏ 
MACHINE‏ 

CAANAV-0001 | VIDEO RECORDING OF SURGICAL تسجيل فيديو للعمليات الجراحية‎ 300 
PROCEDURE 
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ANESTHESIA DEPARTMENT قسم التخدير‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 





5 ۳ 7 


Issue 2020\2021 13 www.sghcairo.com 








المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 











e, 


Issue 2020\2021 14 www.sghcairo.com 











AUDIOLOGY DEPARTMENT 
فسم السمعيات‎ 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | د 


AUDIOLOGY DEPARTMENT قسم السمعيات‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAAUDA-0001 | ABR NEUROTOLOGY اختبار استجابة الدماغ السمعية‎ , 
CAAUDA-0002 | ARTICULATION TEST (TYPE II) (Il اختبار النطق (النوع‎ 405 
CAAUDA-0003 | AUDIO BRAIN STEM EVOKED RESPONSE قياس السمع بالكمبيوتر عن طريق جزع المخ‎ 1,450 
CAAUDA-0007 | AUDIO BRAIN STEM EVOKED RESPONSE | gu قياس السمع بالكمبيوتر عن طريق جزع المخ‎ 2000 
WITH SEDATION FOR PEDIATRIC للاطفال‎ 
CAAUDA-0004 | AUDIOMETRY - PURE TONE مقياس السمع - بالنغمات النقية‎ 
CAAUDA-0006 | AUDIOMETRY (PURE TONE + SP) مقياس السمع - (بالنغمات النقية والكلمات)‎ 
CAAUDB-0001 | BASIC HEARING AID ASSESSMENT 405 
CAAUDC-0001 | CALORIC TEST FOR VERTIGO اختبار الدوار بالتنبيه الحراري‎ 405 
CAAUDC-0002 | CANAL REPOSITIONING MANEUVERS جلسات استعدال دوار حرى (ثلاث جلسات)‎ : 
(THREE SESSIONS) 


۰ ۰ تذب | 
بطاريه اختبارات السمع المركزي )3 جلسات) CAAUDC-0003 | CENTRAL AUDITORY SCREENING‏ 
1 اختبار السمع المركزي (جلسة واحدة) CAAUDC-0004 | CENTRAL AUDITORY TEST (ONE‏ 
SESSION)‏ 


اشم 
D‏ 
nn‏ 
O‏ 


615 
405 
815 


7, 


hy 
سک‎ 


CAAUDC-0006 | CHILDHOOD AUTISM RATING SCALE مقیاس تصنيف توحد الطفولة‎ (CARS 
(CARS) 

CAAUDC-0007 | CHILDHOOD AUTISM RATING SCALE (II مقياس تصنيف توحد الطفولة (النوع‎ 
(TYPE II) 

CAAUDC-0008 | COCHLEAR FUNCTION MONITORING OSS] مراقبة وظيفة قوقعة‎ 4 


CAAUDC-0009 | COMPTUER ASSISTED VESTIBULAR تمرين إعادة تأهيل التوازن بمساعد الكمبيوتر (جلسة‎ 615 
REHABILIATION EXERCISE (ONE ( واحدة‎ 
SESSION) 

تمارين إعادة تأهيل التوازن بمساعدة الكمبيوتر (اربع COMPTUER ASSISTED VESTIBULAR‏ 
جلسات ) REHABILITATION EXERCISES (FOUR‏ 
SESSIONS)‏ 


BATTERY 
CAAUDC-0005 | CENTRAL AUDITORY TRAINING SESSION ۱ 
) 


4 
4 


05 
05 
05 


0 
و‎ 
> 
Cc 
0 
O 
Q 
O 
= 
0 
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È aJ المستشفی السعودي الألماني‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





AUDIOLOGY DEPARTMENT قسم السمعيات‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


3,450 عمل خربطة للغرسة الإليكترونية بقوقعة CAAUDC-0011 = MAP - COCHLEAR IMPLANT OSS‏ 
الداخلية 
1,0 جلسة عيب في تمفصل النطق CAAUDD-0001 | DEFECT IN ARTICULATION SESSION‏ 


CAAUDD-0002 | DEFECTS IN FLUENCY OF SPEECH - عيوب في انطلاق الكلام (التمتمة والتلعثم)‎ 
(STUTTERING AND STAMMERING) (ONE ( واحدة‎ 
SESSION) 


CAAUDD-0003 | DELAYED SPEECH AND LANGUAGE ( تأخر الكلام وتطور اللغة - (جلسة واحدة‎ 415 
DEVELOPMENT (ONE SESSION) 

CAAUDD-0004 | DISTORTION PORDUCT OTOACOUSTIC اختبار انبعاث صوني‎ 1,260 
EMISSION TEST 


CAAUDD-0005 | DISTORTION PORDUCT OTOACOUSTIC مع تهدئة للاطفال‎ Gye اختبار انبعاث‎ 2000 
EMISSION TEST WITH SEDATION FOR 
PEDIATRIC 

1,220 التصوير الکھربائی للقوقعة CAAUDE-0001 | ELECTROCHOCHLEOGRAPHY‏ 


CAAUDE-0002 | ENVIRONMENTAL STIMULATION ) جلسات استثارة بيئية (ثلاث جلسات‎ 1,0 
SESSIONS (2 SESSIONS) 


CAAUDE-0003 | EPLEY MANEUVER FOR BPPV W/ NECK إجراء إبيلي لعلاج الدوار الوضيي برقبة‎ 1,600 
CAAUDE-0004 | EPLEY MANEUVER FOR BPPV W/O NECK إجراء إبيلي لعلاج الدوار الوضي بدون رقبة‎ 


CAAUDF-0001 | FACIAL NERVE EXCITABILITY TEST اختبار إثارة العصب الوجهي‎ 1,220 
CAAUDF-0002 | FITTING OF COCHLEAR IMPLANT زراعة قوقعة ومعالج الكلام‎ nerd 9,125 
SPEECH PROCESSOR 


مقياس سمع كامل (قياس السمع بالنغمات النقية CAAUDF-0003 | FULL AUDIO LOGIC EVALUATION‏ 
والكلمات + قياس ضغط الأذن الوسطى ( 


CAAUDH-0001 | HEARING AID PROGRAMMING 


CAAUDN-0001 | NEONATAL HEARING SCREENING فحص سمع لحدیش الولادة‎ om 


CAAUDR-0001 | REVIS.A MAP - COCHLEAR IMPLANT مراجعة خريطة زراعة قوقعة آذنیه‎ 1,220 
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رک‎ | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





AUDIOLOGY DEPARTMENT قسم السمعيات‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAAUDR-0002 | REVISION MAP - COCHLEAR IMPLANT مراجعة خريطة زراعة قوقعة آذنية‎ 7,100 


1,020 تقييم الکلام ۲ ۲۱ CAAUDS-0001‏ 


CAAUDS-0002 | SPEECH THERAPHY (ONE SESSION) ) واحدة‎ dude) علاج الكلام‎ 415 


CAAUDS-0003 | STANDARDIZED ARABIC LANGUAGE اختبار اللغة العربية معياري‎ ia 
TEST 


CAAUDS-0004 |STANDARDIZED ARABIC LANGUAGE ) اختبار اللغة العربية معياري (متعدد‎ 
TEST (MULTIPLE) 


جلسة التمتمة والتلعثم (جلسة واحدة ) CAAUDS-0005 |STUTTERING & STAMMERING SESSION‏ 


هه لب ae‏ مح شه nee‏ 


CAAUDT-0002 | TRASIENT EVOKED OAE (PEDIA.) اختبار المسح السمي للأطفال‎ 


CAAUDT-0004 | TRASIENT EVOKED OAE (PEDIA.) WITH اختبار المسح السميي للأطفال مع تهدئة‎ 
SEDATION 


قياس ضغط الأذن الوسطى ۷ CAAUDT-0003‏ 


CAAUDV-0001 | VESTIBULAR ASSESTMENT کشف اتزان‎ 


CAAUDV-0002 | VESTIBULAR ASSESTMENT PLUS EPLEY | كشف اتزان مع إجراء إبيلي لعلاج الدوار الوضي برقبة‎ 
MANEUVER W/ NECK COLLAR 


CAAUDV-0003 | VESTIBULAR ASSESTMENT PLUS EPLEY | كشف اتزان مع إجراء إبيلي لعلاج الدوار الوضي بدون‎ 
MANEUVER W/O NECK COLLAR 443) 


تقييم وظيفة دهليز الأذن بقياس الاثارة الكهربية CAAUDV-0004 | VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC‏ 
العضلية POTENTIAL "VEMP"‏ 


CAAUDV-0005 | VIDEO NYSTAGMOGRAPHY (VNG) اختبار قياس الاتزان بالفيديو‎ 


اختبار تصوير دفعات الرأس بواسطة الفيديو CAAUDV-0007 | VIDEO-HEAD IMPULSE TEST (VHIT)‏ 


CAAUDV-0006 | VOICE DISORDER SESSION جلسة علاج اضطراب الصوت‎ 415 
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CARDIOLOGY DEPARTMENT 
قسم أمراض القلب‎ 
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@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
[X S’ | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم أمراض القلب CARDIOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


مراقبة رسم القلب لمدة 24 ساعة (مراقبة باستخدام | CACARH-0002 | 24 HOURS ECG MONITORING (HOLTER‏ 
MONITORING)‏ 

موجات فوق الصوتية على القلب ثلاثية الابعاد CACARE-0001 |3D ECHO STUDY‏ 

مراقبة رسم القلب لمدة 48 ساعة (مراقبة باستخدام | CACARH-0003 |48 HOURS ECG MONITORING (HOLTER‏ 

MONITORING) الهولتر)‎ 

مراقبة رسم القلب لمدة 72 ساعة (مراقبة باستخدام | CACARH-0004 |72 HOURS ECG MONITORING (HOLTER‏ 

MONITORING) الهولتر)‎ 


CACARE-0003 |ECHO FULL STUDY 
CACARE-0004 | EXTENDED AMBULATORY ECG مراقبة ممتدة لرسم القلب لمدة سبعة أيام‎ 3,390 
MONITORING FOR SEVEN DAYS 
CACARE-0005 | EXTENDED HOLTER FOR 2 WEEKS هولتر ممتد لقياس رسم القلب لمدة أسبوعين‎ 4,950 
CACARE-0006 | EXTENDED HOLTER FOR 3 WEEKS هولتر ممتد لقياس رسم القلب لمدة ثلاثة أسابيع‎ 7,325 
CACARP-0002 | PHARMACOLOGICAL STRESS موجات فوق الصوتية على القلب بالمجهود الدواني‎ 
ECHOCARDIOGRAPHY 
CACARP-0003 | PORTABLE ECHOCARDIOGRAPHY SCAN (موجات صوتية على القلب غير تفصيلية (متنقل‎ 
CACART-0002 | TRANSESOPHAGEAL موجات فوق الصوتية على القلب عن طريق المريء‎ 
ECHOCARDIOGRAPHY (TEE) (TEE) 
CACART-0003 | TREADMILL EXERCISE STRESS TEST اختبار رسم قلب بالمجهود‎ 
CACARW-0001 | WIRELESS ECG MONITORING PER DAY مراقبة رسم قلب لاسلكي في اليوم‎ 
CACARH-0001 |24 HOURS AMBULATORY BP مراقبة ضغط الدم لمدة 24 ساعة‎ 
MONITORING 
CACARC-0001 | CARDIO VERSION (DC SHOCK) صدمة قلبية كهريائية‎ 
CACARE-0008 |ECHO FULL STUDY WITH SEDATION FOR موجات فوق الصوتية على القلب دراسة كاملة مع‎ 
PEDIATRIC JEW تهدئة‎ 
CACARE-0007 | EXTERNAL PACEMAKER USE / DAY استخدام منظم خارجي لضريات القلب / يوم‎ 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 


قسم أمراض القلب CARDIOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 





CACART-0001 | TILT TABLE TEST اختبار المنضدة المائلة‎ 1,200 
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CARDIOTHORACIC 
DEPARTMENT (ADULT) 
قسم جراحة القلب والصدر‎ 













a 


المستشفن السعودي الألماني القاهرة @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | د 


قسم جراحة القلب والصدر CARDIOTHORACIC DEPARTMENT (ADULT)‏ 


الاسم باللغة العريية | Code | Name‏ 


CACTSA-0005 | AORTIC VALVE REPAIR اصلاح الصمام الاورطي‎ 
CACTSA-0006 j AORTIC VALVE REPLACEMENT + استبدال الصمام الاورطي + استبدال الشریان الاورطي‎ 
REPLACEMENT OF ASCENDING AORTA الصاعد‎ 


استبدال الصمام الاورطي و جذع الشربان الاورطي + REPLACEMENT OF‏ + 18601۲۸۵۱۱ 0۸۵6۲58-0001 
الشريان الاورطي الصاعد + كل او جزء من قوس ASCENDING AORTA + AORTIC ARCH‏ 
الشریان الاورطي /HEMIARCH‏ 


40,000 تغيير الصمامين المترالي و الاورطي CACTSD-0001 Î DOUBLE VALVE REPLACEMENT‏ 
40,000 استبدال الصمامين الميترالي و الاورطي و اصلاح + CACTSD-0002 Î DOUBLE VALVE REPLACEMENT‏ 
الصمام GE‏ الشرفات TRICUSPID VALVE REPAIR‏ 
13,600 التركيب الجراحي لمنظم بالقلب EPICARDIAL PACEMAKER INSERTION‏ ا CACTSE-0004‏ 
27,200 ترقيع الشرايين التاجية بالقلب النابض CACTSO-0001 |OFF PUMP CORONARY ARTERY BYPASS‏ 
GRAFTING‏ 
27,200 ازالة جلطة من داخل الشريان الرئوي CACTSO-0002 | OPEN PULMONARY EMBOLECTOMY‏ 
27,200 استئصال الغشاء التموري بدون استخدام مكنة القلب CACTSP-0004 |PERICARDIECTOMY OFF PUMP‏ 
الصناعي 
27,200 استتصال الغشاء التموري باستخدام مكنة القلب CACTSP-0003 | PERICARDIECTOMY ON PUMP‏ 
الصناعي 
27,200 صلاح الصمام الرئوي CACTSP-0002 |PULMONARY VALVE REPAIR‏ 
22,700 اصلاح الصمام ثلائی الشرفات CACTST-0005 [TRICUSPID VALVE REPAIR‏ 
40,900 تغيير الصمام الميترالي و الاورطي و ثلائی الشرفات CACTST-0004 | TRIPLE VALVE REPLACEMENT‏ 
65,520 تمدد / انشطار بالشریان الأورطي CACTSA-0002 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION‏ 
32,760 تغیبر الصمام الاورطي CACTSA-0003 | AOTIC VALVE REPLACEMENT‏ 
32,760 غلق ثقب بين الاذینبر CACTSA-0004 | ATRIAL SEPTAL DEFECT CLOSURE‏ 
CACTSC-0002 | CLOSURE OF PATENT DUCTUS 23,400‏ 
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È المستشفی السعودي الألماني لد‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم جراحة القلب والصدر CARDIOTHORACIC DEPARTMENT (ADULT)‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CACTSC-0001 سس‎ ARTERY BYPASS GRAFTING 32,760 

CACTSE-0001 |ENDOSCOPIC SAPHENOUS VEIN حصاد الوريد الصافن بالمنظار‎ 10,920 
HARVESTING 

CACTSE-0003 | EXICION ON INTRACARDIAC MASS OR استئصال ورم بالقلب‎ 23,400 
TUMOUR 

تركيب منظم خارجي لضريات القلب CACTSE-0002 | EXTERNAL PACE-MAKER‏ 

CACTSH-0001_ | HYPERETROPHIC OBSTRUCTIVE اصلاح تضخم بالجدار بين البطینین‎ ۱ 
CARDIOMYOPATHY REPAIR 

CACTSI-0001_ | INTRA AORTIC BALLON CATHETER تركيب قسطرة بالونية‎ 13,105 
INSERTION 


قلب مفتوح عن طريق التدخل المحدود بمنظار CACTSM-0003 | MINIMAL INVASSIVE CARDIAC‏ 
الصدر PROCEDURE BY VATS‏ 

CACTSM-0002 | MITRAL VALVE REPAIR اصلاح الصمام المترالي‎ 
CACTSM-0001 | MITRAL VALVE REPLACEMENT تغیبر الصمام المترالي‎ 


۵6۱۰۲۱۲-0001 |PULMONARY VALVE REPLACEMENT تغییر الصمام الرئوي‎ 


CACTSR-0006 | REDO CARDIAC SURGERY جراحة قلب متكررة‎ 


60۵6۲58-0004 | REPAIR OF COARCTATION OF AORTA إصلاح ضيق في الشريان الأورطي‎ 


استبدال جزئي او كلي لقوس الشربان الاورطي ۷ 6 CACTSR-0001 | REPLACEMENT‏ 

HEMIARCH 
CACTSR-0002 | REPLACEMENT OF AORTIC VALVE + استبدال الصمام الاورطي وجذع الشريان الاورطي‎ 

AORTIC ROOT (BENTALL PROCEDURE) (عملية بنتال)‎ 
6۸۵6۲58-0003 | REPLACEMENT OF ASCENDING AORTA استبدال الشریان الاورطي الصاعد‎ a 
CACTSR-0005 | RUPTURE SINUS OF VALSALVE REPAIR اصلاح ثقب بين جذع الشريان الاورطي والقلب‎ aa 
6۸60۲55-0002 |SUBAORTIC MEMBRANE RESECTION استتصال غشاء تحت الصمام الاورطي‎ 32,760 
CACTSS-0001 |SURGICAL ATRIAL FIBRILLARION الي الجراحي للذبذبة الاذينية‎ 

ABLATION 
CACTST-0002 |TETRALOGY OF FALLOT 65,520 
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المستشفىن السعودى الألمانی القاهرة @ 


SZ < | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم جراحة القلب والصدر CARDIOTHORACIC DEPARTMENT (ADULT)‏ 


Code | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CACTST-0003 | TRANSVENOUS PACEMAKER LEAD استخراج سلك منظم القلب عن طريق القلب المفتوح‎ 20 
EXTRACTION ON CARDIOPULMONARY 
BYPASS 


CACTST-0001 | TRICUSPID VALVE REPLACEMENT تغبير الصمام ثلا الشرفات‎ 32,760 


65,520 استبدال جذع الشريان الاورطي مع المحافظة على CACTSV-0001 | VALVE SPAIRING AORTIC ROOT‏ 
الصمام الاورطي REPLACEMENT‏ 

31,200 الي الجراحي للذبذبة الاذينية باستخدام منظار الصدر CACTSV-0002 ۱۷۸۱۰ ATRIAL FIBRILLATION ABLATION‏ 

02۸6۲5۷-0003 | VENTRICULAR SEPTAL DEFECT 49,140 
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CARDIOTHORACIC 
DEPARTMENT (Pediatric) 
فسم جراحة القلب والصدر‎ 
(اطفال)‎ 








@ aJ و السعودي الألماني‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL C 





قسم جراحة القلب والصدر (اطفال) CARDIOTHORACIC DEPARTMENT (Pediatric)‏ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


CAPCTSA-0006 e CORONARY ARTERY اصلاح عيب خلقي بالشریان التاجي‎ 
REPAIR 
CAPCTSB-0001 | BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT 29,920 
0۸۴6۲50-0001] DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE اصلاح بطين ايمن ذو مخرجين‎ 36,300 
REPAIR 
CAPCTSF-0001 | FONTAN PROCEDURE عملية فونتان (للقلب وحيد البطين)‎ 0 
CAPCTSM-0004 | MODEFIED BLALOCK TAUSSIG SHUNT وصله شربانیه بالقلب‎ 21,000 
CAPCTSM-0005 | MODEFIED SENNING OPERATION عملية سينينج (تبديل اذيي)‎ = 
CAPCTSP-0004 | PULMONARY INFUNDIBULECTOMY +/- PULMONARY INFUNDIBULECTOMY +/- 18,000 
TRANS-ANNULAT PATCH TRANS-ANNULAT PATCH 
CAPCTSP-0005 | PULMONARY VALVOTOMY (OPEN) رأب الصمام الرئوي‎ 18,000 


اصلاح ثقب بين الشربان الرئوي و الاورطي CAPCTSR-0009 | REPAIR OF AORTO-PULMONARY‏ 
WINDOW‏ 


CAPCTSR-0010| REPAIR OF CORONARY ARTERY اصلاح ناسور بالشريان التاجي‎ 27,200 
FISTULA 

CAPCTSR-0011 | REPAIR OF PARACHUT MITRAL VALVE REPAIR OF PARACHUT MITRAL VALVE 31,800 

CAPCTSR-0012 | RESECTION OF SUPRAMITRAL استتصال الغشاء الخارجي للصمام الميترالي‎ 22,700 
MEMBRANE 

CAPCTSS-0002 | SINGLE ATRIUM REPAIR 22,700 

CAPCTSA-0002 | AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION تمدد / انشطار بالشريان الأورطي‎ 65,520 

CAPCTSA-0004 | AOTIC VALVE REPLACEMENT تغيير الصمام الاورطي‎ 32,760 

CAPCTSA-0003 | ARTERIAL SWITCH OPERATION 65,520 

CAPCTSA-0005 | ATRIAL SEPTAL DEFECT CLOSURE 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | >= 





قسم جراحة القلب والصدر (اطفال) CARDIOTHORACIC DEPARTMENT (Pediatric)‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


De e 
TUMOUR 


تركيب منظم خارجي لضريات القلب CAPCTSE-0001 | EXTERNAL PACE-MAKER‏ 


CAPCTSH-0001| HYPERETROPHIC OBSTRUCTIVE اصلاح تضخم بالجدار بين البطينين‎ 
CARDIOMYOPATHY REPAIR 


CAPCTSM-0002 | MITRAL VALVE REPAIR اصلاح الصمام المترالي‎ 27,200 
CAPCTSM-0001| MITRAL VALVE REPLACEMENT تغییر الصمام المترالي‎ 32,760 
CAPCTSM-0003 | MODEFIED BLALOCK TAUISSIG SHUNT وصلة شردانية‎ 32,760 
CAPCTSP-0002|PARTIAL AV CANAL DEFECT REPAIR | جزق بالقناة بين الذينين والبطینین‎ AB اصلاح عيب‎ 
CAPCTSP-0003 | PULMONARY ARTERY BANDING تحزيم الشريان الرئوى‎ 
CAPCTSP-0001 | PULMONARY VALVE REPLACEMENT 
CAPCTSR-0004 | REPAIR OF COARCTATION OF AORTA إصلاح ضيق في الشريان الأورطي‎ 
CAPCTSR-0007 | REPAIR OF PARTIAL ANOMALOUS جزق بالاوردة الرئوية‎ AS اصلاح عیب‎ 
PULMONARY VENOUS DRAINAGE 
CAPCTSR-0008|REPAIR OF TOTAL ANOMALOUS اصلاح عیب خلقی کلی بالاوردة الرئوية‎ 62400 
PULMONARY VENOUS DRAINAGE 
CAPCTSR-0001 | REPLACEMENT OF AORTIC ARCH/ استبدال جزئی او كلي لقوس الشریان الاورطي‎ 
HEMIARCH 
CAPCTSR-0002 | REPLACEMENT OF AORTIC VALVE + استبدال الصمام الاورطي وجنع الشریان الاورطي‎ 
AORTIC ROOT (BENTALL PROCEDURE) (عملية بنتال)‎ 
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32,760 
23,400 
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2 aJ سیت السعودي الألماني‎ 
= 5 | SAUDI GERMAN HOSPITAL 6 





قسم جراحة القلب والصدر (اطفال) CARDIOTHORACIC DEPARTMENT (Pediatric)‏ 


Code ETT الاسم باللغة العربية‎ Price 


کوبت 


CAPCTST-0003 | TRANSVENOUS PACEMAKER LEAD استخراج سلك منظم القلب عن طريق القلب المفتوح‎ 
EXTRACTION ON CARDIOPULMONARY 
BYPASS 


تغبير الصمام ثلا الشرفات CAPCTST-0001 | TRICUSPID VALVE REPLACEMENT‏ 
استبدال جذع الشريان الاورطي مع المحافظة على CAPCTSV-0001 | VALVE SPAIRING AORTIC ROOT‏ 

REPLACEMENT الصمام الاورطي‎ 
CAPCTSV-0002 | VENTRICULAR SEPTAL DEFECT 
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CATH LAP DEPARTMENT 
(ADULT) 
فسم فسظرة القلب‎ 












È aJ ےت السعودي الألماني‎ 
[X S’ | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


CATH LAP DEPARTMENT (ADULT) قسم قسطرة القلب‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CACATD- 2 3 D MAPPING 3D = 25,470 
CACATA-0001| AF CRYO ABLATION كى البؤر المسببة للرفرفة الاذينية‎ 
CACATA-0003| AORTIC BALLON DILTATION توسيع الشریان الاورطى بالبالون‎ 17,325 
CACATA-0004| AORTIC BALLON STINTING توسيع الشریان الاورطى وتركيب دعامة‎ 23,100 
CACATA-0002| AORTIC VALVE BALLON توسيع الصمام الأورطي بالبالون‎ 18,190 
VALVULOPLASTY 
CACATB-0002 | BALLON ANGIOPLASTY 10,000 
CACATB-0001 | BALLON ATRIAL SEPTOSTOMY توسيع الحاجز الأذيني بالبالون‎ 19,105 
CACATC-0004 | CAROTID ANGIOGRAPHY 
CACATC-0005 | CAROTID ANGIOGRAPHY / STENTING 
CACATC-0001 | CATH LAB PROCEDURE EXTRA COPY 
CACATC-0010 | CATHLAB ROOM FEE IS 20% FROM تحتسب نسبة 9620 من قيمة الاجراء كرسم استخدام‎ 
PROCEDURES غرفة القسطرة‎ 
CACATC-0002 | CORONARY ASSESSMENT BY PRESSURE قياس ضغط الشرايين التاجية‎ 2665 
WIRE "FFR" IFR" 
CACATC-0006 | CORONARY STENTING (ONE STENT) زرع دعامة في الشرايين التاجية (واحدة)‎ 13,000 
CACATC-0008 | CORONARY STENTING (THREE STENTS) زرع ثلاث دعامات في الشرایین التاجية (ثلاثة)‎ 16,000 
CACATC-0007 | CORONARY STENTING (TWO STENTS) زرع دعامتين في الشرايين التاجية (اثنان)‎ 14,500 
CACATC-0009| CORONARY STENTING FOR EACH STENT | في الشرايين التاجية لكل دعامة بعد الدعامة‎ doles زرع‎ 2,425 
AFTER THE THIRD ONE الثالغة‎ 
CACATC-0003 | CORONARY THROMBUS ASPIRATION شفط الجلطة من الشرايين التاجية‎ 7,645 
CACATD-0002 | DIAGNOSTIC CARDIAC قسطرة قلبية تشخيصية‎ 2,200 
CATHETERIZATION 
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@ | السعودي الألماني لقاهرة‎ à تشر‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





CATH LAP DEPARTMENT (ADULT) قسم قسطرة القلب‎ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


CACATD-0001 | DIAGNOSTIC E.P. STUDY دراسة كهرباء قلب تشخيصية‎ 
ACATI-0003 | IMPLANTATION OF CRT - D زرع‎ CRT-D 
ACATI-0004 | IMPLANTATION OF CRT - P زرع‎ CRT-P 
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١ ۱ ربل‎ 

CACATI-0005} INSERTION OF IVC FILTER إدخال فلتر في الوريد الاجوف‎ 

إدخال بالون داخل الشريان الأورطي CACATI-0006 | INTRA-AORTIC BALLOON INSERTION‏ 

CACATI-0002 | INTRACORONARY ASSESSMENT BY OCT تقييم الشرايين التاجية ب‎ cot 

CACATI-0001 | INTRACORONARY ASSESSMENT BY تقييم الشرايين التاجية ب‎ 65 
ULTRASOUND "IVUS" 

حقن مادة ضد التجلط داخل الشرايين التاجية CACATI-0007 | INTRACORONARY INJECTION OF‏ 
THROMBOLYTIC AGENT‏ 

CACATM-0001 | MITRAL VALVE BALLON توسيع الصمام المترالي بالبالون‎ 7 

VALVULOPLASTY 


N 
90 
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ہا‎ 


ل 
fon)‏ 
> 
a‏ 


12,130 


CACATP-0015 | PERCUTANEOUS BALLOON توسيع للصمام الرئوی بالبالون‎ 17,325 
PULMONARY VALVULOPLASTY 

CACATP-0011 | PERCUTANEOUS CLOSURE OF غلق تسريب صماى بالقسطرة‎ 
PARAVAVULAR LEAKS 

CACATP-0012 | PERCUTANEOUS LEFT ATRIAL غلق زائدة اذينية بالقسطرة‎ 
APPENDAGE CLOSURE 

CACATP-0001 | PERIPHERAL ANGIOGRAPHY تصوير الأوعية 3 الطرفية‎ 

توسيع الشربان الطرفي بالبالون CACATP-0002 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY‏ 

CACATP-0003 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY WITH ONE doles مع تركيب‎ OS Wh توسيع الشريان الطرفي‎ 
STENT INSERTION 

توسيع الشریان الطرفي بالبالون مع تركيب ثلاث CACATP-0005 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY WITH THREE‏ 
دعامات او أكثر OR MORE STENTS INSERTION‏ 

CACATP-0004 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY WITH TWO توسيع الشريان الطرفي بالبالون مع تركيب دعامتين‎ 16,380 
STENTS INSERTION 

CACATP-0013 | PERIPHERAL PULMONARY ARTERY توسيع الشريان الرئوى بالبالون‎ 17,325 
DITATION 

CACATP-0014 | PERIPHERAL PULMONARY ARTERY ONE doles توسيع الشربان الرئوی بالبالون وتركيب‎ 28,875 
STENT 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 








CATH LAP DEPARTMENT (ADULT) قسم قسطرة القلب‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ 
CACARP-0004|PERMENANT PACEMAKER THREE الحجرات‎ GE تركيب منظم ضریات‎ 12,130 
CHSMBER 
C 


ترکیب منظم ضربات قلب ثنائی CACATP-0006 | PERMENANT PACEMAKER (DDD)‏ 
تركيب منظم ضريات قلب بخاصية الصدمات ACARP-0005 | PERMENANT PACEMAKER ICD‏ 
إعادة وضع منظم لضريات القلب CACATP-0007 | PERMENANT PACEMAKER‏ 
REPOSITIONING‏ 
تركيب منظم ضريات قلب أحادي CACATP-0008 | PERMENANT PACEMAKER SINGLE‏ 
CHAMBER‏ 
التدخل من خلال الجلد بدون سحب الجلطة CACATP-0009 | PRIMARY PCI‏ 
التدخل من خلال الجلد مع سحب الجلطة WITH THROMBUS‏ اعم CACATP-0010| PRIMARY‏ 
ASPIRATION‏ 
کي بالتردد الحراري CACATR-0001| RADIO FREQUENCY ABLATION‏ 
SNARE 12,740‏ إزالة جسم غريب بواسطة CACATR-0002| REMOVAL OF FOREIGN BODY BY SNARE‏ 
10,185 تصوير الشريان الكلوي وتركيب CACATR-0004 | RENAL ANGIOPLASTY doles‏ 
24,255 زرع doles‏ فى الانسداد الكلى المزمن للشريان الامای CACATS-0001| STENTING FOR CHRONIC TOTAL‏ 
OCCLUSION (ANTEGRADE)‏ 
۳ زرع دعامة فى الانسداد الكلى المزمن للشريان الخلفی CACATS-0002 | STENTING FOR CHRONIC TOTAL‏ 
OCCLUSION (RETROGRADE)‏ 
50,935 تغیبر الصمام الأورطي بالقسطرة CACATT-0001 | TAVI‏ 
; تركيب منظم ضريات قلب مؤقت CACATT-0003 | TEMPORARY PACEMAKER‏ 
IMPLANTATION‏ 
Bale} 1,275‏ وضع منظم ضريات قلب مؤقت موجه CACATT-0004 | TEMPORARY PACEMAKER LEAD‏ 
REPOSIONING‏ 
66,700 تغيير الصمام الرئوي بالقسطرة CACATT-0002 | TPVR‏ 
55 غلق الوصول للأوعية الدموية CACATV-0001| VASCULAR ACCESS CLOSURE‏ 
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CATH LAB DEPARTMENT 
(PEDIATRIC) 
قسم قسطرة القلب‎ 
(الاطفال)‎ 












الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 


CATH LAB DEPARTMENT (PEDIATRIC) قسم قسطرة القلب (الاطفال)‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPCATA-0003 | AF CRYO ABLATION کی البؤر المسببة للرفرفة الاذينية بالتبريد‎ 25,470 
CAPCATA-0007 | AORTIC BALLON DILTATION توسيع الشريان الاورطى بالبالون‎ 17,325 
CAPCATA-0008 | AORTIC BALLON STINTING doles توسيع الشريان الاورطى وتركيب‎ 23,100 
CAPCATA-0006 | AORTIC VALVE BALLON توسيع الصمام الأورطي بالبالون‎ 18,190 
VALVULOPLASTY 
CAPCATA-0004 | ASD CLOSURE BY ONE DEVICE غلق ثقب بالقلب بأستخدام جهاز‎ 24,255 
CAPCATA-0005 | ASD CLOSURE BY TWO DEVICES ثقب بالقلب بأستخدام جهازين‎ gle 30,320 
CAPCATB-0003 | BALLON ATRIAL SEPTOSTOMY توسيع الحاجز الأذيني بالبالون‎ 19,105 
CAPCATC-0011| CATH LAB PROCEDURE EXTRA COPY نسخة إضافية من إجراءات غرفة القسطرة‎ 
CAPCATC-0013 | CLOSURE OF AV FISTULA BY COIL OR غلق وصلة بين الشربان والوربا زوز‎ 
DEVICE 
CAPCATD-0003 | DIAGNOSTIC CARDIAC ة قلبية‎ 
CATHETERIZATION 
۵۲۲۸۲۱۸-۱۱۱۱ MITRAL VALVE BALLON توسيع الصمام المترالي بالبالون‎ 12,130 
2 | VALVULOPLASTY 
CAPCATP-0013| PDA CLOSURE BY COIL الفتحة بين الشريان الرئوي والأورطي بسلك‎ gle 16,560 
CAPCATP-0014| PDA CLOSURE BY DEVICE غلق الفتحة بين الشربان الرئوي والأورطي بجهاز‎ 16,560 
CAPCATP-0020| PERCUTANEOUS BALLOON توسيع للصمام الرئوى بالبالون‎ 17,325 
PULMONARY VALVULOPLASTY 
CAPCATP-0016 | PERCUTANEOUS CLOSURE OF غلق تسريب صماي بالقسطرة‎ 50,935 
PARAVAVULAR LEAKS 
CAPCATP-0017 | PERCUTANEOUS LEFT ATRIAL غلق زائدة اذينية بالقسطرة‎ 
APPENDAGE CLOSURE 
CAPCATP-0015 | PERICARDIOSINTHESIS شفط السائل حول القلب (السائل التاموري)‎ 7,645 
CAPCATP-0018 | PERIPHERAL PULMONARY ARTERY توسيع الشريان الرئوی بالبالون‎ 17,325 
DITATION 
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@ | المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 
CATH LAB DEPARTMENT (PEDIATRIC) قسم قسطرة القلب (الاطفال)‎ 


Code | ۸۷06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPCATP-0019 | PERIPHERAL PULMONARY ARTERY ONE doles الرئوى بالبالون وتركيب‎ OL id! توسيع‎ 28,875 
STENT 

CAPCATR-0001 | RIGHT SIDED HEART CATHETERIZATION قسطرة لقياس الضغط ونسبة الاكسجين بالقلب‎ 5,775 
FOR HEMODYNAMICS & SATURATION 

2,0 تركيب منظم ضریات قلب مؤقت CAPCATT-0006 | TEMPORARY PACEMAKER‏ 
IMPLANTATION‏ 


CAPCATT-0007 | TEMPORARY PACEMAKER LEAD وضع منظم ضريات قلب مؤقت موجه‎ Bole] 1,275 
REPOSIONING 
CAPCATT-0005 | TPVR تغیبر الصمام الرئوي بالقسطرة‎ 66,700 
CAPCAV-0001| VSD CLOSURE BY DEVICE 
CAPCATC-0012| CATHLAB ROOM FEE IS 20% FROM تحتسب نسبة 9620 من قيمة الاجراء كرسم استخدام‎ 
PROCEDURES غرفة القسطرة‎ 
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CHECKUP PROGRAMS 
برامج المعحص الشامل‎ 
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برامج الفحص الشامل 


المستوى الاو 
0 جم 


محتوى برنامج الفحص 


كشف استشاري طب الأسرة 


مستوي بيليروبين كلى (الصفراء) 
مستوي بیلیرویین المباشر (الصفراء) 
وظاتف کید (انزیم 567) 

وظائف 4S‏ (إنزیم5607) 

وظائف الکلی (نسبة الکریاتینین في الدم) 
وظائف الکلی (بولینا الدم) 

وظائف KII‏ (حمض البوليك) 
تحلیل الدهون بالدم 

نسبة الزلال بالبول 

الكالسيوم بالدم 

فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية 
الأجسام المضادة بفيروس الكبد سي 
الأنتيجن الخاص بفيروس الكبد بي 


-Ý‏ فحوصات بقسم الأشعة: 


أشعة عادية على الصدر 
فحص موجات فوق صوتية على البطن 


-é‏ رسم قلب 


0- الاضافات: 


www.sghcairo.com 


40 








CHECKUP PROGRAMS 
1. Primary 


Primary 
4400 LE 
Code (FMHCU-0002) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


1- CONSULTATIONS: 
FAMILY MEDICINE CONSULTATION 
2- LABORATORY TESTS: 


URINE ANALYSIS 

STOOL ANALYSIS 

FECAL OCCULT BLOOD TEST 
CBC 

BLOOD GROUP 

ESR 

FBS 

GLYCOSYLATED Hb. 

S. BILIRUBIN TOTAL 

S. BILIRUBIN DIRECT 


BLOOD UREA 

S. URIC ACID 

LIPID PROFILE 
MICROALBUMINURIA 
S. CALCIUM 

TSH 

HCV Ab. 

HBs Ag. 


3- RADIOLOGICAL INVESTIGATIONS: 


CHEST X RAY PA 
ULTRASOUND ABDOMEN 


4- ECG 
5- ADD Ons: 


BREAKFAST MEAL 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
2. Male Basic 


BASIC (MALE) جا‎ 
9800 LE جم‎ 0 


Code (FMHCU-0003) ae 
اقح‎ peas eit 
COMPONENTS OF THE PROGRAM وى برد مچ‎ 


1- CONSULTATIONS: الاستشارات الطبية:‎ -١ 


كشف استشاري طب الأسرة FAMILY MEDICINE CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أمراض العيون والرمد OPHTHALMOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري آنف وأذن وحنجرة ENT CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أمراض القلب CARDIOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري التغذية العلاجية CLINICAL NUTRITION CONSULTATION‏ 


2- LABORATORY TESTS: 


URINE ANALYSIS 

STOOL ANALYSIS 

FECAL OCCULT BLOOD TEST 
CBC 

BLOOD GROUP 


ESR 
سكر في الدم (صائم)‎ 
PPBS سكر بعد الأكل بساعتين‎ 
GLYCOSYLATED Hb. الهيموجلوبين السكري‎ 
5. BILIRUBIN TOTAL مستوى بيليرويين كلى (الصفراء)‎ 
5. BILIRUBIN DIRECT مستوى بيليروبين المباشر (الصفراء)‎ 
مستوى الزلال في الدم‎ 
(SGPT وظائف كبد (إنزیم‎ 
(SGOT وظائف کید (إنزیم‎ 
(GGT وظائف کبد (إنزيم‎ 
5. ALK PHOSPHATASE (ALP وظائف كبد (إنزيم‎ 
5. CREATININE وظائف الكلى (نسبة الکریاتینین في الدم)‎ 
BLOOD UREA وظائف الكلى (بولینا الدم)‎ 
5. URIC ACID وظائف الكلى (حمض البوليك)‎ 
MICROALBUMINURIA نسبة الزلال بالبول‎ 
LIPID PROFILE تحليل الدهون بالدم‎ 
LDN في الدم‎ (LDH) إنزيم‎ 
5. CALCIUM نسبة الكالسيوم بالدم‎ 

5. PHOSPHORUS 


إنزيم العضلات (CPK)‏ 

دلالات أورام الكبد 

فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية 
هرمون 13 

المعامل الحر لهرمون T4‏ 

دلالات أورام البروستاتا 

الأجسام المضادة بفيروس الكبد سي 
الأنتيجن الخاص بفيروس الكبد بي 
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برامج الفحص الشامل CHECKUP PROGRAMS‏ 


BASIC (MALE) 
9800 LE 


Code (FMHCU-0003) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


3- RADIOLOGICAL PROCEDURES: 


أشعة dole‏ على الصدر CHEST X RAY PA‏ 
موجات فوق صوتية على البطن والحوض ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS‏ 


4- ECG 
5- ECHOCARDIOGRAPHY 


6- ADD Ons: الاضافات:‎ -1 


وجبة إفطار BREAKFAST MEAL‏ 
,خصم 9610 على خدمات العيادة الخارجية الموصى بها في نتيجة الفحص DISCOUNT FOR OPD SERVICE FOR CHECKUP‏ 10% 
الشامل في خلال 30 يوم من تاريخ الفحص. RECOMENDIATIONS WITHIN 30 DAYS‏ 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
3. Female Basic 


BASIC (FEMALE) المستوى الأساسي (سيدات)‎ 
13400 LE جم‎ 0 
Code (FMHCU-0004) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM محتوى برنامج الفحص‎ 


۱- الاستشارات الطبية: CONSULTATIONS:‏ -1 
كشف استشاري طب الأسرة FAMILY MEDICINE CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أمراض العيون والرمد OPHTHALMOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أنف وأذن وحنجرة ENT CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أمراض القلب CARDIOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري امراض النساء GYNECOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري التغذية العلاجية CLINICAL NUTRITION CONSULTATION‏ 


2. LABORATORY TESTS: تحالیل معملية:‎ -Y 


CBC 
BLOOD GROUP 
PT& INR 
ESR 
URINE ANALYSIS 
STOOL ANALYSIS تحليل براز‎ 
FECAL OCCULT BLOOD TEST تحليل براز للدم الخفي‎ 
FBS i 
PPBS 
GLYCOSYLATED Hb. 
S. BILIRUBIN TOTAL 
S. BILIRUBIN DIRECT مستوى بیلیروبین المباشر (الصفراء)‎ 
مستوى الزلال 3 الدم‎ 
(SGPT وظائف كبد (إنزيم‎ 
(SGOT وظائف كبد (إنزيم‎ 
(GGT وظائف كبد (إنزيم‎ 
5. ALK. PHOSPHATASE (ALP وظائف كبد (إنزيم‎ 
S. CREATININE (نسبة الکرباتینین في الدم)‎ KI وظائف‎ 
BLOOD UREA وظائف الكلى (بولينا الدم)‎ 
5. URIC ACID وظائف الكلى (حمض البوليك)‎ 
5. CALCIUM نسبة الكالسيوم بالدم‎ 
5. PHOSPHORUS 
S. NA & K 
LDH في الدم‎ (LDH) إنزيم‎ 
MICROALBUMINURIA نسبة الزلال بالبول‎ 
5. IRON نسبة الحديد بالدم‎ 
LIPID PROFILE تحليل الدهون بالدم‎ 
فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية‎ 
13 هرمون‎ 
T4 المعامل الحر لهرمون‎ 
PAP SMEAR مسحة من عنق الرحم‎ 
HCV Ab. الأجسام المضادة بفيروس الكبد سي‎ 
HBs Ag. الأنتيجن الخاص بفيروس الكبد بي‎ 


دلالات أورام الکبد AFP‏ 
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برامج الفحص الشامل CHECKUP PROGRAMS‏ 


المستوى الأساسي (سيدات) BASIC (FEMALE)‏ 
0 جم LE‏ 13400 


Code (FMHCU-0004) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM محتوى برنامج الفحص‎ 


3- RADIOLOGICAL PROCEDURES: قسم الأشعة:‎ 


أشعة dole‏ على الصدر CHEST X RAY PA‏ 
موجات فوق صوتية على البطن والحوض ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS‏ 
أشعة موجات فوق صوتية على الثدي (جانبين) BILATERAL SONO-MAMMOGRAPHY.‏ 
قياس هشاشة العظام او فيتامين د 25هيدروكسى DEXA OR VIT D 25 HYDROXY CHOLECALCIFEROL‏ 


4. ECG 
5- ECHOCARDIOGRAPHY 


6- ADD Ons: الاضافات:‎ -1 


وجبة إفطار BREAKFAST MEAL‏ 
خصم 9610 على خدمات العيادة الخارجية الموصى بها في نتيجة الفحص SERVICE FOR CHECKUP‏ مم0 DISCOUNT FOR‏ 10% 
الشامل في خلال 30 يوم من تاريخ الفحص. RECOMENDIATIONS WITHIN 30 DAYS‏ 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
4. Advanced Male 


المستوى المتقدم (رجال) ADVANCED (MALE)‏ 
جم 15200 LE‏ 15200 


Code (FMHCU-0005) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM محتوى برنامج الفحص‎ 


۱- الاستشارات الطبية: CONSULTATIONS:‏ -1 
كشف استشاري طب الأسرة FAMILY MEDICINE CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أمراض العيون والرمد OPHTHALMOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أنف وأذن وحنجرة ENT CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أمراض القلب CARDIOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري الاسنان DENTAL CONSULTATION‏ 
كشف استشاري التغذية العلاجية CLINICAL NUTRITION CONSULTATION‏ 


2. LABORATORY TESTS: 


CBC 
BLOOD GROUP 
PT& INR 
ESR 
URINE ANALYSIS 
STOOL ANALYSIS 
FECAL OCCULT BLOOD TEST 
FBS 
PPBS 
GLYCOSYLATED Hb. 
S. BILIRUBIN TOTAL مستوي بيليروبين كلى (الصفراء)‎ 
5. BILIRUBIN DIRECT مستوي بیلبروبین المباشر (الصفراء)‎ 
5. ALBUMIN مستوي الزلال في الدم‎ 
(SGPT وظائف کید (إنزيم‎ 
(SGOT وظائف كبد (إنزيم‎ 
(GGT وظائف كبد (إنزيم‎ 
5. ALK PHOSPHATASE (ALP وظائف كبد (إنزيم‎ 
S. CREATININE وظائف الكلى (نسبة الکریاتینین في الدم)‎ 
BLOOD UREA وظائف الكلى (بولينا الدم)‎ 
5. URIC ACID وظائف الكلى (حمض البوليك)‎ 
5. CALCIUM نسبة الكالسيوم بالدم‎ 
S. PHOSPHORUS نسبة الفوسفور بالدم‎ 
5. NA & K PUL صودیوم ویوتاسیوم‎ 
LDH في الدم‎ (LDH) إنزيم‎ 
MICROALBUMINURIA نسبة الزلال بالبول‎ 
CPK (CPK) إنزيم العضلات‎ 
5. IRON نسبة الحديد بالدم‎ 
LIPID PROFILE تحليل الدهون بالدم‎ 
فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية‎ 
13 هرمون‎ 
74 المعامل الحر لهرمون‎ 
دلالات أورام البروستاتا‎ 
الأجسام المضادة بفيروس الکبد سي‎ 
الأنتيجن الخاص بفيروس الكبد بي‎ 
دلالات أورام الكبد‎ 
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برامج الفحص الشامل CHECKUP PROGRAMS‏ 


ADVANCED (MALE) المتقدم (رجا‎ 
15200 LE 15200 جم‎ 
Code (FMHCU-0005) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


3. RADIOLOGICAL PROCEDURES: 
CHEST X RAY PA 

ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS 
CT BRAIN 

CT CHEST WITHOUT CONTRAST 


4. ECG 
5- ECHOCARDIOGRAPHY 


6-AUDIOMETRY 


7- ADD Ons: الاضافات:‎ -۷ 


وجبة إفطار وغداء BREAKFAST & LAUNCH MEALS‏ 
خصم 9620 على خدمات العيادة الخارجية الموصى بها في نتيجة الفحص DISCOUNT FOR OPD SERVICE FOR CHECKUP‏ 20% 
الشامل في خلال 30 يوم من تاريخ الفحص. RECOMENDIATIONS WITHIN 30 DAYS‏ 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
5. Advanced Female 


المستوى المتقدم (سيدات) ADVANCED (FEMALE)‏ 
0 جم LE‏ 18800 


محتوى برنامج الفحص COMPONENTS OF THE PROGRAM‏ 
Code (FMHCU-0006)‏ 
-١‏ الإستشارات الطبية: CONSULTATIONS:‏ -1 
كشف استشاري طب الأسرة FAMILY MEDICINE CONSULTATION‏ 
ALS‏ استشاري أمراض العيون والرمد OPHTHALMOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أنف وأذن وحنجرة ENT CONSULTATION‏ 
كشف استشاري أمراض القلب CARDIOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري الاسنان DENTAL CONSULTATION‏ 
كشف استشاري امراض النساء GYNECOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري التغذية العلاجية CLINICAL NUTRITION CONSULTATION‏ 


2. LABORATORY TESTS: 


CBC 
BLOOD GROUP 
PT& INR 
ESR 
URINE ANALYSIS 
STOOL ANALYSIS تحليل براز‎ 
FECAL OCCULT BLOOD TEST تحليل براز للدم الخفي‎ 
FBS سكر في الدم (صائم)‎ 
PPBS سكر بعد الأكل بساعتين‎ 
GLYCOSYLATED Hb. الهيموجلوبين السكري‎ 
5. BILIRUBIN TOTAL مستوى بيليروبين كلى (الصفراء)‎ 
5. BILIRUBIN DIRECT مستوى بیلبروبین المباشر (الصفراء)‎ 
مستوى الزلال في الدم‎ 
(SGPT وظائف كبد (انزیم‎ 
(SGOT وظائف كبد (إنزيم‎ 
(GGT وظائف كبد (إنزيم‎ 
5. ALK PHOSPHATASE (ALP وظائف کبد (إنزيم‎ 
S. CREATININE وظائف الكلى (نسبة الکرباتینین في الدم)‎ 
BLOOD UREA وظائف الكلى (بولينا الدم)‎ 
وظائف الكليى (حمض البوليك)‎ 
نسبة الكالسيوم بالدم‎ 
S. PHOSPHORUS 3 
S.NA&K 
LDH في الدم‎ (LDH) إنزيم‎ 
MICROALBUMINURIA نسبة الزلال بالبول‎ 
5. IRON نسبة الحديد بالدم‎ 
LIPID PROFILE تحليل الدهون بالدم‎ 
فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية‎ 
13 هرمون‎ 
74 المعامل الحر لهرمون‎ 
PAP SMEAR مسحة من عنق الرحم‎ 
HCV Ab. الأجسام المضادة بفيروس الكبد سي‎ 
HBs Ag. الأنتيجن الخاص بفيروس الكبد بي‎ 
AFP دلالات آورام الكبد‎ 
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برامج الفحص الشامل 


۱ لمستوی المتقدم (سیدات) 
0 جم 


محتوی برنامج الفحص 


¥- فحوصات بقسم الأشعة: 

أشعة dole‏ على الصدر 

موجات فوق صوتية على البطن والحوض 
أشعة موجات فوق صوتية على الثدي (جانبين) 
قياس هشاشة العظام 


اشعة مقطعية على المخ 
اشعة مقطعية على الصدر بدون صبغة 


وجبة إفطار وغداء 
خصم 9020 على خدمات العيادة الخارجية الموصى بها في نتيجة الفحص 
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CHECKUP PROGRAMS 


ADVANCED (FEMALE) 
18800 LE 


COMPONENTS OF THE PROGRAM 
Code (FMHCU-0006) 


3. RADIOLOGICAL PROCEDURES: 


CHEST X RAY PA 

ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS 

BILATERAL SONO-MAMMOGRAPHY 

DEXA OR VIT D 25 HYDROXY CHOLECALCIFEROL 
CT BRAIN 

CT CHEST WITHOUT CONTRAST 


4- ECG 
5- ECHOCARDIOGRAPHY 


6- ADD Ons: 
BREAKFAST & LAUNCH MEALS 


20% DISCOUNT FOR OPD SERVICE FOR CHECKUP 
RECOMENDIATIONS WITHIN 30 DAYS 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
6. Chronic Liver 


PERIODIC CHECK-UP FOR CHRONIC LIVER DISEASE فحص طي دوري لأمراض الكبد المزمنة‎ 
5300 LE جم‎ 0 


Code (FMHCU-0007) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM محتوى برنامج الفحص‎ 


1- CONSULTATIONS: الاستشارات الطبية:‎ -١ 


كشف استشاري أمراض الجهاز الهضمي GASTROENTEROLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري التغذية العلاجية CLINICAL NUTRITION CONSULTATION‏ 


2- LABORATORY TESTS: 


مستوى الزلال في الدم 

مستوى بيليرويين كلى (الصفراء) BILIRUBIN TOTAL‏ .5 
مستوى بيليروبين المباشر (الصفراء) S. BILIRUBIN DIRECT‏ 
وظائف كبد (انزیم (SGPT‏ 

وظائف كبد (إنزيم 560) 

سكر في الدم (صائم) 

وظائف الكلى (بولینا الدم) 

وظائف الكلى (نسبة الکرباتینین في الدم) 


۳- فحوصات بقسم الأشعة: RADIOLOGICAL PROCEDURES:‏ -3 


أشعة عادية على الصدر CHEST X RAY PA‏ 
أشعة مقطعية ثلاثية المراحل على الكبد CT LIVER TRIPHASIC‏ 


BREAKFAST MEAL 
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برامج الفحص الشامل 


كشف استشاري أمراض غدد صماء وسكر والتغذية 
كشف استشاري أمراض العيون والرمد مع فحص قاع العين 
کشف | ستشاري التغذية العلاجية 


تحليل بول 

نسبة الزلال بالبول 

صورة دم كاملة 

سرعة ترسيب الدم 

سكر في الدم (صائم) 

سكر بعد الأكل بساعتين 
الهيموجلوبين السكري 

مستوي الزلال في الدم 

وظائف كبد (إنزیم (SGPT‏ 

(SGOT esi!) وظائف کبد‎ 

وظائف كبد (إنزيم (GGT‏ 

وظائف الكلي (حمض البوليك) 
نسبة الكالسيوم بالدم 

وظائف الكلى (نسبة الکریاتینین في الدم) 
صوديوم وبوتاسيوم بالدم 

تحليل الدهون بالدم 

فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية 
إنزيم العضلات (CPK)‏ 


5 A 5 


الأشعة: 


أشعة عادية على الصدر 
موجات فوق صوتية على البطن والحوض 


-é‏ رسم قلب 
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CHECKUP PROGRAMS 
7. Diabetic Patient 


PERIODIC CHECK-UP FOR DIABETIC PATIENTS 


5300 LE 
Code (FMHCU-0008) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


1- CONSULTATIONS: 


ENDOCRINOLOGY CONSULTATION 
OPHTHALMOLOGY CONSULTATION WITH FUNDUS 


EXAMINATION 
CLINICAL NUTRITION CONSULTATION 
2- LABORATORY TESTS: 


URINE ANALYSIS 
MICROALBUMINURIA 


PPBS 
GLYCOSYLATED Hb. 


3- RADIOLOGICAL PROCEDURES: 


CHEST X RAY PA 
ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
5- ADD Ons: الاضافات:‎ -۵ 
BREAKFAST MEAL وجبة إفطار‎ 
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برامج الفحص الشامل 


كشف استشاري طب الأسرة 
كشف استشاري أمراض ذكورة 


الفصل الكهربي لمكونات الهيموجلوبين للكشف عن الأمراض الوراثية 
الأجسام المضادة بفيروس الكبد سي 


الأنتيجن الخاص بفيروس الكبد بي 

الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة المکتسب 
تحليل السائل المنوي 

تحلیل فیروس هريس البسيط 1(اصابة حديثة) 
تحليل فيروس هریس البسيط 2 (اصابة حديثة) 
تحليل مرض السیلان(۷۵۴۱) 

الكلايميديا الحثرية (اصابة حديثة) 
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CHECKUP PROGRAMS 
8. Premarriage Male 


PRE-MARRIAGE CHECK-UP (MALE) 
4400 LE 


Code (FIMHCU-0009) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


1- CONSULTATIONS: 


FAMILY MEDICINE CONSULTATION 
ANDROLOGY CONSULTATION 


2- LABORATORY TESTS: 


CBC 

BLOOD GROUP & Rh 

HB ELECTROPHORESIS 
HCV Ab. 

HBs Ag. 

HIV Ab. 

SEMINAL FLUID ANALYSIS 
HSV I IGM 

HSV II IGM 

VDRL 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROLOGY IGM 
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برامج الفحص الشامل 


۱- الاستشارات الطبية: 


کشف استشاري طب الأسرة 
کشف استشاري النساء والتولید 


الفصل الكهربي لمکونات الهیموجلوبین للکشف عن الأمراض الورائية 
الأجسام المضادة بفیروس الکبد سي 


الأنتيجن الخاص بفیروس الکبد بي 
الأجسام المضادة لفیروس نقص المناعة المکتسب 


تحليل فيروس هربس البسيط 1(اصابة حديثة) 
تحليل فيروس هريس البسيط 2 (اصابة حديثة) 
تحليل مرض السیلان(۷08۱) 

الکلایمیدیا الحثرية (اصابة حديثة) 


۳- فحوصات بقسم الأشعة: 


موجات فوق صوتية على البطن والحوض 
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CHECKUP PROGRAMS 
9. Premarriage Female 


PRE MARRIAGE CHECK-UP (FEMALE) 
5300 LE 


Code (FIMHCU-0010) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


1- CONSULTATIONS: 


FAMILY MEDICINE CONSULTATION 
GYNECOLOGICAL CONSULTATION 


2- LABORATORY TESTS: 


CBC 

BLOOD GROUP & Rh 
Hb ELECTROPHORESIS 
HCV Ab. 

HBs Ag. 

HIV Ab. 

HSV | IGM 

HSV II IGM 

VDRL 


CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROLOGY IGM 


3- RADIOLOGICAL PROCEDURES: 


ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS 
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برامج الفحص الشامل 


فحص طی شامل لماقيل التوظف (معتاد) 


0 جم 


محتوی برنامج الفحص 


۱- الاستشارات الطبیة: 
کشف استشاري طب الكسرة 


معملیة: 


مزرعة براز 

سکر في الدم (صائم) 

وظائف الکلی (نسبة الکرباتینین في الدم) 
وظائف کبد (إنزيم (SGPT‏ 

وظائف کبد (انزیم (SGOT‏ 

سرعة ترسیب الدم 


فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية 


الأجسام المضادة بفیروس الکبد سي 


الأنتيجن الخاص بفیروس الکبد بي 
الأجسام المضادة لفیروس نقص المناعة المکتسب 


مسحات للكشف عن الأمراض المعدية 


اشعة عادية على الصدر 
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CHECKUP PROGRAMS 


10. Pre-employment Checkup Standard 


54 


PRE-EMPLOYMENT CHECK-UP_(STANDARD) 


5300 LE 


Code (FMHCU-0011) 


COMPONENTS OF THE PROGRAM 


1- CONSULTATIONS: 
FAMILY MEDICINE CONSULTATION 


2- LABORATORY TESTS: 


CBC 
URINE ANALYSIS 
STOOL ANALYSIS 


STOOL CULTURE 


TSH 

HCV Ab. 

HBs Ag. 

HIV Ab. 

INFECTION CONTROL SWABS ( FOR C&S) 
PREGNANCY TEST (FEMALES ONLY) 


DRUG SCREENING. 


3- RADIOLOGICAL PROCEDURES: 


CHEST X RAY PA. 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
4- ECG رسم قلب‎ -é 
5- ADD Ons: الاضافات:‎ -0 
BREAKFAST MEAL وجبة إفطار‎ 
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برامج الفحص الشامل 


شامل, 5 
جم 5300 


محتوى برنامج الفحص 
۱- الاستشارات الطبية: 
کشف استشاري آمراض القلب 
کشف استشاري أمراض الصدر والرئة 
كشف استشاري التغذية العلاجية 


سكر في الدم (صائم) 
الهيموجلوبين السكري 

مستوي بيليروبين كلي (الصفراء) 
مستوي بيليروبين المباشر (الصفراء) 
مستوي الزلال في الدم 

وظائف كبد (انزیم (SGPT‏ 

وظائف کبد (انزیم (SGOT‏ 

تحلیل بول 

وظائف الكلى (نسبة الکریاتینین في الدم) 
وظائف الکلی (حمض البوليك) 

نسبة الزلال بالبول 

إنزيم العضلات (CPK)‏ 


صوديوم وبوتاسيوم بالدم 

تحليل الدهون بالدم 

فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية 
إنزيم (LDH)‏ في الدم 


۳- فحوصات بقسم الأشعة: 
آشعة عادية على الصدر 
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CHECKUP PROGRAMS 
11. Cardiac Checkup 


CARDIAC CHECKUP 
5300 LE 
Code (FMHCU-0012) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


1- CONSULTATIONS: 

CARDIOLOGY CONSULTATION. 
PULMONOLOGY CONSULTATION 
CLINICAL NUTRITION CONSULTATION 


2- LABORATORY TESTS: 


CBC 

PT & INR 

BLOOD GROUP 

PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME (PTT) 
ESR 

FBS 

GLYCOSYLATED Hb. 

S. BILIRUBIN TOTAL 

S. BILIRUBIN DIRECT 


URINE ANALYSIS 

S. CREATININE 

S. URIC ACID 
MICROALBUMINURIA 
CPK 

S. Na & K 

LIPID PROFILE 

TSH 

LDH 


3- RADIOLOGICAL PROCEDURES: 
CHEST X RAY PA 


4- ECG 
5- ECHO CARDIOGRAPH 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
6- PULMONARY FUNCTION TEST إختبار وظائف | لتنفس‎ ۔٦‎ 
5- ADD Ons: الاضافات:‎ -۵ 


BREAKFAST MEAL 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
12. Pediatric Checkup 


فحص شامل (الأطفال) | | PEDIATRIC CHECKUP‏ 
حدیث الولادة - 1 عام 6 1 - 0 
جم 2700 LE‏ 2700 
Code (FMHCU-0013)‏ 
محتوى برنامج الفحص COMPONENTS OF THE PROGRAM‏ 


۱- الاستشارات الطبية: CONSULTATIONS:‏ -1 


كشف استشاري الأطفال PEDIATRIC CONSULTATION‏ 
کشف استشاري السمعيات AUDIOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري العيون والرمد OPHTHALMOLOGY CONSULTATION‏ 


2- LABORATORY TESTS: 


5. PHOSPHORUS 
5. ALK PHOSPHATASE 

URINE ANALYSIS 

STOOL ANALYSIS 

تحليل أنيميا الفول (الكمي) DEFICIENCY QUANTITATIVE‏ 6600 
فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية TSH‏ 
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برامج الفحص الشامل 


فحص شامل (الأطفال) || 
1عام - 4 اعوام 
جم 5100 


محتوی برنامج الفحص 
۱- الاستشارات الطبية: 
کشف استشاري الأطفال 
کشف استشاري السمعیات 


کشف استشاري العیون والرمد 


کشف استشاري الاسنان 


وظائف کبد (إنزيم (ALP‏ 

تحلیل بول 

تحلیل براز 

تحلیل آنیمیا الفول (الکمی) 

الهیموجلوبین السكري 

الفصل الكهربي لمکونات الهیموجلویین للکشف عن الأمراض الوراثية 
الأجسام المضادة بفیروس الکبد سي 
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CHECKUP PROGRAMS 
13. Pediatric Checkup 2 


PEDIATRIC CHECKUP II 
1 - 4 YEARS 
5100 LE 
Code (FMHCU-0014) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM 


1- CONSULTATIONS: 


PEDIATRIC CONSULTATION 
AUDIOLOGY CONSULTATION 
OPHTHALMOLOGY CONSULTATION 


DENTAL CONSULTATION 


2- LABORATORY TESTS: 


S. ALK PHOSPHATASE 

URINE ANALYSIS 

STOOL ANALYSIS 

G6PD DEFICIENCY QUANTITATIVE 
HbA1c 

Hb ELECTROPHORESIS 

HCV Ab 


3- ECHO CARDIOGRAPH 
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CHECKUP PROGRAMS برامج الفحص الشامل‎ 
14. Pediatric Checkup 3 


فحص ۽ شامل (الأطفال) 1 PEDIATRIC CHECKUP III‏ 


4 - 12 YEARS اعوام‎ ۱۲ - alee 
5400 LE 5400 جم‎ 
Code (FMHCU-0015) 
COMPONENTS OF THE PROGRAM محتوى برنامج الفحص‎ 


1- CONSULTATIONS: الاستشارات الطبية:‎ -١ 


كشف استشاري الأطفال PEDIATRIC CONSULTATION‏ 
كشف استشاري السمعيات AUDIOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري العيون والرمد OPHTHALMOLOGY CONSULTATION‏ 
كشف استشاري الاسنان DENTAL CONSULTATION‏ 


2- LABORATORY TESTS: 


CBC 

S. IRON 

S. FERRITIN 

S. CALCIUM 

S. PHOSPHORUS 

S. ALK PHOSPHATASE 

URINE ANALYSIS 

STOOL ANALYSIS 

تحليل أنيميا الفول (الكمي) G6PD DEFICIENCY QUANTITATIVE‏ 

الهيموجلوبين السكري HbA1c‏ 

تحليل الدهون بالدم LIPID PROFILE‏ 

وظائف كبد (انزیم SGPT‏ ) 

الأجسام المضادة بفيروس الكبد سي 


۳- موجات فوق صوتية على القلب ECHOCARDIOGRAPHY‏ -3 
-é‏ موجات فوق تیة البطن - ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS‏ -4 
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الم ستشفی السعودي الألماني اله هو 
Zs ۳ SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 


برامج الفحص الشامل بالقسم الداخلى IP CHECKUP PROGRAMS‏ 


الاسم باللغة العربية Code XES‏ 


فحص طى شامل المستوی المتقدم (سيدات) - CAINTA-0002 | ADVANCED (FEMALE) INPATIENT‏ 
الداخلي 
فحص طى شامل المستوى المتقدم (رجال) بالقسم CAINTA-0001| ADVANCED (MALE) INPATIENT‏ 
الداخلي 
فحص طى شامل المستوى الأساسي (سيدات) CAINTB-0002 | BASIC (FEMALE) INPATIENT‏ 
بالقسم الداخلي 
13000 المستوى الأساسي (رجال) بالقسم الداخلي CAINTB-0001 | BASIC (MALE) INPATIENT‏ 
فحص gh‏ شامل, قلي رئوي (بالقسم الداخلي) CAINTC-0001 | CARDIAC CHECKUP (INPATIENT)‏ 
فحص شامل JY!)‏ 1( من 0 - لسنة (بالقسم CAINTP-0007 | PEDIATRIC CHECKUP ١ FROM 0 - 1 YEAR‏ 
الداخلي) (INPATIENT)‏ 
فحص شامل (الأطفال ۱۱ ) من 1عام - 4 اعوام CAINTP-0008 | PEDIATRIC CHECKUP ۱۱ FROM 1 - 4 YEARS‏ 
(بالقسم الداخلي) (INPATIENT)‏ 
فحص شامل (الأطفال (Ill‏ من عام - ۱۲ اعوام 12 - 4 CAINTP-0009 | PEDIATRIC CHECKUP ۱۱ FROM‏ 
(بالقسم الداخلي) YEARS (INPATIENT)‏ 
فحص طبي دوري لأمراض الكبد المزمنة (بالقسم CAINTP-0002 | PERIODIC CHECK-UP FOR ۱ LIVER‏ 
الداخلي) DISEASE (INPATIENT)‏ 
8000 فحص طی دوری لمرضى السكر (بالقسم الداخلي) CAINTP-0003 | PERIODIC CHECK-UP FOR DIABETIC‏ 
PATIENTS (INPATIENT)‏ 
فحص طی شامل ما قبل الزواج ( سیدات ) بالقسم CAINTP-0005 | PRE MARRIAGE CHECK-UP (FEMALE)‏ 
الداخلي INPATIENT‏ 
فحص طى شامل لما قبل التوظف (معتاد) بالقسم CAINTP-0006 | PRE-EMPLOYMENT CHECK-UP‏ 
الداخلي (STANDARD) INPATIENT‏ 
فحص طى شامل ما قبل الزواج ( رجال ) بالقسم CAINTP-0004 | PRE-MARRIAGE CHECK-UP (MALE)‏ 
الداخلي INPATIENT‏ 
فحص طى شامل لمستوى JI!‏ (بالقسم الداخلي) CAINTP-0001| PRIMARY CHECK-UP PROGRAM‏ 
(INPATIENT)‏ 


جميع البرامج أعلاه تشمل اقامة نهارية بغرفة مفردة وتشمل نفس مكونات البرامج بالعيادات 
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COSMETOLOGY 
DEPARTMENT 
قسم التجميل‎ 












الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة | © 
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COSMETOLOGY DEPARTMENT قسم التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


نہ 
یا 
O‏ 
6 


CACOSA-0001 | ADDITIONAL FILLER SYRINGE AFTER THE من 3 حقن‎ AST حقنة فيلر اضافية‎ 
THIRD ONE 


إزالة شعر منطقة الإبط بالليزر (جلسة واحدة) CACOSA-0002‏ 
إزالة شعر منطقة الابط بالليزر )3 جلسات) CACOSA-0003‏ 
إزالة شعر منطقة الإبط بالليزر )6 جلسات) CACOSA-0004‏ 
إزالة شعر منطقة الإبط والبيكيني بالليزر (جلسة CACOSB-0008‏ 
واحدة) SESSION)‏ 1( 


CACOSB-0009 | BIKINI & AXILLA HAIR REMOVAL LASER إزالة شعر منطقة البيكيني والأبط )3 جلسات)‎ 
(3 SESSIONS) 


CACOSB-0010 | BIKINI & AXILLA HAIR REMOVAL LASER إزالة شعر منطقة البيكيني والأبط )6 جلسات)‎ 
(6 SESSIONS) 

إزالة شعر منطقة البيكيني بالليزر (جلسة واحدة) 1( CACOSB-0005 | BIKINI HAIR REMOVAL LASER‏ 
SESSION)‏ 

CACOSB-0006 | BIKINI HAIR REMOVAL LASER (3 إزالة شعر منطقة البیکینی بالليزر )3 جلسات)‎ 
SESSIONS) 

CACOSB-0007 | BIKINI HAIR REMOVAL LASER (6 إزالة شعر منطقة البیکینی باللیزر )6 جلسات)‎ 
SESSIONS) 

CACOSB-0001| BOTOX, FOUR AREAS (GLABELLA, حقن البوتكس )4 مناطق)‎ ۱ 
FOREHEAD, CROW'S FEET & PLATYSMA) 

CACOSB-0004 | BOTOX, ONE AREA (GLABELLA OR حقن البوتكس (منطقة واحدة)‎ 2,805 
CROW'S FEET OR PLATYSMA) 

CACOSB-0002 | BOTOX, THREE AREAS (GLABELLA, حقن البوتكس (3 مناطق)‎ 3,485 
FOREHEAD & CROW'S FEET) 


CACOSB-0003 | BOTOX, TWO AREAS (GLABELLA & 
FOREHEAD OR GLABELLA & CROWS 


علاج بجهاز الكاريوكسي (جلسة واحدة) CACOSC-0001‏ 

تقشیر كريستالي للوجه )6 جلسات) CACOSC-0003‏ 

علاج اثار حب الشباب بالدیرما رولر (جلسة واحدة) CACOSD-0002‏ 
ACNE SCARS (1 SESSION)‏ 
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COSMETOLOGY DEPARTMENT قسم التجميل‎ 


Price‏ | الاسم باللغة العربية 


CACOSD-0001] DERMALLOER SKIN RESURFACING, POST 4) صفقة علاج اثار حب الشباب بالديرما رولر‎ 2,380 
ACNE SCARS (4 SESSIONS) جلسات)‎ 


ديرما رولر (منطقة واحدة) CACOSD-0003 | DERMAROLLER (1 UNIT)‏ 


CACOSF-0007 | FACE HAIR REMOVAL LASER (3 
SESSIONS) 

CACOSF-0008| FACE HAIR REMOVAL LASER (6 
SESSIONS) 

CACOSF-0001 | FACE MESOTHERAPY (1 SESSION) 

CACOSF-0002 | FCAE MESOTHERAPY (4 SESSIONS) 

CACOSF-0003| FILLER 0.5 ML 

CACOSF-0004| FILLER, 1 SYRINGE (1 ML) 


CACOSF-0005 | FILLER, 2 SYRINGES (2 ML) 


CACOSF-0006 | FILLER, 3 SYRINGES (3ML) 


CACOSH-0001 | HAIR MESOTHERAPY (1 SESSION) 

CACOSH-0002 | HAIR MESOTHERAPY (8 SESSIONS) 

CACOSH-0006 | HAIR MESOTHERAPY (8 SESSIONS) + PRP )3 حقن ميزوثيرابي للشعر )8 جلسات) +حقن‎ 
PRP (3 SESSIONS) جلسات)‎ 

حقن البوتكس لعلاج زيادة تعرق الابطين CACOSH-0004 | HYPERHYDROSIS AXILLA‏ 

حقن البوتكس لعلاج زيادة تعرق القدمين 5 CACOSH-0005 | HYPERHYDROSIS‏ 

حقن البوتكس لعلاج BOL}‏ تعرق الكفين CACOSH-0003 | HYPERHYDROSIS HANDS‏ 


CACOSJ-0001 | JUVIDERM VOLUMA SYRINGE حقنة فيلر فوليوما واحدة‎ 


CACOSL-0001 | LASER HAIR REMOVAL CHEST OR ازالة شعر الصدر او البطن للرجال‎ 
ABDOMEN FOR MALES 


CACOSL-0002 | LASER HAIR REMOVAL, ABDOMEN, (BAS ازالة شعر البطن (مساحة‎ 1,318 
LARGE AREA 


Issue 2020\2021 65 www.sghcairo.com 
























@ | لمستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 








COSMETOLOGY DEPARTMENT قسم التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية 


CACOSL-0003 | LASER HAIR REMOVAL, ABDOMEN, ازالة شعر البطن (مساحة صغيرة)‎ 
SMALL AREA 


حم 
w‏ 
9 
0 


CACOSL-0004 | LASER HAIR REMOVAL, ARMS TILL ازالة شعر الساعدين (حتى الكوع)‎ 
ELBOWS 


CACOSL-0005 | LASER HAIR REMOVAL, CHEST, LARGE ازالة شعر الصدر (مساحة كبيرة)‎ 
AREA 

CACOSL-0006 | LASER HAIR REMOVAL, CHEST, SMALL ازالة شعر الصدر (مساحة صغيرة)‎ 
AREA 

CACOSL-0007 | LASER HAIR REMOVAL, FACE & NECK ازالة شعر الوجه والعنق بالكامل‎ 

CACOSL-0008 | LASER HAIR REMOVAL, LEGS & KNEES ازالة شعر الساقين والركبة‎ 


CACOSL-0009 | LASER HAIR REMOVAL, LEGS & THIGHS ازالة شعر الساقين والفخذين‎ 


på 
w 
دم‎ 
00 


A 
N 
ز2‎ 
0 


هر 
N‏ 
00 
ہا 


ازالة شعر الساقين أسفل الركبة ۷ LASER HAIR REMOVAL, LEGS‏ | 0۸۵۵05۱-0010 


ACOSL-0011| LASER HAIR REMOVAL, MID ARMS ازالة شعر الدراعين حتى المنتصف فوق الكوع‎ 
ABOVE ELBOW 


C ١ , 
۳ 
۱ 
۱ 


N 
ہا‎ 
ہا‎ 
0 


CACOSL-0017| LASER HAIR REMOVAL, WHOLE BACK ازالة شعر الظهر بالكامل‎ 

CACOSL-0016 | LASER HAIR REMOVAL, WHOLE FACE UP ازالة شعر الوجه بالكامل (حد اقصى 200 نبضة)‎ 
TO 200 PULSES 

CACOSL-0015| LASER HAIR REMOVAL, WHOLE UPPER ازالة شعر الاطراف العلویة بأكملها‎ 
LIMBS 

CACOSL-0020| LASER ND-YAG, FACE, 1 SESSION جلسة لیزر یاج واحدة للوجه‎ 

جلسة لیزر یاج واحدة لمنطقة حول العين 1 CACOSL-0021| LASER ND-YAG, PERIORBITAL,‏ 
SESSION‏ 

جلسة لیزر ياج لعلاج فطریات الاظافر (ظافر اضافي) CACOSL-0022| LASER TREATMENT FOR EACH‏ 
ADDITIONAL NAIL‏ 

425 جلسة ليزر یاج لعلاج فطريات الاظافر (ظافر واحد) CACOSL-0023| LASER TREATMENT FOR‏ 
ONYCHOMYCOSIS, ONE NAIL‏ 
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COSMETOLOGY DEPARTMENT قسم التجميل‎ 


CACOSL-0024| LASER, BOTH CHEEKS SKIN 
RESURFACING 


RESURFACING 
CACOSL-0028] LASER, PERIORBITAL SKIN 
RESURFACING 
CACOSL-0018| LEGS BELOW KNEES HAIR REMOVAL 
LASER (3 SESSIONS) 
CACOSL-0019| LEGS BELOW KNEES HAIR REMOVAL 
LASER (6 SESSIONS) 


العلاج بالميزوثيرابي لتفتيح الوجه (جلسة واحدة) CACOSM-0003 | MESOLIGHT INJECTION (1 SESSION)‏ 


العلاج بالميزوثيرابي لإذابة دهون الدقن CACOSM-0004| MESOLIPOLYSIS (DOUBLE CHIN)‏ 


حقنة ميزوثيرابي اضافية لإذابة دهون الجسم آکثر من CACOSM-0005 | MESOLIPOLYSIS BODY ANY SYRINGE‏ 

ABOVE 5 SYRINGES حقن‎ 5 

العلاج بالميزوثيرابي لإذابة دهون الجسم (حقنة واحدة) CACOSM-0006| MESOLIPOLYSIS BODY, (1 SYRINGE)‏ 

العلاج بالميزوثيرابي لإذابة دهون الجسم (حقنتين) CACOSM-0007| MESOLIPOLYSIS BODY, (2 SYRINGES)‏ 

العلاج بالميزوثيرابي لإذابة دهون الجسم )3 حقن ) CACOSM-0008| MESOLIPOLYSIS BODY, (3 SYRINGES)‏ 

العلاج بالميزوثيرابي لإذابة دهون الجسم )4 حقن) CACOSM-0009| MESOLIPOLYSIS BODY, (4 SYRINGES)‏ 

العلاج بالميزوثيرابي لاذابة دهون الجسم )5 حقن) CACOSM-0010| MESOLIPOLYSIS BODY, (5 SESSIONS)‏ 

CACOSM-0001| MID ARMS HAIR REMOVAL LASER (3 إزالة شعر الساعدين حتى الكوع )3 جلسات)‎ 
SESSIONS) 

CACOSM-0002| MID ARMS HAIR REMOVAL LASER (6 إزالة شعر الساعدين حتی الكوع )6 جلسات)‎ 
SESSIONS) 

CACOSP-0001| PLATELET RICH PLASMA (PRP), STEM العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية والخلايا‎ 

CELL, ONE AREA, (ONE SESSION) الجذعية (جلسة واحدة)‎ 

CACOSR-0001 | RADIESSE LARGE SYRINGE (1.5 ML) قنة فيلر رادب ة كبيرة‎ 
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CACOSR-0002 | RADIESSE SMALL SYRINGE (0.8ML) 
CACOSR-0004 | RADIOFREQUENCY, FULL FACE, (5 


SESSIONS) 


CACOSR-0003 | RADIOFREQUENCY, FULLL FACE, (3 
SESSIONS) 


CACOSS-0004 | SILHOUETTE THREADS LIFTING 12 (12) خيوط شد الوجه‎ 

CACOSS-0005 | SILHOUETTE THREADS LIFTING 6 (16) خيوط شد الوجه‎ 

CACOSS-0003 | SILHOUETTE THREADS LIFTING 8 (8) خیوط شد الوجه‎ 

CACOSS-0001 | STRECH MARKS BY DERMAROLLER 5 علاج تمدد الجلد بالديرما رولر (لكل 1 ملي أكثر من‎ 
EACH ADDITIONAL ML ABOVE 5 ML ملي)‎ 

علاج تمدد الجلد بالديرما رولر (مساحة 5 ملي) 5 CACOSS-0002 | STRETCH MARKS BY DERMAROLLER,‏ 
ML‏ 

CACOST-0004 | THIGHS HAIR REMOVAL LASER (3 إزالة شعر الفخذين )3 جلسات)‎ 
SESSIONS) 

CACOST-0005 | THIGHS HAIR REMOVAL LASER (6 6) إزالة شعر الفخذين+ جلسة تقشير كريستالي‎ 
SESSIONS) + PEELING جلسات)‎ 

0۸60۵5۲-0001 | TREATMENT OF CELLULITE (10 علاج السليوليت )10 جلسات)‎ 
SESSIONS) 

CACOST-0002 | TREATMENT OF CELLULITE (1SESSION) علاج السليوليت (جلسة واحدة)‎ 


CACOST-0003 | TREATMENT OF CELLULITE (5 SESSIONS) علاج السليوليت )5 جلسات)‎ 


صفقة شد الجزء العلوي او السفلي او الرقبة بالموجات 3 CACOSU-0001| UPPER OR LOWER FACE OR NECK,‏ 
الترددية )3 جلسات) SESSIONS‏ 


صفقة شد الجزء العلوي او السفلي او الرقبة بالموجات 5 CACOSU-0002| UPPER OR LOWER FACE OR NECK,‏ 

الترددية )5 جلسات) SESSIONS‏ 

CACOSW-0005 | WHOLE BODY HAIR REMOVAL LASER (3 إزالة شعر الجسم بالكامل )3 جلسات)‎ 
SESSIONS) + PRP 

CACOSW-0006 | WHOLE BODY HAIR REMOVAL LASER (6 إزالة شعر الجسم بالكامل )6 جلسات)‎ 
SESSIONS) + PRP 


CACOSW-0003 | WHOLE LOWER LIMBS HAIR REMOVAL إزالة شعر ألأرجل كاملة )3 جلسات)‎ 
LASER (3 SESSIONS) 


CACOSW-0004 | WHOLE LOWER LIMBS HAIR REMOVAL إزالة شعر ألأرجل کاملة )6 جلسات)‎ 
LASER (6 SESSIONS) 
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Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CACOSW-0001) WHOLE UPPER LIMBS HAIR REMOVAL إزالة شعر الذراعين كاملة )3 جلسات)‎ 5,423 
LASER (3 SESSIONS) 





CACOSW-0002 | WHOLE UPPER LIMBS HAIR REMOVAL إزالة شعر الذراعين كاملة )6 جلسات)‎ 8,126 
LASER (6 SESSIONS) 
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Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


طقم أسنان أكريليك علوي/ سفلي (نوع 1( CADNTA-0001 | ACRYLIC DENTURE UPPER/LOWER‏ 
(TYPE |)‏ 

CADNTA-0002 | ACRYLIC DENTURE UPPER/LOWER (Il علوي / سفلي (نوع‎ ELL Si طقم أسنان‎ 
(TYPE Il 

CADNTA-0003 | ACRYLIC DENTURE UPPER/LOWER (II طقم أسنان أكريليك علوي/ سفلي (نوع‎ 
(TYPE II!) 

C بليك‎ 


OO الا‎ Ww 
0 خم‎ D 
حم‎ N ہا‎ 
خم نم ہا‎ 


J 

J 

7 
9 

7 


خم 
N‏ 
Ww‏ 
N‏ 
ہا 


جهاز التقويم لتحفيز عظام الفك CADNTA-0005 | ACTIVATOR‏ 


طريوش ACRYLIC JACKET CROWN ELL ST‏ | ۲۸-۵004 لارام 
إصلاح عظام السنخ موضي CADNTA-0010} ALVEOLOPLASTY LOCALIZED‏ 


N 
P 
W 
دج‎ 


CADNTA-0013 | AMALGAM FILLING ONE SURFACE 
CADNTA-0014| AMALGAM FILLING TWO SURFACES 
CADNTA-0018| ARCH BAR MAXILLA OR MANDIBLE تركيب جهاز أرش بار على الفك العلوي أو الفك السفلي‎ 
CADNTB-0009 | BITEWING X-RAY فيلم أشعة إكس للقواطع‎ 200 
CADNTB-0010| BLEACHING (ANTERIOR TEETH) ) تبييض (اسنان امامية‎ 
CADNTB-0012| BLEACHING (FULL MOUTH) تبييض الأسنان (کامل)‎ 6,889 
CADNTB-0011| BLEACHING (UPPER OR LOWER ن علوية او ام‎ 7۳ 5,172 
TEETH) 
CADNTB-0016 | BRACKET, BAND OR ARCH WIRE دعامة» شريط أو قوس سل‎ 2,588 
CADNTC-0034 | CBCT CBCT 1,313 
CADNTC-0003 | CEPHALOMETRIC COMPUTER تحليل قياسي للأشعة باستخدام الحاسب الآلي‎ 693 
ANALYSIS 
CADNTC-0006 | CHILDREN AMALGAM FILLING ONE حشو مملغم للأطفال سطح واحد‎ 
SURFACE 
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Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTC-0007 | CHILDREN AMALGAM FILLING TWO حشو مملغم للأطفال سطحين‎ 
SURFACES 

CADNTC-0005 | CHILDREN KETAC FILLING 1 SURFACE حشو زجاجي للأطفال سطح واحد‎ 

CADNTC-0004 | CHILDREN KETAC FILLING 2 SURFACES حشو زجاجي للأطفال سطحين‎ 1,6 

CADNTC-0018 | CLOSED REDUCTION OF THE رد مغلق لكسر بالفك العلوي او السفلي‎ ١ 
MANDIBLE OR MAXILLA 


850 
973 


در 
OO‏ 
N‏ 
w‏ 


CADNTC-0019 | CLOSURE OF ACCIDENTAL OPENING 2,431 
OF MAX. SINUS (LARGE) 
CADNTC-0020 | CLOSURE OF ACCIDENTAL OPENING 540) غلق ذ ضي للجيوب الأنفية الفكية‎ 1,216 
OF MAX. SINUS (SMALL) 
CADNTC-0021| CLOSURE OF ACCIDENTAL OPENING ) غلق فتح عرضي للجيوب الأنفية الفكية (متوسط‎ 
OF MAXILLARY SINUS (MODERATE) 
CADNTC-0023| COMPLETE DENTURE VITALIUM TYPE | طقم أسنان من الفيتاليم کامل نوع|‎ 4,484 
CADNTC-0026| COMPLETE DENTURE VITALIUM TYPE les طقم أسنان من الفيتاليم كامل‎ 
II 
CADNTC-0024| COMPLETE DENTURE VITALIUM TYPE طقم أسنان من الفيتاليم کامل نوع|||‎ 10,090 
ا‎ 
C 


e 
0 
N 
w 


ADNTC-0027 | COMPOSITE CORE ابيض (بناق)‎ : 
CADNTC-0029 | COMPOSITE FILLING-ONE SURFACE 9 
i 


خم 

0 حرم 
w 00‏ 
O w‏ 
w‏ حم 


14 

230 

CADNTD-0003 | DRESSING OF DENTAL WOUND ) غيار جرح (صغير‎ 179 
(SMALL) 


CADNTC-0028 | COMPOSITE FILLING-TWO SURFACES 1,216 
CADNTD-0002 | DRESSING OF DENTAL WOUND ) غيار جرح (متوسط‎ 
(MEDIUM) 
ADNTE-0011| EMAX CROWN (ANTERIOR) ) طربوش اي ماكس (اماي‎ 5,950 


0 
OO 
Q 
0 


I 


c 7 

CADNTE-0012 | EMAX CROWN (POSTERIOR) ) HE) طربوش اي ماکس‎ 

CADNTE-0010 | EXTRACTION OF IMPACTED LOWER الضرس الثالث السفلي المدفون‎ als 1,726 
3RD MOLAR 
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قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTE-0009 | EXTRACTION OF IMPACTED UPPER خلع الضرس الثالث العلوي المدفون‎ 5 
3RD MOLAR 


خم 
w‏ 
00 
0 


C 3 
C 3 


680 
850 
67 


ADNTF-0003 | FLOURIDE TREATMENT (CHILDREN) العلاج بالفلورايد لأسنان الأطفال لكل زبارة‎ 8 
PER VISIT 
۸۵۱۷۲۴۰0004 | FULL DENTURE ACRYLIC (TYPE |) (1 (نوع‎ ELL ST طقم أسنان كامل‎ 
CADNTF-0005 | FULL DENTURE ACRYLIC (TYPE II) ) ۱۱ طقم أسنان کامل أكريليك (نوع‎ 
CADNTF-0006 | FULL DENTURE ACRYLIC (TYPE I11) (III طقم أسنان كامل أكريليك (نوع‎ 
CADNTG-0014|GUM TREATMENT QUAD. (MILD) ( علاج لثة نصف فك (طفيف‎ 
CADNTG-0015|GUM TREATMENT QUAD. ( علاج لثة نصف فك (متوسط‎ 
(MODERATE) 
CADNTG-0016|GUM TREATMENT QUAD. (SEVERE) نصفة فك (شديد)‎ aU علاج‎ 
CADNTH-0004 | HIGH CERAM CROWN طريوش سيراميك‎ 4,314 
ا‎ 


1,726 


7, 
J 
, 
, 


ADNTI-0006 | INCERAM CROWN طربوش سيراميك‎ 
CADNTI-0007 | INCISION FOR ERUPTING TOOTH 
CADNTI-0008 | INSERTION OF UNIVERSAL ABUTMENT (أمامية)‎ doles تركيب‎ 

(ANTERIOR) 
CADNTI-0009 | INSERTION OF UNIVERSAL ABUTMENT (خلفية)‎ doles تركيب‎ 
(POSTERIOR) 
CADNTI-0020] INTER MAX. ELASTIC TRACTION شد الفك العلوي باستخدام رياط مرن‎ 1,6 
CADNTI-0021] INTER MAX. FIXATION تثبيت الفك (العلوي / السفلی)‎ 
CADNTI-0022 | IRRIGATION OR CHANGE DRAIN OF غسيل أو تغيير فتيل لخراج او جيب باللثة‎ 323 
ABCCESS OR SOCKET 
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6,889 
10,345 
17,238 

3,039 

5,172 

2,843 

3,451 
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5 LALA! لمستشفى السعودي الألماني‎ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTK-0001| KETAC FILLING (ONE SURFACE) حشو كيتاك (سطح واحد)‎ 
CADNTK-0002 | KETAC FILLING (TWO SURFACES) ( حشو كيتاك (سطحين‎ 
CADNTL-0004 | LOCAL TREATMENT OF ORAL LESION بالفم بالليزر‎ WS علاج موضي لجرح‎ 
(LARGE) BY LASER 
C z ج موضي لجرح مت‎ 


e دن‎ 
OO D 
N ہا‎ 
w كم‎ 


608 
973 
ADNTL-0005 | LOCAL TREATMENT OF ORAL LESION موضي لجرح متوسط بالفم بالليزر‎ THE 1,216 
(MEDIUM) BY LASER 
CADNTL-0003 | LOCAL TREATMENT OF ORAL LESION بالفم بالليزر‎ pre علاج موضی لجرح‎ 55 
(SMALL) BY LASER 
CADNTM-0012 | MAXILLARY TUBEROSITY REDUCTION ) اختزال نتوء الفك العلوي (عظمي‎ : 
(BONY) 
CADNTM-0011 | MAXILLARY TUBEROSITY REDUCTION ) اختزال نتوء الفك العلوي (نسيج رخو‎ 1,726 
(SOFTTISSUE) 


CADNTM-0017| METALLIC CASTING CROWN 1,726 
CADNTM-0018| METALLIC CROWN 3/4 4طربوش معدني‎ 1,726 


ly 1,726‏ للفم لإصلاح الانزلاق الغضروفي بالمفصل CADNTM-0019 | MOUTH GAURD‏ 


N 
ہا‎ 
00 
00 oO 


N 
ہیا‎ 
00 
00 


CADNTN-0001 | NIGHT GAURD ليلي للوقاية من طحن الأسنان والضروس أثناء‎ ly 
توم‎ 


CADNTN-0002 | NORMAL EXTRACTION OF LOWER 3RD للضرس الثالث السفلي‎ Gale خلع‎ 
MOLAR 

CADNTN-0003 | NORMAL EXTRACTION OF UPPER 3RD للضرس الثالث العلوي‎ Gale als 1,216 
MOLAR 

جهاز لغلق الحنك المشقوق CADNTO-0005 | OBTURATOR‏ 

أشعة إكس لانطباق الفم CADNTO-0006 | OCCLUSAL X-RAY‏ 

CADNTO-0007 | OCCLUSSAL ADJUSTMENT 2,244 

CADNTO-0009 | ONE SURFACE CERAMIC FILLING حشو سيراميك سطح واحد‎ ۲ 
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(Be الم ستشفی السعودي الألماني اله‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code ETT a ری 2 باللغة‎ Price 


0 
سمه 
و ہے نی سس 
۵ 

TEETH) 

MET. 
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S LALJI تشر ف الس ع ودي الألماني‎ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIR( 


SA 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين 


الاسم باللغة العربية 
دعامة جاهزة الصنع 


دعامة جاهزة الصنع (للأطفال) 
تبطین طقم أسنان کامل 

تبطین طقم أسنان جزئی 

تبطین طقم آسنان علوي/سفلي 
إزالة طربوش 


إزالة حشو داخل الأسنان 





öl 





DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT 


Code | Name 


CADNTR-0006 | READY MADE POST 


CADNTR-0007 | READY MADE POST (FOR CHILDREN) 

CADNTR-0033 | RELINING OF COMPLETE DENTURE 

CADNTR-0034 | RELINING OF PARTIAL DENTURE 

CADNTR-0035 | RELINING OF UPPER / LOWER 
DENTURE 


CADNTR-0045 | REMOVAL OF CROWN 


CADNTR-0056 | REMOVAL OF I.D.F. 


C 
CADNTR-0089 | REPAIR OF CASTING CLASP إصلاح المشبك المعدني لطقم أسنان‎ 
C 


ADNTR-0088 | REPAIR OF BROKEN PARTIAL DENTURE إصلاح کسر لطقم أسنان جزني‎ 


إصلاح مشبك طقم الاسنان REPAIR OF CLASP‏ | ۸0118-0090 


اعادة علاج عصب مع حشو (جزر واحد) 


4,250 اعادة علاج عصب مع حشو (3 جزور ) 


CADNTR-0111] Retreatment of root canal & filling 
(one root) 
CADNTR-0112 | Retreatment of root canal & filling 
(three roots) 
C x 


CADNTR-0001| ROOT CANAL TREATMENT AND ) ب مع الحشو (جذر واحد‎ 
FILLING (ONE RC) 
C ۰ 


ADNTR-0003 | ROOT CANAL TREATMENT AND 
FILLING (THREE RCS) 


ADNTR-0113 | Retreatment of root canal & filling ( اعادة علاج عصب مع حشو (جزران‎ 
(two roots) 
| 


الحشو (ثلاث جذور) 


علاج قناة الجذر لسنة معدية 3 IRC‏ أكثر 


www.sghcairo.com 


CADNTR-0104 | ROOT CANAL TREATMENT INFECTED RCI علاج قناة الجذر لسنة معدية‎ 
TOOTH 1RC 

CADNTR-0105 | ROOT CANAL TREATMENT INFECTED 802 علاج قناة الجذر لسنة معدية‎ 
TOOTH 2RC 


CADNTR-0002 | ROOT CANAL TREATMENT AND 
FILLING (TWO RCS) 





CADNTR-0106 | ROOT CANAL TREATMENT INFECTED 
TOOTH 3RC OR MORE 
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ا السعودي الألماني القاد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL C‏ | > 





RO 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية 


CADNTS-0008 | SCALING إزالة الجير‎ 


CADNTS-0009 | SCALING AND POLISHING إزالة الجير وتلميع الأسنان‎ 


CADNTS-0016 | SIMPLE EXTRACTION DECIDIOUS خلع بسيط لأسنان لبنيه‎ 
CADNTS-0017 | SIMPLE EXTRACTION OF REMAINING خلع بسيط لجذر متبقي‎ 12 
ROOT 
CADNTS-0014 | SIMPLE EXTRACTION PERMANENT بسيط لأسنان دائمة‎ als 
TEETH 
CADNTS-0015 | SIMPLE EXTRACTION POSTERIOR خلع بسيط لأسنان/ضروس طاحنة أو خلفية‎ 
PREMOLARS OR MOLARS 
CADNTS-0020| SPACE MAINTAINER جهاز الحفاظ على المسافة بين الأسنان‎ 3,647 


جهاز الحفاظ على المسافة بين الأسنان (مركب) CADNTS-0021 | SPACE MAINTAINER COMPOUND‏ 
جهاز الحفاظ على المسافة بين الأسنان بسيط CADNTS-0022 | SPACE MAINTAINER SIMPLE‏ 
1,726 جبيرة أكريليك نوع| | CADNTS-0023| SPLINT ACRYLIC TYPE‏ 


CADNTS-0024 | SPLINT ACRYLIC TYPE Il || جبيرة أكريليك نوع‎ 


CADNTS-0025 | SPLINT ACRYLICTYPE III Ilg جييرة أكريليك‎ 


الح ارس سس سس سه 
E‏ ار ,!_— 
TOOTH‏ 
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5 LALA! المستش فی السعودي الألماني‎ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTT-0006 | TEMPORARY ACRYLIC CROWN مؤقت‎ ELL ST طربوش‎ 1,216 


H 
N 
2 
0 


J 


CADNTT-0008 | TEMPORARY METALIC CROWN طربوش معدني مؤقت‎ 


CADNTT-0009 | TEMPORARY READY-MADE CROWN 
CADNTT-0010 | THREE SURFACES CERAMIC FILLING حشو سيراميك لثلاثة أسطح‎ 
CADNTT-0011| TOPICAL APPLICATION OF FLUORIDE تطبيق موضي للفلورايد‎ 
CADNTT-0001 | TREATMENT OF CLICKING TMJ (FJO) علاج نقر المفصل الفي الصدغي (وظيفة الفك‎ 
) العظمية‎ 
CADNTT-0002 | TREATMENT OF FACIAL PAIN علاج ألم بالوجه(05مع)‎ 
DISFUNCTION SYNDROME 
CADNTT-0003 | TREATMENT OF MYOFACIAL PAIN علاج اختلال وظيفة العضلات الوجهية المصاحبة‎ 
DISFUNCTION SYDROME بألم‎ 
CADNTT-0004 | TREATMENT OF ORAL MUCOSAL علاج جروح فمية في الغشاء المخاطي‎ 
LESIONS 
CADNTT-0005 | TREATMENT OF PAIN AND CLICKING SA علاج ألم ونقر في المفصل الصدغي‎ 
IN TMJ 
CADNTT-0017 | TWO SURFACES CERAMIC FILLING حشو سيراميك لسطحين‎ 
CADNTV-0004 | VITALIUM CHROME COBALT DENTURE طقم فيتاليوم كوبالت كروم (سنة واحدة)‎ 
(ONE TOOTH) 
CADNTV-0003 | VITALIUM CHROME COBALT DENTURE طقم فيتاليوم كوبالت كروم (سنتان)‎ 
(TWO TEETH) 
CADNTV-0005 | VITALIUM PARTIAL DENTURE MORE من 5 اسنان‎ AST طقم جزي فيتاليوم‎ 
THAN 5 TEETH 
CADNTV-0006 | VITALIUM PARTIAL DENTURE U/L (3-5 قم جز فی . نان‎ 
TEETH) 
CADNTW-0002 | WHITENING THREE SESSIONS تبييض الاسنان ثلاث جلسات‎ 
CADNTW-0003 | WHITENING TWO SESSIONS 
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5 LALA! المستش فی السعودي الألماني‎ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTZ-0001 | ZIRCONIUM CROWN (ANTERIOR) طربوش زركونيوم (آماي)‎ ۲ 
CADNTZ-0002 | ZIRCONIUM CROWN (POSTERIOR) ( HE) طریوش زركونيوم‎ ۱ 
CADNTZ-0004 | ZIRCONIUM CROWN CHILDREN ) glel) طربوش زركونيوم اطفال‎ , 

(ANTERIOR) 
CADNTZ-0005 | ZIRCONIUM CROWN CHILDREN ) طريوش زركونيوم اطفال (خلفي‎ : 

(POSTERIOR) 


ہا 0 نم نم 
حم ul bh O‏ 
N WwW N‏ ہا 
N‏ الا لا O‏ 


ظط 
w‏ 
un‏ 
N‏ 


7, 


رسوم إضافية لإجراءات معقدة تحت مخد ركلي CADNTA-0006 | ADDITIONAL FEE FOR COMPLICATED‏ 
OPERATIONS UNDER G.A.‏ 
رسوم إضافية لإجراءات معقدة AST‏ من ثلاث ساعات | CADNTA-0007| ADDITIONAL FEE FOR COMPLICATED‏ 
PROCEDURE > 3HRS‏ 
رسوم إضافية لإجراءات معقدة تحت تخدیر موضي CADNTA-0008 | ADDITIONAL FEE FOR COMPLICATED‏ 
PROCEDURE W LA‏ 
إصلاح عظام السنخ نصف فك CADNTA-0009 | ALVEOLOPLASTY 1/2 JAW‏ 
إصلاح عظام السنخ فك واحد CADNTA-0011 | ALVEOLOPLASTY ONE JAW‏ 
1 إزالة جزء من الجذر للأسنان الأمامية مع حشو CADNTA-0016 | APICECTOMY & RETROGRADE FILLING‏ 
(ANTERIOR)‏ 
إزالة جزء من الجذر للضروس الخلفية مع حشو CADNTA-0017 | APICECTOMY & RETROGRADE FILLING‏ 
(POSTERIOR)‏ 
إزالة جزء من الجذر للأسنان الأمامية CADNTA-0015 | APICECTOMY ANTERIOR‏ 
بناء تكميلي للفك السفلي (موضی) CADNTA-0019 | AUGMENTATION BODY MANDIBLE‏ 
(LOCALIZED)‏ 
بناء تكميلي للفك السفلي (متوسط) CADNTA-0020| AUGMENTATION BODY MANDIBLE‏ 
(MEDIUM)‏ 


, 
7, 


w N‏ 0 ایا 
uI 9 WO e‏ 
N N‏ 00 9 
N‏ 060 جم 00 


0 
0 
OO 
حم‎ 


0 
me 
لا‎ 


00 
w 
ہیا‎ 
0 


$ 
2 


در 
oO‏ 
بے 
N‏ 
0 


دم 
در 
0 
tO‏ 
0 


7 


CADNTA-0021| AUGMENTATION BODY MANDIBLE بناء تكميلي للفك السفلي (جانب واحد)‎ 
(ONE SIDE) 

CADNTA-0022 | AUGMENTATION BODY MANDIBLE بناء تكميلي للفك السفلي (جانبين)‎ 
(TWO SIDES) 


CADNTA-0023 | AUGMENTATION OF CHIN ) بناء الذقن (موضي‎ ۱ 
(LOCALIZED) 

CADNTA-0024 | AUGMENTATION OF CHIN (MEDIUM) ) بناء الذقن (متوسط‎ ۱ 

CADNTA-0025 | AUGMENTATION OF CHIN (TOTAL ) بناء الذقن (كلي‎ 15,037 





حم حم 
O 00 uw‏ 
oO‏ دن 5 
ow‏ ص N‏ 
N‏ 0 0 
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5 LALA! المستش فی السعودي الألماني‎ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTA-0026 | AUGMENTATION OF MAXILLA ( بناء تكميلي للفك العلوي (موضي‎ 
(LOCALIZED) 

CADNTA-0027 | AUGMENTATION OF MAXILLA ) بناء تكميلي للفك العلوي (متوسط‎ 1 
(MEDIUM) 

CADNTA-0028 | AUGMENTATION OF MAXILLA (ONE بناء تكميلي للفك العلوي (جانب واحد)‎ ۲ 
SIDE) 

CADNTA-0029 | AUGMENTATION OF MAXILLA (TWO بناء تكميلي للفك العلوي (جانبين)‎ 
SIDES) 


07 


حم حم 
O 00‏ حم 
oO Ww‏ 0 
ص N‏ © 
D 0 D‏ 


e 
ا‎ 
O 
w 
N 


, 


(LOCALIZED) 


z 
J 
7, 


He 

e 00 0‏ 
0 دن 0 
00 ہا Ko)‏ 
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0 
0 
00 
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7 


CADNTA-0035 | AUGMENTATION OF ZYGOMA ( بناء العظم الوجني (متوسط‎ 8,356 
(MEDIUM) 

CADNTB-0001 | BIOPSY OF BONE (DEEP) أخذ عينة من العظام (عميق)‎ 5,304 

CADNTB-0002 | BIOPSY OF BONE (MEDIUM) ( من العظام (متوسط‎ dine isi 3,978 

CADNTB-0003 | BIOPSY OF BONE (SUPERFACIAL) أخذ عينة من العظام (سطحي)‎ 2,652 


3,341 


CADNTB-0004| BIOPSY OF HARD TISSUE (DEEP) 

CADNTB-0005 | BIOPSY OF HARD TISSUE أخذ عينة من النسيج الصلب - سطحي‎ 1,343 
(SUPERFICIAL) 

CADNTB-0006 | BIOPSY OF SOFT TISSUE - LARGE أخذ عينة من النسيج الرخو - كبير‎ 262 

CADNTB-0007 | BIOPSY OF SOFT TISSUE - MEDIUM 1,989 

CADNTB-0008] BIOPSY OF SOFT TISSUE - SMALL 1,326 

CADNTB-0013| BONE GRAFTING FOR DENTAL ترقيع عظمي لزرع أسنان (متوسط)‎ 8,356 
IMPLANT (MODERATE) 
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قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
CADNTB-0014 | BONE GRAFTING FOR DENTAL ترقيع عظمي لزرع أسنان (شديد)‎ 13,366 
IMPLANT (SEVERE) 
CADNTB-0015 | BONE GRAFTING FOR DENTAL ترقيع عظمي لزرع أسنان (بسيط)‎ 3,341 
IMPLANT (SIMPLE) 


CADNTC-0001 | CALDWELL-LUC OPERATION 


CADNTC-0008 | CHIN CORRECTION (MILD) 


ae 
aon 


۵ شفة أرنبيه جانب واحد غير كامل CADNTC-0014] CLEFT LIP UNILATERAL INCOMPLET‏ 

CADNTC-0016| CLEFT PALATE (SOFT & HARD) سقف حلق مشقوق (رخو © صلب)‎ 13,035 

CADNTC-0015 | CLEFT PALATE ISOLATED 10,608 
CADNTC-0022 | CLOSURE OF CHRONIC غلق ناسور مزمن بين التجويف الفمي والجيوب الأنفية‎ 
ORO-ANTRALFISTULA الفكية‎ 

CADNTC-0025 | COMPLETE RHINOPLASTY 6,524 


استئصال جزء من مفصل الفك CADNTC-0031 | CONDYLECTOMY‏ 


استئصال مفصل الفك كامل CADNTC-0032 | CONDYLECTOMY (TOTAL)‏ 


CADNTC-0033 | CRONOIDECTOMY استئصال النتوء الإكليلاني للفك السفلي‎ 
CADNTD-0001 | DEEPNING OF SULCUS 9,771 
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قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTE-0001 | ENUCLEATION OF LARGE CYST استئصال كيس كبير‎ 5,304 
CADNTE-0002 | ENUCLEATION OF MODERATE CYST استئصال كيس متوسط‎ 3,978 


CADNTE-0004 | ENUCLEATION OF MUCOCEL LARGE استئصال قيلة مخاطية كبيرة‎ 


CADNTE-0003 | ENUCLEATION OF MUCOCEL SMALL استئصال قيلة مخاطية صغيرة‎ 


CADNTE-0005 | ENUCLEATION OF SMALL CYST 1,989 

CADNTE-0006 | EXCISION OF LARGE KELOID FACE استتصال ندبة متضخمة كبيرة‎ 4,178 

CADNTE-0007 | EXCISION OF TONGUE TUMOR استئصال ورم باللسان (موضي)‎ 6,681 
(LOCALIZED) 

CADNTE-0008 | EXCISION OF TONGUE TUMOR ) استئصال ورم باللسان (جزفي‎ 9,788 
(PARTIAL) 

CADNTF-0001 | FIXATION OF COMMINUTED تثبيت كسر مفتت‎ 6,524 
FRACTURE 

3,341 استئصال أو إصلاح اللثة (نصف الفك) CADNTG-0001| GINGIVECTOMY OR‏ 
ORGINGIVOPLASTY (QUADRANT)‏ 

CADNTG-0005 | GRAFTING HARD TISSUE (MILD) ) ترقيع نسيج صلب (طفيف‎ 3,183 

CADNTG-0006 | GRAFTING HARD TISSUE (MODERATE) ( ترقيع نسيج صلب (متوسط‎ 5,886 

CADNTG-0007 | GRAFTING HARD TISSUE (SEVERE) ترقيع نسيج صلب (شديد)‎ 8,356 

CADNTG-0002 | GRAFTING NEW HARD TISSUE (LARGE) زرع نسيج صلب (كبير)‎ 6,681 

CADNTG-0003| GRAFTING NEW HARD TISSUE ( زرع نسيج صلب (متوسط‎ 4,773 
(MEDIUM) 

CADNTG-0004| GRAFTING NEW HARD TISSUE (SMALL) ) زرع نسیج صلب (صغير‎ 3,315 

CADNTG-0008 | GRAFTING SOFT TISSUE (LARGE) ) زرع نسيج رخو (كبير‎ 6,630 

CADNTG-0009] GRAFTING SOFT TISSUE (MEDIUM) ) زرع نسيج رخو (متوسط‎ 4,641 

CADNTG-0011| GRAFTING SOFT TISSUE (MILD) ترقيع نسيج رخو (طفيف)‎ 2,652 
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۵ | الاسم باللغة العربية 


,3 ترقيع نسيج رخو (متوسط) CADNTG-0012 | GRAFTING SOFT TISSUE (MODERATE)‏ 
,6 ترقيع نسيج رخو (شديد ( CADNTG-0013 | GRAFTING SOFT TISSUE (SEVERE)‏ 
3,315 زرع نسيج رخو (صغير ) GRAFTING SOFT TISSUE (SMALL)‏ ۲۸0۱۲16-0010 
6,681 استئصال نصف اللسان CADNTH-0001 | HEMIGLOSSECTOMY‏ 
15,037 استئصال نصفي للفك السفلي CADNTH-0002 | HEMIMANDIBLECTOMY‏ 
13,366 استئصال نصفي للفك العلوي CADNTH-0003 | HEMIMAXILLECTOMY‏ 
10,026 زرع في الحال gli‏ / خلفي CADNTI-0005 | IMMEDIATE IMPLANT ANT/POST‏ 
1 فتح وتصريف خراج عميق داخل الفم CADNTI-0002 | INCISION & DRAINAGE OF DEEP‏ 
INTRA-ORAL ABSCESS‏ 
17 فتح وتصريف خراج DE‏ الفم CADNTI-0001 | INCISION & DRAINAGE OF EXTRA‏ 
ORAL ABSCESS‏ 
فتح وتص دف خراج داخل الذ E‏ 


CADNTI-0004 | INCISION & DRAINAGE OF فتح وتصريف خراج داخل الفم للأطفال‎ 
INTRA-ORAL ABSCESS IN CHILDREN 


CADNTI-0003 | INCISION & DRAINAGE OF فتح وتصريف خراج سطحي داخل الفم‎ 1, 
SUPERFACIAL INTRA-ORAL ABSCESS 

۲۵۸0111-0010 INSERTION OF DENTAL IMPLANT تركيب زرع اسنان (صعب)‎ 15,037 
(DIFFICULT) 

CADNTI-0011] INSERTION OF DENTAL IMPLANT تركيب زرع أسنان (أماي في الفك السفلي)‎ 9,694 
(MANDIBLE ANTERIOR) 

CADNTI-0012 | INSERTION OF DENTAL IMPLANT تركيب زرع آسنان(خلفي في الفك السفلي)‎ 13, 
(MANDIBLE POSTERIOR) 

CADNTI-0013 | INSERTION OF DENTAL IMPLANT تركيب زرع أسنان (آماي في الفك العلوي)‎ 9,694 
(MAXILLA ANTERIOR) 

CADNTI-0014 | INSERTION OF DENTAL IMPLANT تركيب زرع أسنان خلفي في الفك العلوي‎ 11,696 
(MAXILLA POSTERIOR) 

CADNTI-0015 | INSERTION OF DENTAL IMPLANT ( تركيب زرع أسنان (متوسط‎ 8,356 
(MODERATE) 

CADNTI-0016] INSERTION OF DENTAL IMPLANT تركيب زرع أسنان (بسيط)‎ 6,681 
(SIMPLE) 

CADNTI-0017 | INSERTION OF ONE STAGE DENTAL ) تركيب زراعة أسنان مرحلة واحدة (صعبة‎ 13,035 
IMPLANT(DIFFICULT) 
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الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


۵ ريط الأسنان باستخدام سلك معدني (نصف فك) INTER DENTAL WIRING (HALF JAW)‏ | 6۸۵۱۲۲۱-۵۵18 
7,161 ريط الأسنان باستخدام سلك معدني (فك كامل ( INTER DENTAL WIRING (ONE JAW)‏ | 6۵۵۱۱۲۱-۵019 


استئصال الغشاء المخاطي الذي يصل بين الشفة CADNTL-0001 | LABIAL FRENECTOMY‏ 
العليا/السفلى باللثة 


استئصال الغشاء المخاطي الذي يصل اللسان بتجويف | LINGUAL FRENECTOMY (TONGUE TIE)‏ | 6۵۵۱۱۲۱-۵002 
الفم (اللسان المربوط) 


CADNTM-0001| MANIPULATION OF DISLOCATED TMJ رد لمفصل الفك المخلوع (طفيف)‎ 2,652 
(MILD) 

CADNTM-0002| MANIPULATION OF DISLOCATED TMJ ) رد لمفصل الفك المخلوع (متوسط‎ 461 
(MODERATE) 

CADNTM-0003 | MANIPULATION OF DISLOCATED TMJ رد لمفصل الفك المخلوع (شديد)‎ 6,630 
(SEVERE) 

CADNTM-0005 | MANIPULATION OF LUXATED TMJ التعامل مع مفصل صدغي مخلوع (طفيف)‎ 3,341 
(MILD) 

CADNTM-0006| MANIPULATION OF LUXATED TMJ التعامل مع مفصل صدغي مخلوع (متوسط)‎ 4,352 
(MODERATE) 

6,524 التعامل مع مفصل صدغي مخلوع (شديد) ADNTM-0007 | MANIPULATION OF LUXATED TMJ‏ 

(SEVERE) 


c ٦ 
CADNTM-0008 | MARSUPIALIZATION LARGE CYST فتح كيس كبير وتنظيفه وخياطة حوافه مع النسيج‎ 5,304 
C 


المجاور 


3,978 فتح کسر متوسط وتنظيفه وخياطة حوافه مع الذ لنسيج ADNTM-0009 | MARSUPIALIZATION MODERATE CYST‏ 
المجاور 

CADNTM-0010] MARSUPIALIZATION OF RANULA SML غار تحت ن وتنظيفه وخب‎ b 2,652 

CADNTM-0020 | MARSUPILALIZATION OF RANULA ف بير 3 ن وتنظيفه وخب‎ 3,978 
(LARGE) 

5,015 رفع الجيوب الأنفية في الفك العلوي (متوسط ( CADNTM-0013 | MAXILLARY SINUS LIFTING‏ 
(MODERATE)‏ 

8,356 رفع الجيوب الأنفية في الفك العلوي (شدید ( CADNTM-0014] MAXILLARY SINUS LIFTING (SEVER)‏ 

3,341 رفع الجيوب الأنفية في الفك العلوي (بسيط) CADNTM-0015 | MAXILLARY SINUS LIFTING (SIMPLE)‏ 

CADNTO-0008 | OESTEOTOMY OF MANDIBLE (BODY) ( شق عظم الفك السفلي (الجسم‎ 8,356 

CADNTO-0012 | OPEN REDUCTION OF EXTRA-ORAL ( رد مفتوح لکسر خارج الفم (طفيف‎ 10,026 
FRACTURE (MILD) 
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قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTO- = OPEN REDUCTION OF EXTRA-ORAL ( رد مفتوح لكسر خارج الفم (متوسط‎ 8,356 
FRACTURE (MODERATE) 

CADNTO-0011 | OPEN REDUCTION OF EXTRA-ORAL رد مفتوح لكسر خارج الفم (شديد)‎ 13,366 
FRACTURE (SEVERE) 


CADNTO-0014 | OPEN REDUCTION OF INTRA-ORAL رد مفتوح لكسر داخل الفم (آماي)‎ 
FRACTURE (ANTERIOR) 


CADNTO-0015 | OPEN REDUCTION OF INTRA-ORAL رد مفتوح لكسر داخل الفم (خلفي)‎ 
FRACTURE (POSTERIOR) 


تثبيت كسر مركب باستخدام شرائح ومسامير CADNTO-0001 | ORIF FOR COMPLEX FRACTURE‏ 
تثبيت كسر مضاعف باستخدام شرائح ومسامير CADNTO-0002 | ORIF FOR COMPOUND FRACTURE‏ 
تثبيت كسر بالسنة وتجويفها في الفك باستخدام شرائح CADNTO-0003 | ORIF FOR DENTO ALVEOLAR‏ 
ومسامير FRACTURE‏ 
تثبيت كسر متعدد باستخدام شرائح ومسامير CADNTO-0004 | ORIF FOR MULTIPLE FRACTURE‏ 
16,707 شق عظمي في جسم الفك السفلي(6/0) CADNTO-0017 | OSTEOTOMY BODY MANDIBLE (E/O)‏ 


ee e 
الم‎ 
الك | سه‎ 
ا‎ 


CADNTO-0024 | OSTEOTOMY OF CHIN (SEGMENTAL) ( شق عظمي في الذقن (مقطي‎ 


CADNTO-0025 | OSTEOTOMY OF CHIN (TWO SIDES) ) شق عظمي في الذقن (جانبين‎ 


16,707 شق عظمي في الفك السفلي CADNTO-0026 | OSTEOTOMY OF MANDIBLE‏ 
شق عظمي في الفك السفلى (الهیکل والذقن) CADNTO-0027 | OSTEOTOMY OF MANDIBLE (BODY‏ 
AND CHIN)‏ 
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الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


شق عظمي في الفك السفلى (الهيكل والفرع العظمي) CADNTO-0028 | OSTEOTOMY OF MANDIBLE (BODY‏ 
AND RAMUS)‏ 


شق عظمي في الفك السفلى (الهيكل والفرع العظمى CADNTO-0029 | OSTEOTOMY OF MANDIBLE (BODY,‏ 
والذقن ( CHIN AND RAMUS)‏ 


شق عظمي في الفك السفلي (موضي) CADNTO-0030| OSTEOTOMY OF MANDIBLE‏ 
(LOCALIZED)‏ 


شق عظمي في الفك العلوي (موضي مامي ) CADNTO-0031 | OSTEOTOMY OF MAXILLA (LOCALIZED‏ 
ANTERIOR)‏ 


CADNTO-0032 | OSTEOTOMY OF MAXILLA (PARTIAL شق عظمي في الفك العلوي (استتصال جزئی للفك‎ 
MAXILLECTOMY) ) العلوي‎ 
CADNTO-0033 | OSTEOTOMY OF MAXILLA ( شق عظمي في الفك العلوي (مقطي خلفي‎ 
(SEGMENTAL POSTERIOR) 
CADNTO-0034 | OSTEOTOMY OF MAXILLA (TWO ) شق عظمي في الفك العلوي (جانبين‎ 
SIDES) 
CADNTO-0035 | OSTEOTOMY SAGITTAL INTRA-ORAL شق عظمي سهمي للفك السفلى‎ 
CADNTO-0036 | OSTEOTOMY SEGMENTAL MANDIBLE شق عظمي قطبي للفك السفلي‎ 
CADNTO-0037 | OSTEOTOMY VERTICAL RAMUS 
CADNTP-0007 | PARTIAL RHINOPLASTY 13,035 


CADNTP-0010| PHARYNGOPLASTY إصلاح البلعوم‎ 16,707 

CADNTP-0012| PLASTIC CLOSURE OF CHRONIC SKIN غلق تجمیلی لناسور جلدي مزمز‎ 11,696 
FISTULA 

CADNTR-0008 | RECONST OF PERIODONTAL BONE بناء عيوب عظمية فوق الأسنان في نصف الفك‎ Bale 16,707 
DEFECT QUADRANT 

CADNTR-0009 | RECONSTRUCTION OF CHIN إعادة بناء الذقن (موضي)‎ 13,035 
(LOCALIZED) 

CADNTR-0010| RECONSTRUCTION OF CHIN ( بناء الذقن (مقطي‎ Bole] 16,707 
(SEGMENTAL) 

CADNTR-0011| RECONSTRUCTION OF CHIN (TOTAL) ) إعادة بناء الذقن (كلي‎ 20,047 

CADNTR-0012| RECONSTRUCTION OF MANDIBLE ) بناء الفك السفلي (الهيكل والفرع العظمي‎ Bale] 25,062 
(BODY AND RAMUS) 

CADNTR-0013| RECONSTRUCTION OF MANDIBLE ( إعادة بناء الفك السفلي (الهیکل‎ 21,722 
(BODY) 
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Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTR-0014| RECONSTRUCTION OF MANDIBLE بناء الفك السفلي (الذقن والهیکل)‎ Bole} 25,062 
(CHIN AND BODY) 

CADNTR-0019| RECONSTRUCTION OF MANDIBLE إعادة بناء الفك السفلي (الذقن» هيكل الفك والفرع)‎ 
(CHIN, BODY AND RAMUS) 


CADNTR-0015 | RECONSTRUCTION OF MANDIBLE بناء الفك السفلي (موضي)‎ Bale} 21,722 
(LOCALIZED) 


CADNTR-0016 | RECONSTRUCTION OF MANDIBLE ) الفك السفلي (جانب واحد‎ ely šole] 2,8 
(ONE SIDE) 


CADNTR-0017 | RECONSTRUCTION OF MANDIBLE ( بناء الفك السفلي (مقطي‎ Bale] 16,707 
(SEGMENTAL) 

CADNTR-0018| RECONSTRUCTION OF MANDIBLE ) بناء الفك السفلي (جانبين‎ Bale] 25,062 
(TWO SIDES) 

CADNTR-0020| RECONSTRUCTION OF MAXILLA بناء الفك العلوي (موضبي)‎ Bole] 21,722 
(LOCALIZED) 

CADNTR-0021| RECONSTRUCTION OF MAXILLA (ONE إعادة بناء الفك العلوي (جانب واحد)‎ , 
SIDE) 

CADNTR-0022 | RECONSTRUCTION OF MAXILLA (glade) الفك العلوي‎ ely dole} 16,707 
(SEGMENTAL) 

CADNTR-0023 | RECONSTRUCTION OF MAXILLA (TWO ) إعادة بناء الفك العلوي (جانبين‎ 25,062 
SIDES) 

CADNTR-0024| RECONSTRUCTION OF NASAL ) إعادة بناء الأنف (جزئ‎ 25,062 
(PARTIAL) 

CADNTR-0025 | RECONSTRUCTION OF NASAL (TOTAL) بناء الحاجز الأنفي (كلي)‎ Bale] 1 

CADNTR-0026| RECONSTRUCTION OF ORBIT (FLOOR) إعادة بناء محجر العين (القاع)‎ 16,707 

CADNTR-0027 | RECONSTRUCTION OF ORBIT بناء محجر العين (الهامش /الحرف)‎ Bale] 25,062 
(MARGIN) 

CADNTR-0028| RECONSTRUCTION OF ORBIT (WALL) ) بناء محجر العين (الجدار‎ Sale! 25,062 


CADNTR-0029 | RECONSTRUCTION OF ZYGOMA ( إعادة بناء العظم الوجني (الهیکل‎ 11,696 
(BODY) 


CADNTR-0030| RECONSTRUCTION OF ZYGOMA ) العظم الوجني (موضي‎ ely dole} 21,722 
(LOCALIZED) 


CADNTR-0031 | RECONSTRUCTION OF ZYGOMA إعادة بناء العظم الوجني (متوسط)‎ 25,062 
(MEDIUM) 

CADNTR-0032| REIMPLANTATION W/ WIRE FIXATION زرع السن المخلوع مع التثبيت بأسلاك‎ Bole] 1,675 
FOR AVULSED TOOTH 
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الاسم باللغة العربية | | Code‏ 


CADNTR-0042 | REMOVAL OF ARCH BAR (ONE JAW) إزالة الدعامة شكل قوس (فك واحد)‎ 
CADNTR-0043 | REMOVAL OF ARCH BAR (TWO JAWS) إزالة الدعامة شكل قوس (فكين)‎ 


CADNTR-0044 | REMOVAL OF BRIDGE إزالة جسر‎ 


A‏ حم 
دن 0 
لا N‏ 
N‏ الا 


N 
w 
00 
No) 


CADNTR-0046 | REMOVAL OF DENTAL IMPLANT إزالة آسنان مزروعة (طفیف)‎ 


CADNTR-0040 | REMOVAL OF DENTAL IMPLANT إزالة آسنان مزروعة (متوسط)‎ 
(MODERATE) 

۲۸01118-0048 | REMOVAL OF DENTAL IMPLANT إزالة أسنان مزروعة (شديد)‎ 
(SEVERE) 

CADNTR-0049| REMOVAL OF DENTAL IMPLANT ( إزالة أسنان مزروعة (بسيط‎ 
(SIMPLE) 


ظط 
Ww‏ 
un‏ 
N‏ 


انا 
ہیا 
0 
0 


در 
Ww‏ 
ہا 
N‏ 


دن 
w‏ 
A‏ 
7ھ 


إزالة ورم ناتج عن طقم اسنان (کبیر ) 04 CADNTR-0050| REMOVAL OF DENTURE‏ 
(LARGE)‏ 

إزالة ورم ناتج عن طقم اسنان (صغير ) CADNTR-0051| REMOVAL OF DENTURE FISSURATUM‏ 
(SMALL)‏ 

CADNTR-0052| REMOVAL OF FIXED APPLIANCE إزالة جهاز اسنان ثابت‎ 

CADNTR-0053| REMOVAL OF FLABBY TISSUE ONE إزالة نسيج مترهل فك واحد‎ 
JAW 

CADNTR-0054 | REMOVAL OF FOREIGN BODY (DEEP) ) إزالة جسم غريب (عميق‎ 

CADNTR-0055 | REMOVAL OF FOREIGN ۷ ( إزالة جسم غريب (سطحي‎ 
(SUPERFICIAL) 

CADNTR-0057 | REMOVAL OF INTERDENTAL WIRE ) إزالة سلك بين الأسنان (فك واحد‎ 
(ONE JAW) 

CADNTR-0058| REMOVAL OF INTERDENTAL WIRE ) إزالة سلك ما بين الأسنان (الفكين‎ 
(TWO JAWS) 


CADNTR-0059| REMOVAL OF LAGSCREW ( إزالة مسمار (خارج فمي‎ 
(EXTRA-ORAL) 


CADNTR-0060} REMOVAL OF LAGSCREW ( إزالة مسمار (داخل فمي‎ 
(INTRA-ORAL) 


CADNTR-0061| REMOVAL OF LOCAL FLABBY TISSUE 
CADNTR-0037 | REMOVAL OF MADIBULAR TOROUS (45) إزالة نتوء عظمي للفك السفلي‎ 
(LARGE) 
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Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTR-0062 | REMOVAL OF MANDIBULAR PLATE إزالة شريحة ومسامير من الفك السفلي (أمامية)‎ 4,352 
AND SCREWS (ANTERIOR) 

CADNTR-0063 | REMOVAL OF MANDIBULAR PLATE ) إزالة شريحة ومسامير من الفك السفلي (خارج فمي‎ 5,015 
AND SCREWS (EXTRA-ORAL) 

CADNTR-0064 | REMOVAL OF MANDIBULAR PLATE إزالة شريحة ومسامير من الفك السفلي (داخل فمي)‎ 5015 
AND SCREWS (INTRA-ORAL) 

CADNTR-0065 | REMOVAL OF MANDIBULAR PLATE ) إزالة شريحة ومسامير من الفك السفلي (طوبلة‎ 5,848 
AND SCREWS (LONG) 

CADNTR-0066 | REMOVAL OF MANDIBULAR PLATE ( إزالة شريحة ومسامير من الفك السفلي (خلفي‎ 5,015 
AND SCREWS (POSTERIOR) 

CADNTR-0067 | REMOVAL OF MANDIBULAR PLATE ) إزالة شريحة ومسامير من الفك السفلي (قصير‎ 5,848 
AND SCREWS (SHORT) 

CADNTR-0038 | REMOVAL OF MANDIBULAR TOROUS إزالة نتوء عظمي للفك السفلي (صغیر)‎ 2,503 
(SMALL) 

CADNTR-0068 | REMOVAL OF MAXILLARY PLATE AND ) إزالة شريحة ومسامير من الفك العلوي (أمامية‎ 4,352 
SCREWS (ANTERIOR) 

CADNTR-0069 | REMOVAL OF MAXILLARY PLATE AND ) إزالة شربحة ومسامير من الفك العلوي (طويل‎ 4,352 
SCREWS (LONG) 

CADNTR-0070| REMOVAL OF MAXILLARY PLATE AND ( BE) إزالة شريحة ومسامير من الفك العلوي‎ 4,352 
SCREWS (POSTERIOR) 

CADNTR-0071| REMOVAL OF MAXILLARY PLATE AND إزالة شريحة ومسامير من الفك العلوي (قصيرة)‎ 5015 
SCREWS (SHORT) 

CADNTR-0072| REMOVAL OF NASAL PLATE AND ) (ظويلة‎ BSI إزالة شريحة ومسامير من الحاجز‎ 5,015 
SCREWS (LONG) 

CADNTR-0073| REMOVAL OF NASAL PLATE AND ) إزالة شريحة ومسامير من الأنف (قصير‎ 4,352 
SCREWS (SHORT) 

CADNTR-0074| REMOVAL OF ORBITAL PLATE AND ) إزالة شريحة ومسامير من محجر العين (طويل‎ 4,352 
SCREWS (LONG) 

CADNTR-0075 | REMOVAL OF ORBITAL PLATE AND ) إزالة شريحة ومسامير من محجر العين (قصير‎ 4,352 
SCREWS (SHORT) 

CADNTR-0076| REMOVAL OF PLATE / WIRE (MID ( إزالة شريحة أو سلك (في خط المنتصف‎ 4,352 
LINE) 

CADNTR-0077| REMOVAL OF PLATE OR WIRE إزالة شريحة أو سلك (خلفی)‎ 4,352 
(POSTERIOR) 

CADNTR-0078| REMOVAL OF PLATE OR WIRES إزالة شريحة أو سلك (أمامي)‎ 4,352 
(ANTERIOR) 

CADNTR-0079 | REMOVAL OF RECONSTRUCTION sli إزالة شريحة ومسامير إعادة‎ 6,681 
PLATE AND SCREWS 
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قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CADNTR-0036} REMOVAL OF SAL.IVARY CALCULAI إزالة حصوة لعابية خلفية0/!‎ 
POST INTRA ORAL 

CADNTR-0080 | REMOVAL OF SALIVARY CALCULAI إزالة حصوة لعابية أماي0/ا‎ 
ANT. I/O 


CADNTR-0081 | REMOVAL OF SALIVARY CALCULAI إزالة حصوة لعابية متوسطة0/ا‎ 
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CADNTR-0039 | REMOVAL OF TORES PALATINUS (45) إزالة نتوء عظمي بالحلق‎ 


CADNTR-0082 | REMOVAL OF TORES PALATINUS ) إزالة نتوء حلقي (صغبر‎ 

(SMALL) 

إزالة سلك ما بين العظم (خارج فمي ) CADNTR-0083 | REMOVAL OF TRANSOSSIUS WIRE‏ 
(EXTRA-ORAL)‏ 

إزالة سلك ما بين العظم (داخل فمي) CADNTR-0084 | REMOVAL OF TRANSOSSIUS WIRE‏ 
(INTRA-ORAL)‏ 

CADNTR-0041| REMOVAL OF ZYGOMATIC PLATE AND ) إزالة شریحة ومسامير وجنية (طويل‎ 
SCREWS (LONG) 

CADNTR-0085 | REMOVAL OF ZYGOMATIC PLATE AND إزالة شريحة ومسامير من العظام الوجنية (قصير)‎ 
SCREWS (SHORT) 

CADNTR-0087 | REPAIR OF BROKEN DENTURE إصلاح طقم أسنان مكسور‎ ۲ 

CADNTR-0092| REPAIR OF LACERATED ORAL MUCOSA إصلاح تهتك في النسيج الطلائي الفمي (طفيف)‎ 
(MILD) 

CADNTR-0091| REPAIR OF LACERATED ORAL MUCOSA ) إصلاح تهتك في النسيج الطلاني الفمي (متوسط‎ 
(MODERATE) 

CADNTR-0093| REPAIR OF LACERATED ORAL MUCOSA ) إصلاح تهتك في النسيج الطلائ الفمي (شديد‎ 
(SEVERE) 

CADNTR-0094| REPAIR OF LACERATION UPPER OR ) إصلاح تهتك في الشفة العلیا او السفلی (طفيف‎ 
LOWER LIP (MILD) 

CADNTR-0095 | REPAIR OF LACERATION UPPER OR إصلاح تهتك في الشفة العليا او السفلى (متوسط)‎ 
LOWER LIP (MODERATE) 


CADNTR-0096 | REPAIR OF LACERATION UPPER OR إصلاح تهتك في الشفة العليا او السفلی (شديد)‎ 
LOWER LIP (SEVERE) 


CADNTR-0086 | REPAIR OF SECONDARY CLEFT LIP إصلاح شفة أرنبيه ثانوي‎ 


CADNTR-0097 | REPAIR SECONDARY CLEFT PALATE إصلاح حلق مشقوق‎ 
CADNTR-0098 | REVERSE BEVEL استئصال اللثة /نصف فك‎ 
GINGIVECTOMY/QUADRANT 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTR-0099 | REVISION OF RHINOPLASTY 6,524 
CADNTR-0100| REVISION OF RHINOSEPTOPLASTY اعادة استعدال الحاجز الأنفي وتجميل الأنف‎ 


CADNTR-0101 | REVISION OF SEPTOPLASTY اعادة استعدال الحاجز الأنفي‎ 


استعدال الحاجز الأنفي وتجميل الأنف CADNTR-0102 | RHINOSEPTOPLASTY‏ 


CADNTR-0103| RIDGE AUGEMENTATION جراحة تكميلية لبناء عظام السنخ‎ 25,062 
CADNTR-0108 | ROTATION FLAP (LARGE) ) رقعة لحمية متصلة (کبیر‎ 5,015 
CADNTR-0109 | ROTATION FLAP (MODERATE) ) رقعة لحمية متصلة (متوسط‎ 5,015 
CADNTR-0110| ROTATION FLAP (SMALL) رقعة لحمية متصلة (صغير)‎ 
CADNTS-0010|SCAR CORRECTION (MEDIUM) ) تصحيح الندبة (متوسطة‎ 2,652 
CADNTS-0011|SCAR CORRECTION (MILD) ) تصحيح ندبة (طفيفة‎ 1,989 
CADNTS-0012|SCAR CORRECTION (SEVERE) 3,978 
CADNTS-0013 | SEPTOPLASTY BI إصلاح الحاجز‎ 7,518 
CADNTS-0027| STITCHES FOR DEEP WOUND خياطة جرح عميق‎ 1,989 
CADNTS-0028| STITCHES FOR SUPERFICIAL WOUND 1,063 
CADNTS-0032 | SUPERFACIAL PAROTIDACTOMY استثصال سطحي للغدة النكافية‎ 11,696 
CADNTS-0007 | SURGICAL CORRECTION OF NASAL BY! علاج جراحي لتشوه الحاجز‎ 14,204 
BONE DEFORMITY 
CADNTS-0036|SURGICAL EXCISION OF BENIGN استئصال جراحي لورم حميد في سقف الحلق‎ 2,848 
TUMOUR IN HARD PALATE 
CADNTS-0037 | SURGICAL EXCISION OF BENIGN استتصال جراحي لورم حميد في الفك‎ 5,015 
TUMOUR IN JAW 
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قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADNTS-0038 | SURGICAL EXCISION OF BENIGN استئصال جراحي لورم حميد في اللهاة‎ 5,848 
TUMOUR IN SOFT PALATE 

CADNTS-0039| SURGICAL EXCISION OF BENIGN استئصال جراحي لورم حميد في الشفة‎ 3,341 
TUMOUR LIP 

CADNTS-0041 | SURGICAL EXCISION OF INTRA-ORAL استئصال جراحي لتورم كبير داخل الفم‎ 13,035 
LARGE SWELLING 

CADNTS-0040] SURGICAL EXCISION OF INTRA-ORAL استتصال جراحي لتورم متوسط داخل الفم‎ 5015 
MEDIUM SWELLING 

CADNTS-0035 | SURGICAL EXCISION OF INTRA-ORAL استئصال جراحي لتورم صغير داخل الفم‎ 2,172 
SMALL SWELLING 

CADNTS-0042 | SURGICAL EXCISION OF MALIGNANT ) استئصال جراحي لورم خبيث (كبير‎ 32,581 
TUMOUR (LARGE) 

CADNTS-0043 | SURGICAL EXCISION OF MALIGNANT ) استتصال جراحي لورم خبيث (متوسط‎ 21,722 
TUMOUR (MEDIUM) 

CADNTS-0044| SURGICAL EXCISION OF MALIGNANT ) استئصال جراحي لورم خبيث (صغير‎ 
TUMOUR (SMALL) 

6۵0۱۱۲5-۵034 | SURGICAL EXTRACTION OF إزالة جراحية للجذر الباق‎ 1,675 
REMAINING ROOT 


CADNTS-0006 | SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED ) خلع جراحي للضرس الثالث مدفون (حالة طفيفة‎ 
380 MOLAR (MILD CASE) 

CADNTS-0004 | SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED جراحي للضرس الثالث مدفون (حالة متوسطة)‎ als 
380 MOLAR (MODERATE CASE) 

CADNTS-0005 | SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED ) جراحي للضرس الثالث مدفون (حالة شديدة‎ als 
380 MOLAR (SEVERE CASE) 

CADNTS-0001 | SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED جراحي لناب مدفون عرضي‎ als 7,956 
CANINE LABIO - PALATALY 

CADNTS-0002 | SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED ناب او شبه ضرس شفی مدفون‎ ; 
CANINE/PREMOLAR LABIALY 

CADNTS-0003 | SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED 
CANINE/PREMOLAR PALATALY 


CADNTT-0012 | TOTAL GLOSSECTOMY 


CADNTT-0013 | TRANS OSSIUS WIRING 


CADNTT-0016 | TRANSPOSITION FLAP (MODERATE) ( نقل رقعة دموية نسيجيه (متوسط‎ 11,696 
CADNTT-0015 | TRANSPOSITION VASCULARIZED FLAB 
(LARGE) 
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قسم طب الاسنان والوجه والفكين DENTAL & MAXILLOFACIAL DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CADNTT-0014 | TRANSPOSITION VASCULARIZED ۴۱۸8 
(SMALL) 


إصلاح اللثة والغشاء المخاطي في نصف الفك CADNTV-0001 | VESTIBULOPLASTY HALF JAW‏ 
إصلاح اللثة والغشاء المخاطي في الفك بأكمله CADNTV-0002 | VESTIBULOPLASTY ONE JAW‏ 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم تقويم الأسئان BRACES DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | ETT]‏ 


جهاز تصليح عضة أمامية معكوسة تشمل الجانبين CABRAA-0001 _| ANT CROSS BITE APPLIANCE BILATERAL‏ 


جهاز تصليح عضة أمامية معكوسة تشمل سنة CABRAA-0002 | ANT CROSS BITE APPLIANCE UNILATERAL‏ 

واحدة بجانب واحد SINGLE TOOTH‏ 

CABRAA-0003 |ANT CROSS BITE MULTIPLE TEETH- جهاز تصليح عضة أمامية معكوسة جانبين‎ 
BILATERAL 


جهاز تصليح عضة أمامية معكوسة جانب واحد CABRAA-0004 | ANT CROSS BITE MULTIPLE TEETH-‏ 
UNILATERAL‏ 
تقويم شفاف للفكين لحالة متوسطة CABRAC-0001 | CERAMIC BRACES - CLASS 1 MODERATE‏ 
BOTH ARCHES‏ 
تقويم شفاف للفك السفلي لحالة متوسطة CABRAC-0002 | CERAMIC BRACES - CLASS 1 MODERATE‏ 
LOWER ARCH‏ 
تقويم شفاف للفك العلوي لحالة متوسطة CERAMIC BRACES - CLASS 1 MODERATE‏ | 6888-0003 
UPPER ARCH‏ 
تقويم شفاف للفكين لحالة بسيطة CABRAC-0004 | CERAMIC BRACES - CLASS 1 SIMPLE BOTH‏ 
ARCHES‏ 
تقويم شفاف للفك السفلي لحالة بسيطة CABRAC-0005 [CERAMIC BRACES - CLASS 1 SIMPLE‏ 
LOWER ARCH‏ 
تقويم شفاف للفك العلوي لحالة بسيطة CERAMIC BRACES - CLASS 1 SIMPLE UPPER‏ - 
ARCH‏ 
تقويم شفاف لحالة بروز فك علوي لحالة متوسطة - CERAMIC BRACES - CLASS 2 MODERATE‏ - 
فك سفلي LOWER ARCH‏ 
تقويم شفاف لحالة بروز فك علوي لحالة متوسطة -| CERAMIC BRACES - CLASS 2 MODERATE‏ - 
فك علوي UPPER ARCH‏ 
تقويم شفاف لحالة بروز فك علوي لحالة بسيطة - CABRAC-0009 [CERAMIC BRACES - CLASS 2 SIMPLE‏ 
فك سفلي LOWER ARCH‏ 
تقويم شفاف لحالة بروز فك علوي لحالة بسيطة - CABRAC-0010 CERAMIC BRACES - CLASS 2 SIMPLE UPPER Î‏ 
فك علوي ARCH‏ 
تقويم شفاف لحالة بروز فك سفلي- حالة متوسطة- | CABRAC-0011 [CERAMIC BRACES - CLASS 3 MODERATE‏ 
فك سفلي LOWER ARCH‏ 
تقويم شفاف لحالة بروز فك سفلي- illa‏ متوسطة- | CABRAC-0012 CERAMIC BRACES - CLASS 3 MODERATE‏ 
فك علوي UPPER ARCH‏ 
تقویم شفاف لحالة بروز فك سفلي- حالة بسيطة- CABRAC-0013 [CERAMIC BRACES - CLASS 3 SIMPLE‏ 
فك سفلي LOWER ARCH‏ 
تقویم شفاف لحالة بروز فك سفلي- Alla‏ بسیطقہ CABRAC-0014 CERAMIC BRACES - CLASS 3 SIMPLE UPPER Î‏ 
فك علوي ARCH‏ 
تقويم شفاف لحالة بروز فك علوي لحالة متوسطة -| CERAMIC BRACES- CLASS 2 MODERATE‏ 
فكين BOTH ARCHES‏ 
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a‏ سيد الألماني القاد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم تقويم الأسئان BRACES DEPARTMENT‏ 


Code | Name 8 


CABRAC-0016 CERAMIC BRACES- CLASS 2 SIMPLE BOTH 
ARCHES 


تقوم شفاف لحالة بروز فك سفلي- حالة متوسطة- CABRAC-0017 | CERAMIC BRACES- CLASS 3 MODERATE‏ 
فكين BOTH ARCHES‏ 


تقویم شفاف لحالة بروز فك سفلي- Alla‏ بسيطةق- | CABRAC-0018 628۵06588۵066 CLASS 3 SIMPLE BOTH‏ 
فكين ARCHES‏ 


جهاز تشين كاب متقدم لمنع بروز الفك السفلي CABRAC-0019 [CHIN CUP APPLIANCE- COMPLEX‏ 
(في الأطفال) 

جهاز تشين كاب لمنع بروز الفك السفلي ( في CABRAC-0020 | CHIN CUP APPLIANCE- SIMPLE‏ 
الأطفال) 


CABRAC-0021 COMPLETE RCT DECIDUOUS MOLAR علاج عصب كامل لضرس لبني‎ 1,980 


CABRAD-0001_ | DAMON BRACES CLASS 1 MODERATE جهاز تقويم ديمون لحالة متوسطة فكين‎ 
BOTH ARCHES 

CABRAD-0002 | DAMON BRACES CLASS 1 MODERATE جهاز تقويم ديمون لحالة متوسطة فك سفلي‎ 
LOWER ARCH 

CABRAD-0003 _| DAMON BRACES CLASS 1 MODERATE جهاز تقويم ديمون لحالة متوسطة فك علوي‎ 
UPPER ARCH 

CABRAD-0004 | DAMON BRACES CLASS 1 SIMPLE BOTH جهاز تقويم ديمون لحالة بسيطة فكين‎ 
ARCHES 


CABRAD-0005 | DAMON BRACES CLASS 1 SIMPLE LOWER جهاز تقويم ديمون لحالة بسيطة فك سفلي‎ 
ARCH 

CABRAD-0006 |DAMON BRACES CLASS 1 SIMPLE UPPER جهاز تقويم ديمون لحالة بسيطة فك علوي‎ 
ARCH 


جهاز تقويم ديمون لحالة بروز فك علوي - حالة CABRAD-0007_ | DAMON BRACES CLASS 2 MODERATE‏ 
متوسطة فكين BOTH ARCHES‏ 


جهاز تقویم دیمون لحالة بروز فك علوي - CABRAD-0008 |DAMON BRACES CLASS ۴ alla‏ 
متوسطة- فك سفلي LOWER ARCH‏ 


جهاز تقويم ديمون لحالة بروز فك علوي - حالة CABRAD-0009 | DAMON BRACES CLASS 2 MODERATE‏ 
متوسطة- فك علوي UPPER ARCH‏ 


جهاز تقويم ديمون لحالة بروز فك علوي - حالة CABRAD-0010 |DAMON BRACES CLASS 2 SIMPLE BOTH‏ 
بسیطة فكين ARCHES‏ 
جهاز تقويم ديمون لحالة بروز فك علوي - |DAMON BRACES CLASS 2 SIMPLE LOWER Alle‏ 6۵۸88۸۵-0011 
بسيطة- فك سفلي ARCH‏ 
جهاز تقويم ديمون لحالة بروز فك علوي - حالة CABRAD-0012 |DAMON BRACES CLASS 2 SIMPLE UPPER‏ 
بسيطة- فك علوي ARCH‏ 
جهاز تقويم ديمونلحالة بروز فك سفلي- حالة CABRAD-0013 | DAMON BRACES CLASS 3 MODERATE‏ 
-ihu gia‏ فكين BOTH ARCHES‏ 
جهاز تقويم ديمونلحالة بروز فك سفلي- حالة CABRAD-0014 |DAMON BRACES CLASS 3 MODERATE‏ 
متوسطة- فك سفلي LOWER ARCH‏ 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم تقويم الأسئان BRACES DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code | Name‏ 


جهاز تقویم دیمونلحالة بروز فك سفلي- حالة ۴ ۱60۸۱۸۸0٥0۸۱ BRACES CLASS‏ ۰ 0۸88۸۵0-0015 
متوسطة- فك علوي UPPER ARCH‏ 
جهاز تقويم ديمون لحالة بروز فك سفلي- حالة |DAMON BRACES CLASS 3 SIMPLE BOTH‏ 6۸88۸۵0-0016 
بسيطة- فكين ARCHES‏ 
جهاز تقویم دیمون لحالة بروز فك سفلي- حالة DAMON BRACES CLASS 3 SIMPLE LOWER‏ | ۲۵۸۵۸۸0-0017 
بسيطة- فك سفلي ARCH‏ 
جهاز تقويم ديمون لحالة بروز فك سفلي- حالة CABRAD-0018 |DAMON BRACES CLASS 3 SIMPLE UPPER‏ 
بسيطة- فك علوي ARCH‏ 


CABRAE-0001 | EXPANDER (RAPID) ( جهاز توسعة ) بروتوكول سريع‎ 9,240 
CABRAE-0002 [| EXPANDER (SLOW) ( جهاز توسعة ( بروتوكول بطی‎ 7,700 
CABRAF-0001 [| FIXED RETAINER (UPPER OR LOWER) , 


2,640 جهاز كسرعادة ) مثل مص الأصابع أو هروب CABRAH-0001 HABIT BREAKING APPLIANCE‏ 
اللسان للخارج) 

39,600 حالة سنة او ضرس مدفون ف اللثة الأمامية جانبین IMPACTED TOOTH + BUCCALY BILATERAL j‏ ۲۵۸88۸۱-0001 

23,760 حالة سنة او ضرس مدفون ف اللثة الأمامية بجانب CABRAI-0002. IMPACTED TOOTH BUCCALY‏ 
واحد UNILATERAL‏ 


39,600 حالة سنة او ضرس مدفون ف الحلق جانبين CABRAI-0003 IMPACTED TOOTH ۲۸۱۸۱۲۵۸۲۷ BILATERAL‏ 


23,760 خاله سنة او ضرس مدفون ف الحلق بجانب واحد ۱ [IMPACTED‏ 06۵88۸۱-0004 
UNILATERAL‏ 


60,500 تقويم شفاف انفيزا لاين لحالة بسيطة CABRAI-0005 INVISALIGN - MILD‏ 
66,000 تقویم شفاف انفيزا لاين لحالة متوسطة CABRAI-0006 INVISALIGN - MODERATE‏ 
66,000 تقويم شفاف انفيزا لاين لحالة تزاحم شديد CABRAI-0007 INVISALIGN - SEVERE‏ 


CABRAM-0001 | METAL BRACES - CLASS 1 MODERATE تقويم معدني فكين لحالة متوسظة‎ 26,400 
BOTH ARCHES 

CABRAM-0002 | METAL BRACES - CLASS 1 MODERATE تقويم معدني فك سفلي لحالة متوسطة‎ 14,300 
LOWER ARCH 

CABRAM-0003 | METAL BRACES - CLASS 1 MODERATE تقويم معدني فك علوي لحالة متوسطة‎ 14,300 
UPPER ARCH 

CABRAM-0004 | METAL BRACES - CLASS 1 SIMPLE BOTH تقويم معدني فكين لحالة بسيطة‎ 23,760 
ARCHES 


CABRAM-0005 | METAL BRACES - CLASS 1 SIMPLE LOWER تقويم معدني فك سفلي لحالة بسيطة‎ 11,000 
ARCH 

۵۵۸۸۸-0۵۵6 | METAL BRACES - CLASS 1 SIMPLE UPPER تقويم معدني فلك علوي لحالة بسيطة‎ 
ARCH 


تقويم معدني لحالة بروز فك علوي - حالة CABRAM-0007 _ | METAL BRACES - CLASS 2 MODERATE‏ 
-ihu jia‏ فكين BOTH ARCHES‏ 
تقويم معدني لحالة بروز فك علوي - حالة CABRAM-0008 _ | METAL BRACES - CLASS 2 MODERATE‏ 
متوسطة فك سفلي LOWER ARCH‏ 
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قسم تقويم الأسئان BRACES DEPARTMENT‏ 


Code | Name 


تقويم معدني لحالة بروز فك علوي - حالة CABRAM-0009 | METAL BRACES - CLASS 2 MODERATE‏ 
متوسطة- فك علوي UPPER ARCH‏ 
تقويم معدني لحالة بروز فك علوي - Alla‏ بسيطة -| CABRAM-0010 (METAL BRACES - CLASS 2 SIMPLE BOTH‏ 
فكين ARCHES‏ 
تقويم معدني لحالة بروز فك علوي - Alla‏ بسيطة -| CABRAM-0011 | METAL BRACES - CLASS 2 SIMPLE LOWER‏ 
فك سفلى ARCH‏ 


CABRAM-0012 Î METAL BRACES - CLASS 2 SIMPLE UPPER |- بسيطة‎ Alla - تقویم معدني لحالة بروز فك علوي‎ 
ARCH فك علوي‎ 


تقويم معدني لحالة بروز فك سفلي- حالة متوسطة- CABRAM-0013 | METAL BRACES - CLASS 3 MODERATE‏ 
فكين BOTH ARCHES‏ 


تقويم معدني لحالة بروز فك سفلي- حالة متوسطف CABRAM-0014 | METAL BRACES - CLASS 3 MODERATE‏ 
فك سفلى LOWER ARCH‏ 
تقويم معدني لحالة بروز فك سفلي- Alls‏ متوسطة- CABRAM-0015 | METAL BRACES - CLASS 3 MODERATE‏ 
فك علوي UPPER ARCH‏ 


تقويم معدني لحالة بروز فك سفلي- حالة بسیطف CABRAM-0016 | METAL BRACES - CLASS 3 SIMPLE BOTH‏ 
فكين ARCHES‏ 


تقويم معدني لحالة بروز فك سفلي- حالة بسیطف CABRAM-0017 | METAL BRACES - CLASS 3 SIMPLE LOWER‏ 
فك سفلي ARCH‏ 


تقويم معدني لحالة بروز فك سفلي- حالة بسيطة- CABRAM-0018 j METAL BRACES - CLASS 3 SIMPLE UPPER‏ 
فك علوي ARCH‏ 


تقویم جراحي یشمل علاج تقويمي قبل و بعد |ORTHOGNATHIC PRE AND POST‏ 0۵88۵۸0-0001 
الجراحة- حالة متوسطة فكين 1 ORTHODONTICS TREATMENT CLASS‏ 
MODERATE BOTH ARCHES‏ 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد CABRAO-0002 ORTHOGNATHIC PRE AND POST‏ 
الجراحة- حالة متوسطة فك سفلي 1 ORTHODONTICS TREATMENT CLASS‏ 
MODERATE LOWER ARCH‏ 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد CABRAO-0003 ORTHOGNATHIC PRE AND POST‏ 
الجراحة- حالة متوسطة فك علوي 1 ORTHODONTICS TREATMENT CLASS‏ 
MODERATE UPPER ARCH‏ 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد CABRAO-0004 ORTHOGNATHIC PRE AND POST‏ 
الجراحة- حالة بسيطة فكين 1 ORTHODONTICS TREATMENT CLASS‏ 
SIMPLE BOTH ARCHES‏ 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد CABRAO-0005 ORTHOGNATHIC PRE AND POST‏ 
الجراحة- حالة بسيطة فك سفلي 1 ORTHODONTICS TREATMENT CLASS‏ 

SIMPLE LOWER ARCH 
CABRAO-0006 ORTHOGNATHIC PRE AND POST تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد‎ 


ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 1 الجراحة- حالة بسيطة فك علوي‎ 
SIMPLE ۵ ARCH 
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تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة- حالة بروز فك علوي متوسطة فكين 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجزاحت حالة وروز فك طاری مقوسطة تك سكل 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة حالة بروز فك علوي متوسطة فك 
علوي 


تقویم جراحي یشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة- Alle‏ بروز فك علوي بسيطة فکین 


تقویم جراحي یشمل علاج تقويمي قبل و بعد 


تقویم جراحي یشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة- حالة بروز فك علوي بسيطة فك علوي 


تقویم جراحي یشمل علاج تقويمي قبل و بعد 


تقویم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجر al‏ حالة بروز فك سفلي وره 
قل 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة حالة بروز ؤك iisa‏ وسطة - فك 
علوي 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة- Alle‏ بروز فك سفلي بسيطة- فكين 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة- حالة بروز فك سفلي بسیطف فك سفلي 


تقويم جراحي يشمل علاج تقويمي قبل و بعد 
الجراحة- حالة بروز فك سفلي بسيطة - فك علوي 


إعادة 2 لزق براكت مكسورة 





BRACES DEPARTMENT 


Code 


CABRAO-0007 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 2 
MODERATE BOTH ARCHES 

CABRAO-0008 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 2 
MODERATE LOWER ARCH 

CABRAO-0009 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 2 
MODERATE UPPER ARCH 

CABRAO-0010 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 2 
SIMPLE BOTH ARCHES 

CABRAO-0011 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 2 
SIMPLE LOWER ARCH 

CABRAO-0012 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 2 
SIMPLE UPPER ARCH 

CABRAO-0013 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 3 
MODERATE BOTH ARCHES 

CABRAO-0014 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 3 
MODERATE LOWER ARCH 

CABRAO-0015 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 3 
MODERATE UPPER ARCH 

CABRAO-0016 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 3 
SIMPLE BOTH ARCHES 

CABRAO-0017 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 3 
SIMPLE LOWER ARCH 

CABRAO-0018 ORTHOGNATHIC PRE AND POST 
ORTHODONTICS TREATMENT CLASS 3 
SIMPLE UPPER ARCH 


CABRAP-0001 PLACEMENT OF FALLEN BRACKET (1 
BRACKET) 





CABRAP-0002 [PLACEMENT OF FALLEN BRACKET (2 إعادة لزق براكت مكسورة‎ 
BRACKETS) 
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قسم تقويم الأسئان BRACES DEPARTMENT‏ 
Price‏ الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


CABRAP-0003 PLACEMENT OF FALLEN BRACKET (3 لزق براكت مكسورة‎ dale} 


792 
BRACKETS) 


10,560 جهاز تصليح عضة خلفية معكوسة- جانين CABRAP-0004 POST CROSS BITE BILATERAL‏ 


CABRAP-0005 POST CROSS BITE UNILATERAL تصليح - عضة خلفية معكوسة- جانب واحد‎ a 10,560 


CABRAR-0001 [| REMOVABLE RETAINER (UPPER OR 1,056 
LOWER) 


عملية فك أو إزالة التقويم CABRAR-0002 [| REMOVAL OF BRACES‏ 

لوي له 

CABRAS-0002 |STUDY MODEL LOWER 

|[CABRAZ-0001 | 0001 [Zr MAX CROWN ANT Û MAX CROWN ANT 


CE 0002 |Zr MAX CROWN PEDO ZMAX CROWN ANT طربوش زيركونيوم ماكس امامي - اطفال‎ 
CABRAZ-0003 Zr MAX CROWN PEDO (POSTERIOR) طربوش زيركونيوم ماكس خلفي - اطفال‎ 
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الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | >= 


قسم الامراض الجلدية DERMATOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code | NEIG‏ 


CADERA-0001| ALOPECIA LOTION 2% - 100 CC e100 - 962 غسول للصلع‎ 


CADERA-0002 | ALOPECIA LOTION 3% - 100 CC e100 - %3 غسول للصلع‎ 


در 
در 
نم 
0 


۵۸0-۲۵۸-0003 | ALOPECIA LOTION 5% - 100 CC e100 - %5 غسول للصلع‎ 


AUTO VACCINATION BIS تحصين‎ 290 


CADERA-0004 


2,0 جهاز شفط البثور - استنبات غدد صبغة الميلانين AUTOLOGOUS CULTERED‏ 
الأمية MELANOCYTES‏ 


CADERA-0005 


BEAUTY TEK LASER PACKAGE DEAL صفقة بروجكتور ليزر للجمال‎ 4,460 


BEAUTY TEK LASER PER SESSION بروجكتور ليزر للجمال لكل جلسة‎ j 


CADERB-0002 
CADERB-0001 


BLISTER SUCTION DEVICE جهاز شفط البثور‎ 


CHEMICAL CAUTERY PER UNIT الى الکیمیائی للوحدة‎ 


CHEMICAL PEEL (GLYCOLIC ACID) (ONE | التقشير الکیمیائی (حمض الجليكوليك) جلسة واحدة.‎ 
SESSION) 


CHEMICAL PEEL (GLYCOLIC ACID) التقشير الکیمیائی )4 جلسات)‎ 
(PACKAGE OF 4 PEELS) 


تطبيق الکولاجین - حب الشباب COLLAGEN APPLICATION — ACNE‏ 


CADERB-0003 


CADERC-0001 


1,120 


895 
350 
570 


CADERC-0003 


N 
Q 
Q 
0 


CADERC-0002 


در 
در 
نم 
0 


CADERC-0004 


10 تطبيق الكولاجين - تجديد البشرة - COLLAGEN APPLICATION‏ 
REGUVENATION‏ 


CADERC-0007 | COMEDO EXTRACTION (LARGE AREA) ) استخلاص بثور (مساحة كبيرة‎ 
CADERC-0008 | CRYSTAL PEEL - ARMS تقشير کربستالی-الذراعین‎ 1,120 


CADERC-0009 | CRYSTAL PEEL — TRUNK تقشير كريستالي- الجذع‎ 1,790 


CADERC-0010| CRYSTAL PEEL - WHOLE BODY تقشير كريستالي- الجسم‎ 4,460 
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قسم الامراض الجلدية DERMATOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية 


CADERC-0011| CRYSTAL PEEL- LEGS تقشير كريستالي- الساقين‎ ۳ 
CADERC-0012| CRYSTAL PEEL-FACE تقشير كريستالي- الوجه‎ 
> قن‎ 350 


CADERD-0001 | DERMOJET INJECTION (PER UNIT) حقن جلدي‎ 


CADERD-0002| DERMOJET INJECTION-LARGE AREA حقن جلدي - مساحة كبيرة‎ 785 
CADERD-0003 | DERMOJET INJECTION-MEDIUM AREA حقن جلدي - مساحة متوسطة‎ 
CADERD-0004| DERMOJET INJECTION-SMALL AREA 450 


CADERD-0008 | DERMOSCOPIC SKIN EXAMINATION - جلد بالدی‎ i 500 


CADERD-0009 | DERMOSCOPIC SKIN EXAMINATION - ) فحص الجلد بالديرموسكوب (مساحة كبيرة‎ 850 
LARGE AREA 

CADERD-0010| DERMOSCOPIC SKIN EXAMINATION - فحص الجلد بالديرموسكوب (مساحة متوسطة)‎ 700 
MEDIUM AREA 

CADERD-0011| DERMOSCOPIC SKIN EXAMINATION - ) فحص الجلد بالديرموسكوب (مساحة صغيرة‎ 650 
SMALL AREA 

CADERD-0005 | DESINCRUSTATION LARGE AREA „Sä تنظيف عميق للبشرة‎ 

CADERD-0006| DESINCRUSTATION MEDIUM AREA 

CADERD-0007 | DESINCRUSTATION SMALL AREA 

CADERE-0002 | ELECTROCAUTERY LARGE AREA کی کھربائی مساحة كبيرة‎ 1,0 

CADERE-0003 | ELECTROCAUTERY MEDIUM AREA کي کھربائی مساحة متوسطة‎ 

350 کی کهرباني لكل وحدة ۲ CADERE-0004 | ELECTRO-CAUTERY‏ 

565 کی کھربائی لمساحة صغيرة CADERE-0008 | ELECTROCAUTERY-SMALL AREA‏ 

CADERE-0010| ERBIUM - EXTRA LARGE AREA اربيوم - مساحة كبيرة إضافية‎ 

CADERE-0011| ERBIUM - LARGE AREA اربيوم - مساحة كبيرة‎ 
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Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CADERE-0012 | ERBIUM - MEDIUM AREA اربيوم - مساحة متوسطة‎ 2,905 

CADERE-0014 | ERECTILE DISORDERS DETECTION USING تشخيص قوة الانتصاب باستخدام جهاز الدوبلر‎ 385 
DOPPLER 

CADERE-0015 | EXTRACTION OF MOLLUSCA BODIES استخراج مساحة أجسام رخوية‎ 385 
AREA 

CADERI-0001 | INJECTION SCLEROTHERAPY (LARGE ) حقن الشعيرات الدموية (مساحة كبيرة‎ 
AREA) 


حقن الشعيرات الدموية (مساحة صغيرة ) CADERI-0002 | INJECTION SCLEROTHERAPY (SMALL‏ 


CADERI-0003 | INTRACORPORAL INJECTION حقن داخل الجسم‎ 


AREA 
KERATOLITIC APPLICATION — FACE 
<< 
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Code Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


ال 
۵۰ 


CADERL-0008 | LASER TREATMENT SMALL AREA العلاج بالليزر مساحة صغيرة‎ 


CADERL-0010| LESION SMEAR مسحة من الإصابة‎ 


CADERL-0011| LIQUID NIRTOGEN APPLICATION SMALL 
AREA 
CADERL-0012| LIQUID NITROGEN APPLICATION LARGE 
AREA 
CADERL-0013| LIQUID NITROGEN APPLICATION 
MEDIUM AREA 
CADERL-0014| LYMPH NODE BIOPSY 
CADERM-0003| MELANOCYTE CULTURE - LARGE AREA 
CADERM-0004| MELANOCYTE CULTURE - MEDIUM استنبات خلايا صبغة الميلانين الأمية - مساحة‎ 
AREA متوسطة‎ 
CADERM-0001| MELANOCYTE CULTURE - SMALL AREA 
CADERM-0002| MELANOCYTE CULTURE-- EXTRA LARGE | صبغة الميلانين الأمية - مساحة كبيرة‎ LYE استنبات‎ 
AREA بافراط‎ 
CADERM-0007 | MICRO-DERMABRADER PROCEDURE - 
SMALL AREA 
CADERM-0005 | MICRO-DERMABRADER PROCEDURE - 
EXTRA LARGE AREA 
CADERM-0006| MICRO-DERMABRADER PROCEDURE - 
MEDIUM AREA 
CADERM-0008| MICRODERMABRASION CHEST سحجات الجلد الدقيقة بالصدر‎ 


Issue 2020\2021 107 www.sghcairo.com 


















È | لمستش فی السعودي الألماني لقاهرة‎ ini 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم الامراض الجلدية DERMATOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


3,905 سحجات الجلد الدقيقة بالصدر (صفقة 5 جلسات) 5( CADERM-0009| MICRODERMABRASION CHEST‏ 
SESSIONS)‏ 

20 سحجات الجلد الدقيقة بالوجه CADERM-0010| MICRODERMABRASION FACE‏ 

CADERM-0011| MICRODERMABRASION FACE (5 
SESSIONS) 

CADERM-0012| MICRODERMABRASION HANDS OR جات الج‎ 
NECK 

CADERM-0013| MICRODERMABRASION HANDS OR سحجات الجلد الدقيقة بالرقبة (صفقة 5 جلسات)‎ 
NECK (5 SESSIONS) 

سحجات الجلد الدقيقة بالجزء السفلي / العلوي CADERM-0014| MICRODERMABRASION LOWER‏ 
للبطن (صفقة 5 جلسات ( 5( ABDOMEN/UPPER ABDOMEN‏ 
SESSIONS)‏ 


1 سحجات الجلد الدقيقة جرعة اختباریة %1 أقصى 1% CADERM-0015 | MICRODERMABRASION TEST DOSE‏ 
مساحة سطح (صفقة 5 جلسات ) 5( MAXIMUM SURFACE AREA‏ 
C 2‏ 


4 
SESSIONS) 
ADERM-0016 | MICROPIGMENTATION TEST اختبار الصبغ الدقيق‎ ۳ 
CADERM-0017 | MILIA EXTRACTION استخراج عقيدات قرنية‎ 
CADERM-0018]| MILIA EXTRACTION — LARGE AREA استخراج عقيدات قرنية - مساحة كبيرة‎ 
CADERM-0019| MILIA EXTRACTION - MEDIUM AREA استخراج عقيدات قرنية - مساحة متوسطة‎ ۳ 
CADERM-0020] MILIA EXTRACTION — SMALL AREA استخراج عقيدات قرنية - مساحة صغيرة‎ 
CADERM-0023 | MOLLUSCA BODIES EXTRACTION — استخراج أجسام رخوية مساحة كبيرة‎ 
LARGE AREA 

CADERM-0021 | MOLLUSCA BODIES EXTRACTION — استخراج أجسام رخودة مساحة متوسطة‎ 
MEDIUM AREA 

CADERM-0022| MOLLUSCA BODIES EXTRACTION — استخراج أجسام رخوية مساحة صغيرة‎ 
SMALL ARAE 

CADERN-0001| NARROW BAND REGIONAL 1ST COURSE حزام ضيق موضي أول كورس 15 جلسة‎ 1,645 
15 SESSIONS 

CADERN-0002| NARROW BAND REGIONAL 2ND كورس 15 جلسة‎ GE حزام ضيق موضي‎ 1,475 
COURSE 15 SESSIONS 

CADERN-0003 | NARROW BAND THERAPY العلاج بالحزام الضيق‎ ۳ 
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الاسم باللغة العربية 


ساسا سا 
سس برس 
REJUVINATION PER SESS‏ 


CADERP-0002 | PATHERGY تفاعل حساسية‎ 785 
CADERP-0003 | PHENOL APPLICATION 40% 9640 تطبيق الفينول‎ 350 

اق | سس 
تطبيق البودوفيللين CADERP-0008 | PODOPHYLLIN APPLICATION‏ 


CADERP-0005 | PODOPHYLLIN APPLICATION LARGE تطبيق البودوفيللين مساحة كبيرة‎ 


CADERP-0006 | PODOPHYLLIN APPLICATION MEDIUM تطبيق البودوفيللين مساحة متوسطة‎ 

AREA 
CADERP-0007 | PODOPHYLLIN APPLICATION SMALL تطبيق البودوفيللين مساحة صغيرة‎ 

AREA 
CADERP-0009 | PROSTATIC MASSAGE تدليك البروستاتا‎ 
CADERP-0010| PUVA SECOND COURSE كورس‎ GU علاج بالأشعة فوق البنفسجية‎ 1,065 
CADERP-0011| PUVA SUCCEEDING COURSE JE علاج بالأشعة فوق البنفسجية کورس‎ 1,005 
CADERP-0012 | PUVA THERAPY العلاج بالأشعة فوق البنفسجية‎ 145 


صفقة العلاج بالأشعة فوق البنفسجية 10 جلسات CADERP-0013 | PUVA THERAPY PKG 10 SESSIONS‏ 


CADERQ-0001 | ۵ SWITCH LASER FOR PIGMENTATION الليزر لصبغ مساحة كبيرة‎ Q مفتاح‎ 
LARGE AREA 


CADERQ-0002 | Q SWITCH LASER FOR PIGMENTATION مفتاح 0 الليزر لصبغ جرعة اختبارية‎ 
TEST DOSE 

CADERQ-0003 | Q SWITCH LAZER FOR PIGMENTATION مفتاح © اللیزر لصبغ مساحة صغيرة‎ 1,670 
SMAL AREA 
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الاسم باللغة العربية 


CADERQ-0004 | Q SWITH LASER FOR PIGMENTATION الليزر لصبغ مساحة متوسطة‎ Q مفتاح‎ 3,905 
MEDIUM AREA 
CADERS-0002 | SKIN ALLERGY TEST "PATCH" اختبار حساسية الجلد "بقعة"‎ 1,120 


CADERS-0004 | SKIN PATCH TEST جلدية‎ dads اختبار‎ 


CADERS-0005 | SKIN TAG EXCISION PER UNIT استئصال علامة بالبشرة لكل وحدة‎ 


CADERS-0006 | STRETCH MARK TREATMENT 10 علاج علامة تمدد 10 جلسات‎ 5,810 
SESSIONS 


CADERS-0007 | STRETCH MARK TREATMENT 5 علاج علامة تمدد 5 جلسات‎ 
SESSIONS 


CADERS-0008 | STRETCH MARK TREATMENT PER علاج علامة تمدد لكل جلسة‎ 
SESSION 


۱ ا‎ ٦۳ ve OO ا‎ O l 
CADERT-0001 | TEST DOSE (CHROMOLITE MACHINE) ( ا جرعة اختباربة (ماكينة كروموليت‎ 
CADERT-0002| TESTICULAR BIOPSY 2,905 
CADERT-0003 | TESTICULAR BIOPSY (UNDER LOCAL ) من الخصية (تحت تخدير موضي‎ digs 
ANAESTHESIA) 
CADERT-0004 | THERMAL HOT - MASK TREATMENT العلاج بماسك حراري ساخن للبشرة الناضجة‎ 
FOR MATURE SKIN 
CADERT-0005 | TRICHOSCOPY فحص الشعر بالديرموسكوب‎ 


CADERU-0001| UVA REGIONAL SUCEEDING COURSE JE التعرض للأشعة فوق البنفسجية كورس‎ 


التعرض للأشعة فوق البنفسجية 15 جلسة CADERU-0002 | UVL 15 SESSIONS‏ 


1,450 علاج الأوعية الدمودة بالليزر جرعة اختبارية CADERV-0005 | VASCULAR LASER TEST DOSE‏ 
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قسم الامراض الجلدية DERMATOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية 


CADERV-0003 | VASCULAR LASER TREATMENT LARGE علاج الاوعية الدموية بالليزر مساحة كبيرة‎ 
AREA 


CADERV-0002 | VASCULAR LASER TREATMENT MEDIUM علاج الأوعية الدموية باللیزر مساحة متوسطة‎ 
AREA 


CADERV-0004 | VASCULAR LASER TREATMENT SMALL الدمودة باللیزر مساحة صغيرة‎ dic 95)! علاج‎ 
AREA 

CADERW-0001] WOOD'S LIGHT EXAM وود‎ dads! فحص‎ 

CADERW-0003 | WOUND DRESSING LARGE غيار على جرح كبير‎ 


CADERW-0004 | WOUND DRESSING MEDIUM غيار على جرح متوسط‎ 


CADERW-0002} WOUND DRESSING SMALL غيار على جرح صغير‎ 


28,985 العلاج باللیزر زيرونا 6 جلسات ZERONA LASER 6 SESSIONS‏ | ۵0۲۴۸-0002 
العلاج بالليزر زبرونا جلسة واحدة CADERZ-0001 | ZERONA LASER 1 SESSION‏ 
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@ aJ ےت السعودي الألماني‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


EMERGENCY DEPARTMENT قسم الطوارئ‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAERDA-0014 = ELBOW BY DYNA CAST خاصة‎ Sle الكوع باستخدام‎ hel جبس‎ 1,645 
CAERDA-0016 | ABOVE ELBOW BY DYNA SLAB جبيرة أعلى الكوع باستخدام جبائر خاصة‎ 
CAERDA-0022 | ABOVE ELBOW BY HM ( WATER PROOF غير نافذة للماء‎ Sle جبس أعلى الكوع باستخدام‎ 

) CAST 
CAERDA-0023 | ABOVE ELBOW BY HM ( WATER PROOF غير نافذة للماء‎ Sle جبيرة أعلى الكوع باستخدام‎ 

) SLAB 
CAERDA-0013 | ABOVE ELBOW CAST جبس أعلى الكوع‎ 1,160 
| ND __ a 
CAERDA-0018 | ABOVE KNEE BY DYNA CAST الركبة باستخدام جبائر خاصة‎ hel جبس‎ 
CAERDA-0020| ABOVE KNEE BY DYNA SLAB جبيرة أعلى الركبة باستخدام جبائر خاصة‎ 
CAERDA-0024 | ABOVE KNEE BY HM ) WATER PROOF ) غير نافذة للماء‎ Sle باستخدام‎ ASI جبس أعلى‎ 

CAST 
CAERDA-0025 | ABOVE KNEE BY HM ( WATER PROOF ) غير نافذة للماء‎ Sle جبيرة أعلى الركبة باستخدام‎ 

SLAB 
CAERDA-0017 | ABOVE KNEE CAST جبس أعلى الركبة‎ 1,545 
CAERDA-0012 | ABSCESS INCISION & DRAINAGE (PEDIA) فتح وتصريف خراج (أطفال(‎ 
CAERDA-0011 | AMBULANCE CHARGE OUTSIDE CAIRO استخدام سيارة الاسعاف خارج القاهرة / کم‎ 15 

PER KM 
CAERDA-0007 | AMBULANCE DOCTOR FEE INSIDE اتعاب الطبيب المصاحب لسيارة الاسعاف داخل‎ 

CAIRO ۲ 
CAERDA-0009 | AMBULANCE DOCTOR FEE OUTSIDE + ف‎ ; ۲ 

CAIRO 
CAERDA-0008 | AMBULANCE NURSE FEE INSIDE CAIRO 
CAERDA-0010| AMBULANCE NURSE FEE OUTSIDE 

CAIRO 
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EMERGENCY DEPARTMENT قسم الطوارئ‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAERDA-0001 | AMBULANCE USE FOR CAIRO استخدام سيارة الإسعافء أحياء القاهرة‎ 1,632 
CAERDA-0028 | AMBULANCE USE FOR CAIRO WITH استخدام سيارة الإسعافء أحياء القاهرة بالحضانة‎ 

INCUBATOR 
CAERDA-0002 | AMBULANCE USE FOR GIZA استخدام سيارة الاسعاف» أحياء الجيزة‎ 
CAERDA-0029 | AMBULANCE USE FOR GIZA WITH استخدام سيارة الإسعافء أحياء الجيزة بالحضانة‎ 

INCUBATOR 
CAERDA-0004 | AMBULANCE USE TO CAIRO AIR PORT استخدام سيارة الإسعاف لمطار القاهرة‎ 
CAERDA-0026 | AMBULANCE USE TO CAIRO AIR PORT استخدام سيارة الاسعاف لمطار القاهرة بالحضانة‎ 

WITH INCUBATOR 
CAERDA-0003 | AMBULANCE USE, NEARBY AREA 


استخدام سيارة الاسعاف» منطقة مصر الجديدة CAERDA-0027 | AMBULANCE USE, NEARBY AREA WITH‏ 
ومدينة نصر بالحضانة INCUBATOR‏ 


CAERDA-0005 | AMBULANCE WAITING CHARGES PER أجر انتظار سيارة الإسعاف لكل ساعة‎ 
HOUR 


CAERDA-0021] ARTERIAL LINE INSERTION GL» إدخال خط‎ 


CAERDB-0006| BELOW KNEE CAST 


CAERDB-0007 | BELOW KNEE DYNA CAST 


CAERDB-0009 | BELOW KNEE DYNA SLAB 


CAERDB-0011 | BELOW KNEE HM ) WATER PROOF ) 

CAST 
CAERDB-0012 | BELOW KNEE HM ) WATER PROOF ) 

SLAB 
CAERDB-0010|} BLOOD SUGAR TEST BY GLUCOMETER قياس السكر بالدم بالجلوكوميتر‎ 
CAERDB-0001| BURN DRESSING LESS THAN 5% 965 غيار على حرق اقل من‎ 8 
CAERDC-0005 | CARDIAC MONITORING (PER 30 MIN) (48:55 30 US) مراقبة قلبية بالمونيتور‎ 
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EMERGENCY DEPARTMENT قسم الطوارئ‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAERDC-0006| CHEST TUBE INSERTION 7,150 
CAERDC-0003 | CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION رد مغلق لخلع في مفصل‎ ; 
AT UNSPEC. SITE 
CAERDC-0002| CLOSED REDUCTION OF FRACT.W/O INT رد مغلق لكسر بدون تثبيت داخلي‎ 
FIX. 
CAERDC-0008| CODE BLUE CALL استدعاء طاقم توقف عضلة القلب‎ 
CAERDC-0010| CONSULTANT HOME VISIT زبارة منزلية للاستشاري‎ 2,5 


3,290 
3,290 


در 
D‏ 
لا 
0 


7, 





CAERDC-0011| CONSULTANT TO/FROM OTHER استشاري من/إلى مستشفى آخری‎ 2030 
HOSPITAL 

315 التحكم في النزيف الأنفي عن طريق ضمادة أمامية على | CAERDC-0007| CONTROL OF EPISTAXIS BY ANTERIOR‏ 
الأنف NASAL PACKING‏ 


CAERDD-0001]| DEEP ABSCESS INCISION & DRAINAGE فتح وتصريف خراج عميق‎ 


خياطة جرح قطي )2-1 غرزة ) CAERDC-0001 | CUT WOUND SUTURING (1-2 STITCHES)‏ 
رسم پا 


CAERDE-0001 | ELASTIC BANDAGE رياط ضاغط‎ 


حم N‏ حم 
w UI‏ دن 
D‏ حم دن 
uw a‏ 6 


315 
210 
360 
385 
تركيب أنبوبة داخل القصبة الهوائية CAERDE-0005 | ENDOTRACHEAL INTUBATION‏ 


CAERDE-0006 | ENDOTRACHEAL TUBE REPLACEMENT 
CAERDE-0007 | ENDOTRACHEAL TUBE SUCTION جلسة تشفيط من خلال الانبوبة الحنجرية‎ 290 
SESSION 
CAERDE-0011| ER OBSERVATION PER HR ملاحظة لكل ساعة بالطوارئ‎ 
CAERDE-0008 | ER OPERATING ROOM FEE / HR غرفة عمليات الطوارئ / الساعة‎ 
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قسم الطوارئ EMERGENCY DEPARTMENT‏ 
Price‏ | الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 
۲ سه 
10 جبس للساعد باستخدام جبائر خاصة CAERDF-0005 | FOREARM DYNA CAST‏ 
10 جبيرة للساعد باستخدام Sle‏ خاصة CAERDF-0007 | FOREARM DYNA SLAB‏ 


۰ 
اماه 
سح ي 
له اسلف 
PROCEDUR)‏ 
5 
STITCHES)‏ 
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CAERDH-0001 | HOT OR COLD PACKS كمادات ساخنة او باردة‎ 160 
CAERDI-0002 | I.M. OR SUBCUTANOUS INJECTION حقن عضلي أو حقن تحت الجلد‎ 
6 
10 
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EMERGENCY DEPARTMENT قسم الطوارئ‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAERDM-0003 | MEDIUM CUT WOUND SUTURING (6 ) خياطة جرح قطي متوسط (10-6غرزة‎ 925 
-10 STITCHES) 


CAERDN-0001| NASO-GASTRIC TUBE INSERTION تركيب أنبوبة أنفية معدية (الرايل)‎ 385 
(FEEDING RYLE) 


CAERDN-0002 | NEBULIZER SESSION جلسة جهاز استنشاقي‎ 290 





CAERDO-0002 | OXYGEN INHALATION (1 HR) استنشاق أكسجين لمدة ساعة‎ 215 


استنشاق أكسجين من ساعة إلى 4 ساعات CAERDO-0003 | OXYGEN INHALATION (1 TO 4 HRS)‏ 

CAERDO-0001 | OXYGEN INHALATION (30 MNS) (48439 30) استنشاق أكسجين‎ 

CAERDO-0004| OXYGEN INHALATION (MORE THAN 4 من 4 ساعات‎ AST استنشاق أكسجين‎ 485 
HRS) 

CAERDP-0003 | PLASTER (CASTING) SIZE 15 15 جبيرة بلاستر مقاس‎ 

CAERDP-0001| PLASTER OF PARIS BACK SLAB جبيرة خلفيةم.0.م‎ 

CAERDP-0002 | PLASTER OF PARIS TO SIMPLE جبيرة لکسر بسيط‎ 0 1,330 
FRACTURE 


CAERDR-0011 | RECTAL TUBE INSERTION 


CAERDR-0002 | REMOVAL OF ABOVE ELBOW CAST 


۱ 
۱ 


00 


85 
9 


AERDR-0005 | REMOVAL OF ABOVE KNEE SLAB فك جبيرة أعلى الركبة‎ 
CAERDR-0006| REMOVAL OF BELOW KNEE CAST 290 
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EMERGENCY DEPARTMENT قسم الطوارئ‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


—— E E 
اس‎ ۱ << 
ات ر ها‎ 


CAERDR-0013 | REMOVAL OF NAIL إزالة ظفر‎ 





CAERDR-0001 | REMOVAL OF STITCHES رفع الغرز‎ 200 


CAERDS-0010] SKIN SENSITIVITY TEST اختبار حساسية بالجلد‎ 
CAERDS-0009| SKIN TRACTION W/ THOMAS SPLINT شد الجلد مع جبيرة توماس‎ 1,330 
CAERDS-0003 | SMALL CUT WOUND SUTURING (3-5 ) خياطة جرح قطي صغير )5-3 غرزة‎ 

STITCHES) 
ا ااا‎ ۴۶ 
CAERDS-0011| SPECIALIST HOME VISIT زيارة منزلية للأخصائي‎ 
ل ل ل ال‎ XS 


CAERDS-0001 | SUPERFICIAL ABSCESS INCISION & فتح وتصريف خراج سطحي‎ 
DRAINAGE 


استدعاء طاقم الكود الحوادث CAERDC-0009| TRAUMA CALL‏ 


ا 
الإسعاف 
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EMERGENCY DEPARTMENT قسم الطوارئ‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAERDU- = USE OF PORTABLE VENTILATOR استخدام جهاز تنفس محمول‎ 0 
CAERDV-0001| VITAL SIGN MONITORING MULTI مراقبة العلامات الحيوية متعددة المقاييس بمعدل‎ 
PARAMETER HOURLY RATE الساعة‎ 
SERVICE | INTENSIVE CARE UNIT BED IN ER استخدام سرير رعاية مركزة بالطوارئ (السعر للساعة‎ 250 
(PRICE/ 1 HOUR) الواحدة(‎ 
هع م0‎ 8-0003 | BURN DRESSING 10 - 20% %20-10 غيار على حرق‎ 3,325 
CAERDB-0004| BURN DRESSING 20 - 30% %30-20 غيار على حرق‎ 4,975 


CAERDB-0002| BURN DRESSING 5 - 10% %10-5 غيار على حرق‎ 160 
CAERDB-0005 | BURN DRESSING MORE THAN 30% 9630 غيار على حرق أكبر من‎ 6,320 


3,930 أتعاب الولادة الطبيعية في الطوارئ CAERDE-0010 2 , 8۶7 VAGINAL DELIVARY‏ 

CAERDF-0002| FINE FACIAL SUTURING USING ۰ 5/0 OR | خياطة دقيقة للوجه باستخدام خيط 0/5 او 0/6 عدد‎ 1,775 
6/0 SUTURE - NO. (4-7) غرز‎ 

CAERDF-0001| FINE FACIAL SUTURING USING 5/0 OR | خياطة دقيقة للوجه باستخدام خيط 0/5 او 0/6 عدد‎ 340 
6/0 SUTURE - NO. (1-3) غرزة‎ 3-1 

CAERDF-0003 | FINE FACIAL SUTURING USING 5/0 OR | خياطة دقيقة للوجه باستخدام خيط 0/5 او 0/6 عدد‎ 2,620 
6/0 SUTURE - NO. (8-12) 12-8غرزة‎ 

CAERDS-0005 | SUTURING OF LACERATED EXTERNL EAR خياطة أذن خارجية متهتكة‎ 1,150 

CAERDS-0007 | SUTURING OF LACERATED LIP ) خياطة شفة متهتكة (خارجية‎ 1,150 
(EXTERNAL) 


CAERDS-0006 | SUTURING OF LACERATED NOSE خياطة أنف متهتك‎ 10 
CAERDS-0004 | SUTURING OF LACERATED TONGUE ن متهت‎ s 840 
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جراحه الانف والاذن والحتجرة 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


D 0‏ 5 سس 
1,0 قسطرة قناة استاكيوس CAENTC-0018] CATHETERIZATION OF EUSTACHIAN‏ 
TUBE‏ 
كي الطبقة الطلائية في الأنف لوقف النزيف من الأنف CAENTC-0019| CAUTERY OF NASAL MUCOUSA FOR‏ 
EPISTAXIS‏ 
سل لاد لس ا ظ 
e‏ تغبير أنبوبة الشق الحنجري CAENTC-0008 | CHANGE OF TRACHEOSTOMY TUBA‏ 
3,450 رد مغلق لكسر CAENTC-0012 | CLOSED REDUCTION OF NASAL BIL‏ 
FRACTURE‏ 
1,020 التحكم في النزيف من الأنف بوضع حشوة أمامية & CAENTC-0005 | CONTROL OF EPISTAXIS BY ANT.‏ 
وخلفية POST. PACK‏ 
1,020 التحكم في النزيف من الأنف بوضع حشوة أمامية CAENTC-0004| CONTROL OF EPISTAXIS BY ANT.‏ 
PACKING‏ 
1,020 التحكم في نزيف الأنف بالك الکیمیائی على الناحيتين CAENTC-0006| CONTROL OF EPISTAXIS BY CHEMICAL‏ 
CAUTERIZATION - BILATERAL‏ 
615 التحکم في نزيف الأنف بالي الکیمیائی على ناحية CAENTC-0007| CONTROL OF EPISTAXIS BY CHEMICAL‏ 
واحدة CAUTERIZATION - UNILATERAL‏ 
3,450 حقن الکورتیزون في غضاریف الأنف CORTICOSTEROID INJECTION‏ | 0۵۲۱۱۲6-0011 
TURBINATE‏ 
1,0 کي قرحة بالفم - بالتبريد CAENTC-0020| CRYOCAUTERY OF MOUTH ULCER‏ 
فا نے اتاد اا ا ظ 
CAENTD-0006 | DEBRIDEMENT & ۲‏ 
PLACEMENT‏ 
تنظيف التهاب الأنف الضامري - على الناحيتين - CAENTD-0003 | DEBRIDEMENT-ATROFIC RHINITIS‏ 
BILATERAL‏ 
تنظيف التهاب الأنف الضامري - على Lob‏ واحدة - CAENTD-0004 | DEBRIDEMENT-ATROFIC RHINITIS‏ 
UNILATERAL‏ 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code | ۱3۳۵ | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAENTF-0001 | FOREIGN BODY REMOVAL FROM NOSE استخراج جسم غريب من الأنف‎ 1,330 


CAENTH-0001 | HYPOPHARYNGOSCOPY 2,030 


CAENTI-0003 | INJECTION OF KELOID 1,020 


3,450 حقن الكورتيزون أو مضاد حيوي جنتاميسين داخل CAENTI-0004 | INTRATYMPANIC INFUSSION OF‏ 
طبلة الأذن CORTICOSTEROID OR GENTAMICYN‏ 
815 فحص ميكروسكوي على الناحيتين CAENTM-0015 | MICROSCOPIC EXAMINATION‏ 
BILATERAL‏ 
615 فحص ميكروسكوي على ناحية واحدة CAENTM-0016 | MICROSCOPIC EXAMINATION‏ 
UNILATERAL‏ 


CAENTM-0001| MODIFIED SKIN ALLERGY TEST اختبار حساسية جلدية معدل‎ 
680 


CAENTP-0008 | PIERCING OF EARLOBE خرم حلمة الأذن‎ 


1,330 تقييم ما بعد العملية لصعوبة التنفس أثناء النوم CAENTP-0006 | POST OPERATIVE EVALUATION OF OSAS‏ 


CAENTP-0007 | POSTERIOR NASAL PACKING حشوة خلفية للأنف‎ 1,330 

CAENTR-0030| REDUCTION OF NASAL FRACTURE 1,330 

CAENTR-0005 | REMOVAL OF FOREING BODY W/OUT إزالة جسم غريب بدون ميكروسكوب‎ 2,030 
MIC. 

CAENTR-0006 | REMOVAL OF IMPACTED FOREIGN إزالة جسم غريب مدفون‎ 3,450 
BODY 

CAENTR-0004 | REMOVAL OF IMPACTED FOREIGN - إزالة جسم غريب بدون فتح بدون ميكروسكوب‎ 2,030 
BODY WITHOUT INCISION OR مدفون‎ 
MICROSCOPE 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code‏ 


AENTR-0003| REMOVAL OF NON-IMPACTED FOREING | إزالة جسم غريب بدون فتح بدون میکروسکوب - غير‎ 
BODY WITHOUT INCISION OR فون‎ 


در 
w‏ 
w‏ 
0 


MICROSCOPE 


C 2 
CAENTR-0031} REMOVAL OF STITCHES 

فحص مجرى الهواء بالمنظار اثناء النوم CAENTS-0018 | SLEEP AIRWAY ENDOSCOPIC‏ 

EXAMINATION 

C £ 


Cc. 
ع‎ 
T 
0 


w 
P 
un 
O 


5 708 ه۶" 
S 5‏ للطبقة تحت الطلائية - بالإنفاذ الحراري ۲ CAENTT-0017 | THERMAL SUBMUCOSAL‏ 


CAENTA-0008 | ADDITIONAL USE OF LASER استخدام إضافي لليزر‎ 


w حم حم حم‎ 
Ww uw N w 
un D N Ww 
0 O 0 O 


CAENTA-0003 | ADENOIDECTOMY استئصال اللحمية‎ 


wn 
N 
Ww 
ہا‎ 


استثصال اللحمية مع شق الطبلتين ADENOIDECTOMY & BILATERAL‏ | ۵۲۱۷۱۵۸-0004 
MYRINGOTOMY‏ 


N 
Ww 
N 
ہا‎ 


استئصال اللحمية مع شق الطبلتين وتركيب آنابیب CAENTA-0005 | ADENOIDECTOMY + BILATERAL‏ 
تهوية في الأذنين MYRINGOTOMY & GROMMETS‏ 
INSERTION‏ 


استتصال اللحمية مع شق طبلة أذن واحدة AENTA-0006 | ADENOIDECTOMY + UNILATERAL‏ 
MYRINGOTOMY‏ 


C 
CAENTA-0007 | ADENOIDETOMY & UNILATERAL استتصال اللحمية وشق طبلة الأذن + تركيب أنابيب‎ 
MYRINGOTOMY + 5 تهوية ناحية واحدة‎ 

C 3 


ہہ 
00 
تچ 
O‏ 


INSERTION 


AENTA-0010 | AMPUTATION OF EXTERNAL EAR 
CAENTA-0012| ANTRAL SINUSCOPY - BILATERAL نظار جيوب أنفية ناحيتير:‎ 
CAENTA-0013| ANTRAL SINUSCOPY - UNILATERAL 
CAENTA-0016| ARTERIAL LIGATION FOR BLEEDING ريط الشرايين المغذية لايقاف نزيف من الانف او‎ 

FROM NOSE TO THROAT الحلق‎ 
CAENTA-0011| ASPIRATION OF HEMATOMA شفط تجمع دموي‎ 1 
CAENTA-0009| AUGMENTATION RHINOPLASTY إصلاح تكميلي للأنف‎ 15,725 


CAENTB-0001 | BIOPSY OF EXTERNAL EAR آخذ عينة من الأذن الخارجية‎ 10 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | WETS‏ 


دا 
تست 


منظار شعبي واستخراج جسم غريب من الشُعب CAENTB-0006 | BRONCHOSCOPY & FOREIGN BODY‏ 
الهوائية EXTRACTION‏ 


CAENTC-0014 | CALDWELL-LUC OPERATION CALDWELL-LUC عملية‎ 


eed e 


CAENTC-0002| CONTROL OF HGE AFTER التحكم في النزيف بعد استتصال اللحمية‎ 
ADENOIDECTOMY 


CAENTC-0003| CONTROL OF HGE AFTER التحكم في النزيف بعد استئصال اللوزتين‎ 
TONSILLECTOMY 


6,880 شق العضال الحلقي البلعوي CAENTC-0013 | CRICO-PHARYNGEAL MYOTOMY‏ 

CAENTD-0007 | DIRECT LARYNGOSCOPY 6,880 

8,845 منظار حنجري مباشر مع أخذ عينة CAENTD-0008 | DIRECT LARYNGOSCOPY & BIOPSY‏ 

8,845 منظار حنجري مباشر مع إزالة جسم غريب CAENTD-0009| DIRECT LARYNGOSCOPY 2 FOREIGN‏ 
BODY REMOVAL‏ 

CAENTD-0001| DRAINAGE OF AURICULAR CYST 1,290 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAENTD-0002 | DRAINAGE OF LUDWIG'S ANGINA تصريف ذبحة لودويج‎ j 

CAENTE-0004 | ENDOSCOPIC ASSISTED استئصال اللحمية بالمنظار‎ 
ADENOIDECTOMY 

استتصال الجيوب الأنفية المصفاویة بالمنظار CAENTE-0027 | ENDOSCOPIC ETHMOIDECTOMY‏ 
(جهتين) (BILATERAL)‏ 

استئصال الجيوب الأنفية المصفاویة بالمنظار (جهة ۷ CAENTE-0028 | ENDOSCOPIC‏ 
واحدة) (UNILATERAL)‏ 


CAENTE-0025 | ENDOSCOPIC FRONTAL SINUS SURGERY اصلاح الجيب الانفى الجبھی بالمنظار‎ 


0 
00 
00 
0 


0 
00 
00 
© 


i 


00 
00 
N 
0 


اشم 

00 دن‎ 
00 N 
A D 
ہا ہا‎ 


توسيع فتحة الجيب BI‏ الوجني بالمنظار ۱ ENDOSCOPIC MIDDLE‏ | 5-0016 ۵۲۱۷۱ 
(الناحیتین ( ANTROSTOMY (BILATERAL)‏ 


۹۹ 


5,670 توسيع فتحة الجيب الأنفي الوجني بالمنظار (ناحية ۱ CAENTE-0017 | ENDOSCOPIC MIDDLE‏ 
واحدة ( ANTROSTOMY (UNILATERAL)‏ 


CAENTE-0026| ENDOSCOPIC SPHENOID SINUS اصلاح الجيب الانفى الوتدى بالمنظار‎ i 
SURGERY 
CAENTE-0024 | ESOPHAGOSCOPY & DILATATION منظار مرئی مع توسيع المريء‎ ۱ 
CAENTE-0021| EXAMINATION OF THE EAR UNILATERAL 1,970 
UNDER 


CAENTE-0022| EXAMINATION OF THE NASOPHARYNX فحص الأنف والبلعوم بالمنظار‎ 6,880 
(NASOPHARYNGOSCOPY) 


CAENTE-0010 | EXCISION OF ASBCESS OF EXTERNAL استئصال خراج من الأذن الخارجية‎ 5 


8,845 
8,845 
1,290 


00 
00 
= 
U 


CAENTE-0006 | EXCISION OF ELONGATED STYLOID استئصال بروز عظمي طويل‎ 


CAENTE-0003 | EXCISION OF KELOID استئصال الجدرة‎ 
CAENTE-0011]| EXCISION OF | ۴ استئصال قيلة حنجريه‎ 


دن 
دن 
ہا 
0 


00 
QO 
P 
an 


CAENTE-0005 | EXCISION OF LIMITED TUMOUR ) استتصال اورام (ورم محدود‎ ; 

CAENTE-0015 | EXCISION OF LINGUAL TONSIL استئصال لوز لسانية‎ 1 

CAENTE-0002 | EXCISION OF NASAL ADHESION استئصال التصاق أنفي على الناحيتين‎ 
(BILATERAL) 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code ETS الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAENTE- = EXCISION OF PARA PHARYNGEAL = اورام من التجويف الجار بلعوي‎ = 15,000 
TUMORS 

CAENTE-0008 | EXCISION OF PHARYNGEAL POUCH استئصال جيب بلعوي‎ 8,845 

CAENTE-0013 | EXCISION OF PRE-AURICULAR CYST استثصال كيس أمام الأذن‎ 6,880 

CAENTE-0009 | EXCISION OF PRE-AURICULAR SINUS استئصال جيوب امام الاذن‎ 6,880 


CAENTE-0014 | EXCISION OF THYROGLOSSAL CYST درقي‎ Gu استئصال كيس‎ 


CAENTE-0007 | EXCISION OF TONSILAR TAG اللوزتين‎ bli استئصال‎ 


CAENTE-0012| EXCISION OF VALLECULAR CYST 6,880 

CAENTE-0001 | EXCISION OF VOCAL CORDS ) استئصال الأحبال الصوتية (جراحة ميكروسكوبية‎ 15,725 
(MICROSCOPIC SURGERY) 

CAENTE-0018| EXTERNAL OPERATION ON FRONTAL ( الجبهي (من الخارج‎ BS! عملية بالجيب‎ 13,760 
SINUS 


CAENTF-0002 | FOREIGN BODY EXTRACTION FROM استخراج جسم غريب من الفم‎ 10 
MOUTH 

CAENTF-0003 | FRENOTOMY OR TONGUE TIE RELEASE شق اللسان أو تحرير اللسان المربوط‎ 1,970 

CAENTF-0004 | FUNCTIONAL RHINOPLASTY تقويم الأنف الوظيفي‎ 10,080 


CAENTG-0001 | GLOSSOPLASTY إصلاح اللسان‎ 15,725 


8,820 تعليق العظم اللاي لتوسيع مجرى التنفس CAENTH-0004 | HYOID BONE ADVANCEMENT‏ 


CAENTH-0002 | HYPOPHARYNGOSCOPY WITH BIOPSY منظار البلعوم الحنجري مع أخذ عينة‎ 3,350 
CAENTH-0003 | HYPOPHARYNGOSCOPY WITH FOREIGN منظار البلعوم الحنجري مع إزالة جسم غريب‎ 3,350 
BODY REMOVAL 
CAENTI-0009 | INCISION & DRAINAGE OF NASAL BNL فتح وتنظيف خراج‎ 3,350 
ABSCESS 
CAENTI-0008 | INCISION & DRAINAGE OF فتح وتنظيف خراج الصفاق‎ 1,970 
PERITONSILLAR ABSCESS 
CAENTI-0010] INCISION & DRAINAGE OF SEPTAL فتح وتنظيف خراج بالحاجز الأنفي‎ 
ABSCESS 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAENTI-0007 | INCISION & DRAINAGE OF SEPTAL فتح وتنظيف تح ي بالحاجز أنفي‎ 3,350 
HAEMATOMA 


CAENTI-0011 | INCISION & DRAINAGE OF TONSILLAR فتح وتنظيف خراج باللوزتين‎ 3,350 
ABSCESS 


CAENTI-0012| INCISION AND DRAINAGE OF DEEP فتح وتنظيف خراج عمق بالراس او الرقبة‎ 5,700 
ABSCESS (HEAD AND NECK) 


CAENTI-0013| INCISION AND DRAINAGE OF فتح وتنظيف خراج سطحي بالراس او الرقبة‎ 2,000 
SUPERFICIAL ABSCESS (HEAD AND 
NECK) 


25,555 استئصال آورام الأذن باستخدام الطريق تحت العظم CAENTI-0001 | INFRA TEMPORAL FOSSA APPROACH‏ 
الصدغي (TYPE A) Agsi-‏ 
8,845 تركيب صمام للكلام (بعد استئصال کلی للحنجرة ) INSERTION OF A SPEECH VALVE‏ | 6۸۵۲۱۲۱-۵002 
(POST-LARYNGECTOMY)‏ 
فتح الجيب الأنفي الوجني من داخل الأنف - ناحيتين CAENTI-0006 | INTRANASAL ANTROSTOMY‏ 
(BILATERAL)‏ 
فتح الجيب BSI‏ الوجني من داخل الأنف - ناحية CAENTI-0005 | INTRANASAL ANTROSTOMY‏ 
واحدة (UNILATERAL)‏ 
13,760 استئصال تيه الأذن OSS!)‏ الداخلية) ۷ CAENTL-0005‏ 
تطبيق الليزر على الغضاريف الأنفية السفلية CAENTL-0013| LASER APPLICATION TO INFERIOR‏ 
TURBINATES‏ 
13,760 استتصال الغضروف الطرجهالي بالليزر CAENTL-0004 | LASER ARETENOIDECTOMY‏ 
13,760 إزالة أجزاء من لهاة الحلق وسقف الحلق بمساعدة CAENTL-0002 | LASER ASSISTED UVULOPALATOPLAS‏ 
الليزر 
13,760 أخذ عينة من أي عضو بالليزر CAENTL-0001| LASER BIOSY ANY ORGAN‏ 
13,760 استئصال ورم حميد بالليزر CAENTL-0008 | LASER EXCISSION OF BENIGN TUMOUR‏ 
15,725 استئصال ورم خبيث بالليزر CAENTL-0009| LASER EXCISSION OF MALIGNANT‏ 
15,725 جراحة دقيقة بالليزر في الحنجرة CAENTL-0014| LASER MIRCOSURGERY OF LARYNX‏ 


13,760 إصلاح سقف الحلق بالليزر CAENTL-0011| LASER PALATOPLASTY‏ 
15,725 استئصال عظمة الركاب بالليزر CAENTL-0006 | LASER STAPEDECTOMY‏ 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code ETS الاسم باللغة العربية‎ Price 


2 سوسوي 


CAENTM-0014 | MARSUPIALIZATION OF SALIVARY فتح أكياس بالغدد اللعابية‎ 


استئصال عظم الماستويد مع ترقيع طبلة CAENTM-0004 | MASTOID — TYMPANOPLASTY OSS!‏ 


13,760 استئصال جذري لعظم الماستويد CAENTM-0003 | MASTOIDECTOMY — RADICAL‏ 
10,080 استثصال عظم الماستويد - مراجعة CAENTM-0005 | MASTOIDECTOMY — REVISION‏ 
استئصال بسيط لعظم الماستويد (خش الخشاء) CAENTM-0002 | MASTOIDECTOMY — SIMPLE‏ 


توسيع قناة الأذن الخارجية CAENTM-0018 | MEATOPLASTY‏ 
13,760 منظار حنجري باستخدام الميكروسكوب CAENTM-0017 | MICRO-LARYNGOSCOPY‏ 
8,845 استئصال ميكروسكوي لنمو عظمي بالأذن CAENTM-0006 | MICROSCOPIC EXCISION OF EXOSTOSIS‏ 


CAENTM-0007 | MODIFIED CANALITH REPOSITIONG اصلاح القنوات الهلالية بالأذن الداخلية‎ 
MANUEVER 


CAENTM-0008} MYRINGOTOMY - BILATERAL على الناحيتين‎ OSS! شق طبلة‎ 


3,350 شق طبلة الأذن على ناحية واحدة CAENTM-0009 | MYRINGOTOMY - UNILATERAL‏ 
شق طبلة الأذن وترکیب أنابيب تهوية في الناحيتين CAENTM-0010| MYRINGOTOMY & GROMMET-‏ 

BILATERAL 
CAENTM-0011| MYRINGOTOMY & GROMMET- الأذن وترکیب أنابيب تهوية في ناحية واحدة‎ ALL شق‎ 

UNILATERAL 
CAENTN-0004 | NASAL ADHESIONS — BILATERAL التصاقات أنفية - على الناحيتين‎ 
CAENTN-0005 | NASAL ADHESIONS — UNILATERAL التصاقات أنفية - على ناحية واحدة‎ 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code NETU الاسم باللغة العربية‎ Price 


5 ات 9 نت 


8,845 استتصال الزوائد اللحمية الأنفية بالمنظار CAENTN-0001 | NASAL POLYPECTOMY (ENDOSCOPIC)‏ 


CAENTN-0007 | NASAL SINUSCOPY منظار الجيوب الأنفية‎ 8,845 


8,845 منظار الجيوب الأنفية مع أخذ عينة CAENTN-0008| NASAL SINUSCOPY WITH BIOPSY‏ 

3,350 فحص أنفي بلعومي مع أخذ عينة & CAENTN-0006 | NASOPHARYNGEAL EXAMINATION‏ 
BIOPSY‏ 

CAENTN-0010 | NASOPHARYNGOSCOPY 3,350 

استئصال كيس في التجويف الأنفي CAENTN-0002 | NASOVESTIBULAR CYST EXCISION‏ 

CAENTN-0003 | NOSE RECONSTRUCTION-RHINOPLAST 15,725 

CAENTO-0003 | OESOPHAGOSCOPY FOR F.B. REMOVAL لإزالة جسم غريب‎ Gaye سے منظار‎ 


15,725 إصلاح عظيمات السمع OIL‏ الوسطى CAENTO-0002 | OSSICULOPLASTY‏ 


13,760 إصلاح البلعوم وسقف الحلق CAENTP-0005 | PALATOPHARYNGOPLASTY‏ 


Gers m 


CAENTR-0025 | RADIO FREQUENCY APPLICATION TO السفلى»‎ AISI تطبيق التردد الحراري على غضاريف‎ 13,760 
THE INFERIOR TUBINATES PALATE AND سقف الحلق واللسان‎ 
TONGUE 


CAENTR-0026 | RADIO FREQUENCY APPLICATION TO تطبيق التردد الحراري على غضاريف الأنف السفلي‎ 
THE INFERIOR TURBINATES (BILATERAL (الناحيتين(‎ 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ Price 


AENTR-0027 | RADIO FREQUENCY APPLICATION TO تطبيق التردد الحراري على غضاريف الأنف السفلي‎ 6,880 
THE INFERIOR TURBINATES (ناحية واحدة(‎ 
(UNILATERAL) 


C - 
CAENTR-0029 | RADIO FREQUENCY APPLICATION TO بيق ال $ غضاريف !)2 فاو‎ 8,845 
THE INFERIOR TURBINATES AND 
PALATE 
CAENTR-0028 | RADIO FREQUENCY APPLICATION TO تطبيق التردد الحراري على غضاريف الأنف السفلي‎ 8,845 
THE INFERIOR TURBINATES AND واللسان‎ 
TONGUE 


CAENTR-0024| RADIO FREQUENCY APPLICATION TO تطبيق التردد الحراري على سقف الحلق‎ 
THE PALATE 
CAENTR-0023| RADIO FREQUENCY APPLICATION TO تطبيق التردد الحراري على اللسان وسقف الحلق‎ 8,845 
THE PALATE AND TONGUE 
CAENTR-0022 | RADIO FREQUENCY APPLICATION TO تطبيق التردد الحراري على اللسان‎ 
THE TONGUE 
CAENTR-0021| RECONSTRUCTION OF EXTERNAL EAR إعادة بناء الأذن الخارجية‎ 
CAENTR-0010| REMOVAL OF EXTERNAL EAR POLYP إزالة زوائد لحمية من الأذن الخارجية‎ 8,845 
CAENTR-0007 | REMOVAL OF FOREIGN BODY IN إزالة جسم غريب من الحلق‎ 
THROAT 
CAENTR-0002 | REMOVAL OF GROMMETS TUBE إزالة أنابيب التهوية على ناحية واحدة‎ 
UNILATERAL 
CAENTR-0001| REMOVAL OF GROMMETS-BILATERAL إزالة أنابيب التهوية على الناحيتين‎ 3,350 
CAENTR-0014| REPAIR OF ۱ إصلاح انسداد بفتحة الأنف الخلفية - الناحيتين‎ 8,845 
ATRESIA-BILATERAL 
CAENTR-0015 | REPAIR OF CHOANAL إصلاح انسداد بفتحة الأنف الخلفية - ناحية واحدة‎ 
ATRESIA-UNILLATERAL 


CAENTR-0038 | REPAIR OF CSF LEAK (NOSE AND EAR) OST! ايقاف تسرب السائل النخاعي من الانف او‎ 13 
CAENTR-0019 | REPAIR OF EARING TEAR إصلاح قطع في حلمة الأذن مكان القرط‎ 3 


CAENTR-0020/} REPAIR OF ORO-ANTRAL FISTULA إصلاح ناسور بين الفم والجيب الأنفي الوجني‎ 6,880 
CAENTR-0018/ REPAIR OF PARTIAL CLEFT PALATE (35> G4) إصلاح سقف حلق نصف مشقوق‎ 8,845 
CAENTR-0017 | REPAIR OF SEPTAL PERFORATION ADI إصلاح ثقب بالحاجز‎ 13 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code ELLE الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAENTR- 5 REVISION OF ۷ 1,290 
CAENTR-0034 | REVISION OF RHINOPLASTY 7,675 
CAENTR-0035 | REVISION OF RHINOSEPTOPLASTY BSI مراجعة إصلاح الأنف والحاجز‎ 7,675 








7,675 مراجعة إصلاح الحاجز الأنفي CAENTR-0036] REVISION OF SEPTOPLASTY‏ 
8,845 مراجعة استتصال عظام الركاب CAENTR-0033 | REVISION OF STAPEDECTOMY‏ 
6,880 مراجعة ترقيع طبلة الأذن CAENTR-0037 | REVISION OF TYMPANOPLASTY‏ 
1,290 استخراج حصوه من الانف CAENTR-0013 | RHINOLITH EXTRACTION‏ 


اصلاح تجميلي للأنف والحاجز الأنفي CAENTR-0016 | RHINOSEPTOPLASTY‏ 
استئصال انتقاني للغدد الليمفاوية بالرقبة CAENTS-0002 | SELECTIVE NECK DISSECTION‏ 
اصلاح الحاجز الأنفي ۷ ۳ | CAENTS-0006‏ 
اصلاح الحاجز الانفي (بالطريقة المفتوحة) CAENTS-0021] SEPTOPLASTY (OPEN APPROACH)‏ 
زرع شرائح السيليكون لعلاج ضمور الغشاء المخاطي CAENTS-0016 | SILASTIC IMPLANT FOR ATROPHIC‏ 


RHINITIS بالأنف‎ 
CAENTS-0007 | SIMPLE MYRINGOPLASTY ترقيع طبلة الاذن‎ 


ee 
—— اجا‎ 
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قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAENTS-0013 | SUTURE OF LACERATION OF SOFT خياطة تهتك بسقف الحلق الرخو‎ 3 
CAENTS-0011} SUTURE OF LACERATION OF THE EAR ONL خياطة تهتك‎ 
a 


,350 
,350 


CAENTT-0009 | TONSELECTOMY WITH استئصال اللوزتين واللحمية‎ 6,880 
ADENOIDECTOMY 


8,880 استتصال اللوزتين واللحمية مع تطبيق التردد الحراري CAENTT-0024 | TONSELECTOMY WITH‏ 
ADENOIDECTOMY WITH‏ 
RADIOFREQUENCY‏ 


CAENTT-0006 | TONSILLECTOMY - 12 YEAR & OLDER Sig استئصال اللوزتين 12 عام‎ 8,845 
CAENTT-0022 | TONSILLECTOMY - 12 YEAR & OLDER استثصال اللوزتين 12 عام وأكبر مع تطبيق التردد‎ 10,845 
WITH RADIOFREQUENCY الحراري‎ 
CAENTT-0008 | TONSILLECTOMY FOR BENIGN TUMOR استئصال اللوزتين لورم حميد‎ 6,880 
CAENTT-0007 | TONSILLECTOMY UNDER 12 YEARS استئصال اللوزتين تحت سن 12 عام‎ 5,735 


7,735 استتصال اللوزتين تحت سن 12 عام مع تطبيق التردد CAENTT-0023 | TONSILLECTOMY UNDER 12 YEARS‏ 
الحراري WITH RADIOFREQUENCY‏ 
12,000 استتصال کامل للغدة الدرقية ۷۲ CAENTT-0021 | TOTAL‏ 


8,845 نقل طية جلدية CAENTT-0020| TRANSFER OF SKIN FLAP‏ 
8,845 استئصال الجيوب الأنفية الغربالية عبر الأنف CAENTT-0001 | TRANSNASAL ETHMOIDECTOMY‏ 


CAENTT-0002 | TRANSNASAL HYPOPHYSECTOMY AI استئصال الغدة النخامية عبر‎ 15,725 


CAENTT-0016| TREPHINE OF THE FRONTAL SINUS الجبهي‎ BS! عمل فتحة تصريف للجيب‎ 6,880 
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سكي السعودي الألماني لد حك 


Z, | | SAUDI GERMAN HOSPITAL 6 


قسم جراحة الانف والاذن والحنجرة ENT DEPARTMENT‏ 


Code NETU الاسم باللغة العربية‎ Price 


gE TE 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | 





GENERAL SURGERY 
DEPARTMENT (ADULT) 
قسم الجراحة العامة‎ 












المستش فی السعودي الألماني لقاهرة | چم 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 
قسم الجراحة العامة GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT)‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CASURB-0001} BURN DRESSING LESS THAN 5% 965 غيار على حرق اقل من‎ 
CASURC-0001 | CUT WOUND SUTURING (1-2 STITCHES) 
CASURE-0027 | EXAMINATION UNDER ANAESTHESIA 
CASURL-0001} LARGE CUT WOUND SUTURING (11-20 
STITCHES) 


770 
925 
485 
100 
290 


CASURM-0001| MEDIUM CUT WOUND SUTURING (6 خياطة جرح قطي متوسط (10-6غرزة)‎ 
-10 STITCHES) 
CASURS-0004| SCLEROTHERAPHY FOR 1 ۱ 
تا‎ HAEMORRHOIDS (SESSION) oat) العلاج التصالي للبواسير‎ 
CASURS-0001| SMALL CUT WOUND SUTURING (3-5 — - —— 
STITCHES) خياطة جرح قطي صغير )5-3 هرقا‎ 
ناكم‎ 85-0002 | SMALL DRESSING 
CASURA-0001 | ABDOMINAL RECTOPEXY 
13,760 
CASURA-0002 | ABDOMINO-PERINEAL RESECTION OF 
۰۹۸ استئصال المستقيم عن طريق البطن والعجان‎ 12,60 
CASURA-0003 | ABOVE KNEE AMPUTATION 
بتر فوق الركبة‎ 9830 
CASURA-0007 | ANAL TUMOR EXCISION 3,350 
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© | تشفى السعودي الألماني القاهرة‎ i 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 
GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


استتصال آماي للمستقيم CASURA-0014‏ 
استئصال أمامي للمستقيم بالمنظار 88-5 ناكم 
LAPAROSCOPIC‏ 


استتصال آماي للمستقيم مع فتح متزامن في الأمعاء CASURA-0009 | ANTERIOR RESECTN OF RECTUM WITH‏ 
ILIOSTOMY‏ 


استئصال الزائدة الدودية CASURA-0010 | APPENDECTOMY‏ 
استئصال الزائدة الدودية — معقدة CASURA-0011 | APPENDECTOMY - COMPLICATED‏ 
استتصال الغدد الليمفاوية بالإبط CASURA-0012 | AXILLARY BLOCK DISSECTION‏ 
تحويل مراري بنكرياسي CASURB-0006| BILIARY PANCREATIC DIVERSION‏ 
CASURB-0007| BIOPSY OF ORAL CAVITY 3,350‏ 
غيار على حرق 9620-10 20% - 10 CASURB-0003| BURN DRESSING‏ 
غيار على حرق %30-20 30% - 20 BURN DRESSING‏ | 88-0004 ناكم 
1,670 غیار على حرق 9610-5 10% - 5 CASURB-0002| BURN DRESSING‏ 
6,320 غيار على حرق أكبر من 9630 30% CASURB-0005 | BURN DRESSING MORE THAN‏ 
6,880 فتح الأعور على الجلد CASURC-0007 | CECOSTOMY‏ 
10000 استئصال العقدة الليمفاوية الرقبية بعد التشريح CASURC-0008| CERVICAL LYMPH NODE EXCISION‏ 
(جانب واحد) AFTER DISSECTION (UNILATERAL)‏ 
13,760 استئصال المرارة وتصوير القنوات المرارية & CASURC-0009| CHOLECYSTECTOMY‏ 
CHOLANGIOGRAM‏ 
15,000 فتح في الاثنا عشر للتسريب المراري CASURC-0010| CHOLEDOCHODUODINOSTOMY‏ 
15,000 فتح في الامعاء للتسريب المراري CASURC-0006 | CHOLEDOCHOJEJUNOSTOMY‏ 
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È | تشفى السعودي الألماني القاهرة‎ i 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 
GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CASURC-0012] CHOLESYSTECTOMY & EXPLORATION استتصال المرارة واستکشاف القناة المرارية المشتركة‎ 
OF COMMON BILE DUCT 

; فتح في الاثنا عشر والمرارة CASURC-0013| CHOLESYSTO-DUODENEOSTOMY‏ 

15,725 توصيل المرارة بالقناة الهضمية والأمعاء CASURC-0014 | CHOLESYSTOGASTROENTERIC‏ 

FISTULECTOMY 

١‏ تدبيس دائري للبواسير البارزة CIRCULAR STAPLING FOR PROLAPSED‏ | 86-0015 ناكم 

HEMORROIDS 

CASURC-0003] CIRCUMCISION FOR AGE (6 MON - 12Y) طهارة لسن من 6 أشهر حتى 12 عام‎ i 


خم 
OO‏ 
N‏ 
N‏ 
oO‏ 


| 

CASURC-0002 | CIRCUMCISION FOR AGE (LESS THAN 6 طهارة لسن أقل من 6 أشهر‎ 
MON) 

غلق فتحة في الأمعاء الغليظة CASURC-0016| CLOSURE OF COLOSTOMY‏ 

CASURC-0023| CLOSURE OF GASTRIC FISTULA 

CASURC-0017 | CLOSURE OF GASTROSTOMY 

۱ عمل فتحة في القولون CASURC-0018| COLOSTOMY‏ 

CASURC-0019| COMPLETE RECTAL PROLAPSE REPAIR اصلاح سقوط مستقيمي كامل من خلال فتحة الشرج‎ 
THROUGH THE ANUS 

3,350 التحكم في نزيف من الشرج ما بعد العملية (إيقاف CASURC-0022 | CONTROL OF POST OPERATIVE RECTAL‏ 
النزیف) BLEEDING‏ 

CASURC-0005 | CORRECTION OF CIRCUMCISION 

3,350 تنظيف وخياطة جرح في الجلد - عميق CASURD-0001| DEBRDMT & SUTURE OF SKIN-DEEP‏ 

CASURD-0002 | DEBRIDEMENT OF INFECTED DIABETIC تنظيف قدم سكري به عدوى‎ 
FOOT 

CASURD-0005 | DEEP ABSCESS INCISION & DRAINAGE فتح وتصريف خراج عميق‎ ۲ 

CASURD-0003 | DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY 8,845 

إصلاح فتق في الحجاب الحاجز (حديث الولادة) CASURD-0004 | DIAPHRAGMATIC HERNIA REPAIR (NEW‏ 
BORN)‏ 
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@ | تشفى السعودي الألماني القاهرة‎ i 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 
GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


الاسم باللغة العربية 


3,350 استئصال شرخ شرجی EXCISION OF ANAL FISSURE‏ | 88-0026 ناكم 

( FISSURECTOMY ) 

CASURE-0010] EXCISION OF ANGULAR DERMOID CYST استئصال كيس جلدي زاوي‎ 3,900 

12,775 استئصال كيس بالقناه المرارية وفتح مراري معوي CASURE-0002 | EXCISION OF CHOLEDOCAL CYST‏ 
CHOLECYSTO-JEJUNOSTOMY‏ 

CASURE-0011] EXCISION OF CYST OF FORESKIN PENIS استتصال كيس جلدي في القضيب‎ 3,900 

CASURE-0012| EXCISION OF DUODENAL DIVERTICULM استثصال جیب في الاثنا عشر‎ 13,760 

CASURE-0001| EXCISION OF HEMATOCELE استئصال قيلة دموية‎ 3,900 

CASURE-0022| EXCISION OF HEPATIC CYST SAS استئصال كيس‎ 6,880 

CASURE-0013| EXCISION OF HIGH ANAL FISTULA استئصال ناسور شرجي علوي‎ 10,500 

CASURE-0003 | EXCISION OF HYDRADENITIS استئصال التهاب تقيحي بالغدة العرقية‎ 3,350 
SUPPURATIVA 

3,350 استئصال كيس دهي أو ورم حميد بالأعصاب CASURE-0006| EXCISION OF LIPOMA OR NEUROMA‏ 

CASURE-0004| EXCISION OF LOCALIZED LESION OF استئصال ورم موضيي بالثدي‎ 4,000 
BREAST 

CASURE-0005 | EXCISION OF LOW PERI-ANAL FISTULA - استئصال ناسور شرجي - منخفض‎ 3,350 
LOW 

6,880 استئصال أكياس دهنية متعددة أو اورام حميده CASURE-0007| EXCISION OF MULTIPLE LIPOMA OR‏ 
بالأعصاب NEUROMA‏ 

CASURE-0019| EXCISION OF PARATHYROID GLAND استئصال الغدة الجار درقية‎ 13,760 

CASURE-0014| EXCISION OF PILONIDAL SINUS استئصال ناسور عصعصي‎ 8,845 

CASURE-0008 | EXCISION OF SEBACEOUS CYST استئصال كيس عرقي‎ 3,350 

CASURE-0015| EXCISION OF SEBACEOUS CYST استفصال أكياس عرقية متعددة‎ 6,880 
MULTIPLE 

CASURE-0023 | EXCISION OF SUBMANDIBULAR استئصال الغدة اللعابية تحت الفك السفلي‎ 10,585 
SALIVARY GLAND 

CASURE-0009| EXCISION OF TONGUE MASS من اللسان‎ ALS استئصال‎ 3,350 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | >= 





GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


Price‏ | الاسم باللغة العربية 


EXCISION OF WART (SINGLE) استتصال ثالول واحد‎ 
CASURE-0025 | EXCISION OF WARTS (MULTIPLE) استتصال لأكثر من ثألول‎ 3,350 
CASURE-0016| EXCISON OF DERMOID CYST استئصال كيس جلدي‎ 

السك نت 

ى 

a‏ یه 

۰ A 

(TRANSMETATARSAL) 

nd 

e‏ کہ 

لسك سوه 

a‏ مله 

LESSION EVACUATION) SURGICAL 
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@ | تشفى السعودي الألماني القاهرة‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


CASURI-0002 | INCISION © DRAINAGE OF PARONYCHIA 
CASURI-0003 | INCISION OF THROMBOSED EXT. 
HAEMORRHOIDS UNDER LA 
CASURI-0004 | INJECTION OF BOTOX AROUND ANUS حقن البوتوكس حول فتحة الشرج للشرخ الشرجي‎ 
FOR ANAL FISSURE UNDER GA تحت مخدر کي‎ 
CASURI-0005 | INTERNAL DRAINAGE OF PANCREATIC تصريف داخلي لكيس بنكرياسي‎ ۲ 
CYST 


CASURI-0006 | INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF التعامل داخل بطني للأمعاء‎ 
INTESTINES 


CASURI-0007 | INTRATHORACIC ANASTOMISIS OF توصيل المريء داخل صدري‎ Sale] 
ESOPHAGUS 


تغذية عن طريق فتحة في الامعاء الدقيقة CASURJ-0001 | JEJUNOSTOMY- FEEDING‏ 
ENTEROSTOMY‏ 


توصيل المرارة بالامعاء الدقيقة بالمنظار CASURL-0004 | LAP CHOLIDOCHO-DUODENOSTOMY‏ 
JEJUNOSTOMY‏ 


استثصال المرارة بالمنظار مع استكشاف القناة المرارية CASURL-0015 | LAP. CHOLECYSTECTOMY WITH‏ 
المشتركة & إدخال أنبوبة7 EXPLORATION OF CBD & INSERTION OF‏ 


الاسم باللغة العربية 
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CASURL-0038 | LAPAROSCOPIC ADHESIOLYSIS فك التصاقات بالمنظار‎ ۱ 

CASURL-0008 | LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY استتصال الغدة الكظرية بالمنظار‎ ١ 

استئصال الزائدة الدودية بالمنظار CASURL-0009 | LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY‏ 

تحويل مراري بنكرياسي بالمنظار مع قفل الاثنا عشر CASURL-0011 | LAPAROSCOPIC BILIARY PANCREATIC‏ 
DIVERSION W/DUODENAL SWITCH‏ 

CASURL-0012 | LAPAROSCOPIC BIOPSY OF HEPATIC بالمنظار‎ USL أخذ عينة من إصابة‎ 
LESION 

CASURL-0013 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY استئصال المرارة بالمنظار‎ i 

CASURL-0005 | LAPAROSCOPIC CLOSURE OF نظار لقرحة ية منفجرة‎ 3 
PERFORATED PEPTIC ULCER 

استثصال الجزء النازل من البنكرياس بالمنظار مع CASURL-0016 | LAPAROSCOPIC DISTAL‏ 


PANCREATECTOMY WITH SPLEAN الحفاظ على الطحال‎ 
PRSERVATION 


اصلاح ارتجاع المریئ بالمنظار CASURL-0041 | LAPAROSCOPIC FUNDOPLICATION‏ 
استئصال المعدة بالمنظار ۷۲ CASURL-0003 | LAPAROSCOPIC‏ 
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@ | لمستشفن السعودي الألماني لقاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CASURL-0018 | LAPAROSCOPIC GASTRIC BANDING 23,5 

CASURL-0019| LAPAROSCOPIC GASTRIC BYPASS ; 

شق معدي معوي بالمنظار CASURL-0020 | LAPAROSCOPIC‏ 
GASTRO-JEJUNOSTROMY‏ 


N 
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w 
N 
0 
oO 
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CASURL-0021| LAPAROSCOPIC HILLER شق عضلة الفؤاد بالمنظار‎ 
CARDIOMYOTOMY FOR ACHALSIA OF 
CARDIA 

CASURL-0030 | LAPAROSCOPIC HYPATID CYST (HEPATIC استئصال كيس عداري (إصابة كبدية) بالمنظار‎ 
LESION) EXCISION 


CASURL-0022 | LAPAROSCOPIC INTRAPERITONEAL داخل الغشاء البروتوني بالمنظار‎ VP تحويلة‎ Jo! 
INSERTION OF VP SHUNT 


CASURL-0023 | LAPAROSCOPIC LYSIS OF PERITONEAL فك التصاق الغشاء البروتوني بالمنظار‎ 
ADHESION 


تحويل مسار معدة مصغر بالمنظار CASURL-0042 | LAPAROSCOPIC MINIGASTRIC BYPASS‏ 
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استثصال كيس على المبيض بالمنظار CASURL-0024 | LAPAROSCOPIC OVARIAN CYSTECTOMY‏ 


تنظيف غشاء تجويف البطن بالمنظار CASURL-0037 | LAPAROSCOPIC PERITONEAL LAVAGE‏ 


در 
w‏ 
N‏ 
9 
0 


CASURL-0007 | LAPAROSCOPIC RECTOPEXY تثبيت المستقيم بالمنظار‎ 


خم 
درا 
N‏ 
0 
ای 


CASURL-0006 | LAPAROSCOPIC REMOVEL OF GASTRIC تحرير حزام المعدة بالمنظار‎ 
BANDING 


CASURL-0035| LAPAROSCOPIC REPAIR OF RUPTURED | عشر منفجر‎ Lil منفجر او معدة منفجرة او‎ US إصلاح‎ 
LIVER / STOMACH / DUODENUM بالمنظار‎ 


CASURL-0025 | LAPAROSCOPIC SLEEVE ۵۷۲ تكميم المعدة بالمنظار‎ i 
CASURL-0026 | LAPAROSCOPIC SPERMATIC VIEN ربط الوريد المنوي بالمنظار‎ 12,775 
LIGATION 
C 5 


w 
N 
P 
BK 
9 


ASURL-0027 | LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY استئصال الطحال بالمنظار‎ 22,465 

استتصال الطحال بالمنظار مع إزالة امتداد الأوعية & CASURL-0028 | LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY‏ 

DEVOSCULARIZATION الدموية‎ 

CASURL-0036 | LAPAROSCOPIC SUTURING OF GASTRIC خياطة موقح قرحة معدية آثنی عشریة بالمنظار‎ 
/ DUODENAL ULCER SITE 
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GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
ASURL-0029 | LAPAROSCOPIC VAGOTOMY & QW! شق العصب الحائر بالمنظار مع إصلاح الصمام‎ 
PYLOROPLASTY 


C : 
CASURL-0043 | LASER ABLATION OF ANAL FISSURE كي شرخ شرجي بالليزر‎ j 
CASURL-0044 | LASER ABLATION OF PERI-ANAL FISTULE کی ناسور شرجی بالليزر‎ 12,000 


7, 


ASURL-0046 | LASER ABLATION OF PILONIDAL SINUS کی ناسور عصعصي بالليزر‎ 6,000 
CASURL-0031| LATERAL ANAL SPHINCTEROTOMY 3,350 


N 
UI N 
Q > 
O 0۱ 
0 ہا‎ 


LIVER TRANSPLANTATION 
LYMPH NODE BIOPSY (DEEP) آخذ عينة من العقد الليمفاوية (عميق)‎ 6,880 
LYMPH NODES EXCISION استتصال غدد ليمفاوية‎ 3,900 
MASTECTOMY (ONE SIDE) استتصال الثدي - ناحية واحدة‎ 
MESENTERIC LYMPH NODE EXCISION استتصال العقد الليمفاوية في غشاء المساريقا‎ 
MODIFIED RADICLE ۷ استئصال کامل للثدي و کل الغدد الليمفاوية‎ 


CASURM-0005 | MULTIPLE SEGMENTAL RESECTION OF استئصال قطع متعددة من الأمعاء الغليظة‎ 
LARGE INTESTINE 
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CASURL-0045 | LASER ABLATION OF PILES كي البواسير باللیزر‎ 8,000 
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CASURM-0006 | MULTIPLE SEGMENTAL RESECTION OF استئصال متعدد لأجزاء من الأمعاء الدقيقة‎ 3 
SMALL INTESTINE 


CASURM-0007 | MUSCULAR HERNIA REPAIR اصلاح فتق عضلي‎ 
CASURN-0001 | NAIL EXTRACTION إزالة ظفر‎ 
CASURN-0002 | NECK EXPLORATION 43 J) استكشاف‎ 
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GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


10,000 استئصال الثدي مع المحافظة علي الحلمة CASURN-0003| NIPPLE SPARING MASTECTING‏ 

CASURL-0017 | OESOPHEGEAL STRICTURE EXCISION استئصال ضيق بالمرئ مع اعادة توصيل‎ 15,725 
AND ANASTOMOSIS 

CASURC-0011| OPEN CHOLESYSTECTOMY 8,845 

28,080 استئصال جزئ للبنكرياس مع الاثنى عشر CASURP-0010| PANCREATICO DOUDENECTOMY‏ 

CASURP-0001| PARTIAL ESOPHAGECTOMY استتصال جز للمريء‎ 15,725 

CASURP-0002]| PARTIAL GASTRECTOMY WITH توصيل الاثنا عشر‎ Bole] استئصال جزي للمعدة مع‎ 23,585 
ANASTOMOSIS TO DUODENUM 

CASURP-0003| PARTIAL PANCREATECTOMY استئصال جزي للبنکریاس‎ 23,585 

CASURP-0004| PARTIAL RESECTION OF INTESTINE استئصال جز للأمعاء‎ 13,760 

CASURP-0005 | PARTIAL THYROIDECTOMY 

CASURP-0011| PERITONEAL LAVAGE 

13,760 شق دائم في القولون CASURP-0006| PERMANENT COLOSTOMY‏ 

CASURP-0008| PULL THROUGH OF THE BOWL سحب الأمعاء من خلال فتحة الشرج‎ 8,845 
THROUGH THE ANUS 

6,880 شق عضلة الصمام البابي CASURP-0009 | PYLOROMYOTOMY‏ 

CASURR-0002 | RADICAL BLOCK DISSECTION OF NECK تشريح جذري للغدد الليمفاوية بالرقبة‎ 23,585 

CASURR-0004| RECTAL POLYP EXCISION 3,350 

CASURR-0005 | RECTAL TUMOR EXCISION استئصال ورم مستقيمي‎ 3,350 
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GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


Code | ۱3۳۰ | الاسم باللغة العربية‎ Price 


CASURR-0009 | REMOVAL OF CALCULUS FROM استخراج حصوة من الغدة اللعابية‎ 6,880 
SALIVARY GLAND 

CASURR-0007 | REMOVAL OF FOREIGN BODY WITH استخراج جسم غريب مع المراقبة بالأشعة‎ 3,350 
FLUOROSCOPY SCREENING 

CASURR-0008 | REMOVAL OF INGROWING TOE NAIL إزالة ظفر غاثر‎ 3,350 

C a 


خم 
0 
N‏ 
5 


7, 


3,350 استخراج جسم غريب واحد ۷ REMOVAL OF SINGLE FOREIGN‏ | 88-0010 ناكم 

CASURR-0011| REPAIR OF DIVARICATION OF RECTUS إزالة ترهل بالعضلة المستقيمة‎ 6,880 
MUSCLE 

CASURC-0020| REPAIR OF DUODENAL OBSTRUCTION اصلاح انسداد في الاثنا عشر‎ ۱ 

۱ اصلاح فتق في الحجاب الحاجز جراحيا CASURR-0012| REPAIR OF HIATUS HERNIA‏ 

CASURR-0013 | REPAIR OF HIATUS HERNIA اصلاح فتق بالحجاب الحاجز بالمنظار‎ 
LAPAROSCOPIC 

CASURC-0021| REPAIR OF INTESTINAL OBSTRUCTION اصلاح انسداد في الأمعاء‎ ۱ 

CASURR-0014| REPAIR OF LACERATION STOMACH خياطة تهتك بالمعدة‎ ۱ 

CASURR-0015| REPAIR OF MECKELS DIVERTICULUM ۱ 

۱ — | 


حم حم 
Ww U‏ 
N N‏ 
N‏ 9 
ہا oO‏ 


دب 
00 
N‏ 
N‏ 
0 


6,880 إصلاح بروز جزئی للشرج ASURR-0016| REPAIR OF PARTIAL RECTAL PROLAPSE‏ 
۲ اصلاح فتق حول فتحة في القولون CASURR-0017 | REPAIR OF PERICOLOSTOMY HERNIA‏ 
استئصال بروز من المستقيم من خلال الشرج في CASURR-0018| REPAIR OF RECTAL PROLAPSE‏ 

THROUGH THE ANUS IN CHILDREN الأطفال‎ 
CASURR-0019| REPAIR OF RUPTURED LIVER / إصلاح كبد منفجر او معدة منفجرة او اثنا عشر منفجر‎ 
STOMACH / DUODENUM 
CASURR-0020| REPAIR OF SPIEGELIAN HERNIA اصلاح فتق شبيجل‎ 
CASURR-0024| REPAIR OF STRANGULATED HERNIA 
CASURR-0025 | REPAIR OF SURGICAL INCISIONAL جراحي‎ G8 اصلاح‎ 
HERNIA 
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E | فى السعودي الألماني لقاهرة‎ fae | 
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GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


الاسم باللغة العربية 


Code | Name 


0 
00 
OO 
0 


REPAIR OF UNDESCENDED TESTICLE إصلاح خصية معلقة جراحيا‎ 


REPAIR OF VARICOCELE (HIGH - إصلاح دوالي الخصيتين (ربط الورید المنوي)‎ ; 
LIGATION OF SPERMATIC VEIN) 


CASURR-0023 | REPOSITION OF THE ANUS موقع الشرج‎ bale} ۲ 


CASURR-0022 


CASURR-0021 


11,000 استثصال جزء من الامعاء الغليظة و اعادة التوصيل CASURR-0026| RESECTION, ANASTMOSIS OF LARGE‏ 


BOWEL 


10,000 استئصال جزء من الامعاء الدقيقة و اعادة التوصيل RESECTION, ANASTMOSIS OF SMALL‏ 
BOWEL‏ 


3,350 غرز ثانوية مع التخدير SECONDRY SUTURE‏ 


CASURR-0027 
CASURS-0005 


CASURS-0012 | SIMPLE MASTECTOMY WITH IMPLANT doles استئصال الثدي مع تركيب‎ ۱ 


8,845 
8,845 
10,000 


اشم 
٦ا‏ 
N‏ 
N‏ 
٦ہ‏ 


استئصال الثدي مع عمل اعادة بناء عضلة الصدر SIMPLE MASTECTOMY WITH‏ 
LATISSMUS DORSI FLAP‏ 


استئصال الثدي مع المحافظة علي الجلد CASURS-0014 | SKIN SPARING MASTECTING‏ 


CASURS-0013 


, 


oO 
0 
0 
0 


CASURS-0008 | SPLENECTOMY استثصال الطحال‎ 


13,760 استثصال الطحال وإزالة الأوعية دموي المغذية SPLENECTOMY DEVASCULARIZATION‏ 
للطحال 


CASURS-0007 
CASURS-0011 | SUBTOTAL THYROIDECTOMY استئصال تحت كلي للغدة الدرقية‎ 11,795 
SUPERFERCIAL ABSCESS INCISION & فتح وتصريف خراج سطحي‎ 1,030 


DRAINAGE 
CASURS-0009 | SUPERFICIAL PAROTEDECTOMY استئصال سطحي للغدة النكافية‎ 1 


CASURS-0003 


خياطة موقع قرحة معدية آثنی عشریة CASURS-0010| SUTURE OF GASTRIC / DUODENAL‏ 


ULCER SITE 
THORACOSCOPIC SYMPATHECTOMY استتصال العصب السمبتاوي من خلال منظار صدري‎ 


خم 
00 دن OO‏ 
N OO‏ 00 
9 اح 
ہا 0 ہا 


در 
N‏ 
۵ 
0 
0 


CASURU-0010 


J 


دن 
w‏ 
یا 
0 


TOE AMPUTATION (PARTIAL) قدم (جزئی)‎ aro! استئصال‎ 


استئصال کامل للقولون مع Bole]‏ التوصيل بين اللفائفي | CASURT-0003| TOTAL COLECTOMY W/ILEO-RECTAL‏ 
والمستقيم ANASTOMOSIS‏ 
23,585 استتصال کامل للمعدة ۷ CASURT-0004 | TOTAL‏ 
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GENERAL SURGERY DEPARTMENT (ADULT) قسم الجراحة العامة‎ 


Code | الاسم باللغة العربية | یراط‎ | Price 


CASURT-0001 | TOTAL PANCREATECTOMY استتصال كلي للبنكرياس‎ 


استئصال القولون» المستقيم والشرج مع إعادة توصيل CASURT-0005 | TOTAL PROCTO-COLECTOMY‏ 
كيس sila)‏ ولفائفي مستقيمي W/ILEAL-POUCH AND ILEO-ANAL‏ 


ANASTOMOS 

CASURT-0006 | TOTAL REMOVAL OF PELVIC ORGANS ( إزالة كلية للأعضاء الحوضية‎ 28,080 
PELVIC EXENTERATION ) 

13,760 استتصال کامل للغدة الدرقية CASURT-0007 | TOTAL THYROIDECTOMY‏ 

6,880 اصلاح فتق سري او فوق معدي CASURU-0002 | UMBILICAL OR EPIGASTRIC‏ 
HERNIOPLASTY‏ 

8,845 اصلاح فتق سري او فوق معدي بالمنظار CASURU-0004 | UMBILICAL OR EPIGASTRIC‏ 
LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY‏ 

6,880 اصلاح فتق اربي او فخذي (جانب واحد) CASURU-0001 | UNILATERAL INGUINIAL OR FEMURAL‏ 
HERNIOPLASTY‏ 

8,845 اصلاح فتق اربي او فخذي بالمنظار (جانب واحد) CASURU-0003 | UNILATERAL INGUINIAL OR FEMURAL‏ 
LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY‏ 

CASURU-0006 | UNILATERAL LAPAROSCOPIC MESH تركيب شبكة لإصلاح فتق بالمنظار (جانب واحد)‎ 3,745 
INSERTION IN HERNIOPLASTY 

8,845 استئصال الثدي - في الذكور (جانب واحد) CASURU-0007 | UNILATERAL MASTECTOMY IN MALES‏ 

CASURU-0005 | UNILATERAL MESH INSERTION IN تركيب شبكة لإصلاح فتق (جانب واحد)‎ 1,870 
HERNIOPLASTY 


CASURU-0008 | UNILATERAL RADICAL MASTECTOMY (جانب واحد)‎ GI استئصال جذري‎ 


اصلاح فتق متکرر (جانب واحد) CASURU-0009| UNILATERAL RECURRENT‏ 
HERNIOPLASTY‏ 


شق العصب الأبهم & شق المعدة والمعي CASURV-0001| VAGOTOMY & GASTROJEJUNOSTOMY‏ 
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GENERAL SURGERY 
DEPARTMENT(PEDIATRIC) 
قسم الجراحة العامة‎ 
(الاطفال)‎ 












الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | >= 


قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | EG‏ 


CAPSURB-0004 | BURN DRESSING LESS THAN 5% 965 غيار على حرق اقل من‎ 5> 
l 


—" 

“| = 
REPAIR 

—_—_ = 
SPHINCTEROTOMY 

ا 
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قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | EG‏ 


CAPSURC-0001 | CHOLECYSTECTOMY استئصال المرارة بالمنظار‎ 
CAPSURC-0004 | CIRCUMCISION FOR AGE (6 MON - طهارة لسن من 6 أشهر حتى 12 عام‎ 
12۷( 
CAPSURC-0005 | CIRCUMCISION FOR AGE (LESS THAN 6 طهارة لسن أقل من 6 أشهر‎ 1,870 
MON) 


13,760 اصلاح شق بسقف الحلق CAPSURC-0019 | CLEFT PALATE‏ 


دم 
0 
Ko]‏ 
N‏ 
0 


w 
N 
0 
۷ 


دن 
دن 
ہا 
0 


7 


00 
00 
= 
a 


غلق فتحة تبرز في القولون CAPSURC-0011| CLOSURE OF COLOSTOMY‏ 


۱ 
۱ 


CAPSURC-0008 | CRYO-CAUTERY OF HAEMANGIOMA بالتبرید لورم في وعاء دموي‎ S 1 


46,800 
23,585 
8,845 


w 
O 


CAPSURC-0009 | CUT WOUND SUTURING (1-2 خياطة جرح قطي )2-1 غرزة)‎ 


ہے ار 
لا 
— 
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قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | EG‏ 


تله 


CAPSURE-0008 | EXCISION OF ۷۲ استئصال الأصابع الزائدة‎ 60 


w 0 
Q 00 
0 00 
0 0 


He 
ہا‎ 
N 
N 
ہا‎ 


, 


CAPSURE-0009 | EXCISION OF POST CIRCUMSISION استئصال ما بعد الطهارة‎ 3,350 


CAPSURE-0010 | EXCISION OF RANULA استئصال قيلة مخاطية‎ 
CAPSURE-0011 | EXCISION OF RECTAL POLYP استئصال زوائد مستقيميه‎ 
CAPSURE-0012 | EXCISION OF SACROCOXYGEAL TERE استئصال قطع عجزي عصعصي‎ 15,725 


0 
00 
OO 
0 


در 
درا 
N‏ 
0 
0 


دن 
W‏ 
ہا 
0 


CAPSURE-0013 | EXCISION OF SUPERFICIAL LESION استئصال إصابة سطحية‎ 
CAPSURE-0014 | EXCISION OF THYROGLOSSAL CYST استثصال كيس درق لساني‎ 
CAPSURE-0015 | EXPLORATORY LAPAROTOMY استكشاف البطن‎ 


CAPSURF-0002 | FECAL IMPACTION 1,560 


0 
00 
00 
oO 


00 
QO 
B 
۷ 


07 


CAPSURF-0001 | FOREIGN BODY REMOVAL 3,350 


—_—_— 
GENERAL ANESTHESIA 
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قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


الاسم باللغة العربية 


CAPSURH-0001 | HIGH ANAL FISTULA ناسور شرجي مرتفع‎ 8,845 
CAPSURH-0004 | HYDROCELE EXCISION مائية‎ AL3 استئصال‎ 3,900 
CAPSURH-0007 | HYPOSPADIAS REPAIR- MAJOR (1ST ۰ 

STAGE) : 
CAPSURH-0008 | HYPOSPADIAS REPAIR- MAJOR (2ND 

STAGE) 


CAPSURH-0006 | HYPOSPADIAS REPAIR- MAJOR (FULL 


CAPSURH-0005 | HYPOSPADIAS REPAIR- MINOR 


CAPSURI-0001 1 ۷ فتح في اللفائفي‎ 
CAPSURI-0016 | INCONTINENT DIVERSION تحويل مسار البول‎ 
CAPSURI-0002 | INJECTION OF KELOID, PER SITE حقن الجدرة» لكل موقع‎ 205 


ا — 
7,800 رد مفتوح لانغلاف الأمعاء CAPSURI-0015 | INTUSSUSCEPTION OPEN REDUCTION‏ 
اصلاح فتق بالحجاب الحاجز بالمنظار CAPSURD-0002 | LAPAROSCOPIC DIAPHRAGMATIC‏ 

|“ 
23,585 قطع العصب السيميثاوي بالمنظار CAPSURL-0014 | LAPAROSCOPIC SYMPATHECTOMY‏ 
لصلاح خصية معلقة بالمنظار - مرحلة أولي CAPSURL-0010 | LAPAROSCOPIC UNDESCENDED‏ 


TESTIS- 1ST STAGE 
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قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


Code | EG الاسم باللغة العربية‎ 
CAPSURL-0011 | LAPAROSCOPIC UNDESCENDED 
TESTIS- 2ND STAGE 
CAPSURL-0006 | LARGE CUT WOUND SUTURING (11-20 
STITCHES) 
CAPSURL-0004| LOW IMPERFORATE ANUS 
(ANOPLAST) 
CAPSURL-0013| LUNG CYST EXCISION استئصال كيس بالرئة‎ 28,080 
CAPSURL-0005 | LYMPH NODE BIOPSY 3,350 


3,930 شق فتحة مجرى البول الامامية CAPSURM-0005 | MEATOTOMY‏ 
10 خياطة جرح قطي متوسط (10-6غرزة) 6( CAPSURM-0001 | MEDIUM CUT WOUND SUTURING‏ 
STITHES)‏ 10- 


485 غيار على جرح متوسط CAPSURM-0002 | MEDIUM DRESSING‏ 
31,200 اصلاح تضخم القولون (مرض هيرشسبرونج) CAPSURM-0006 | MEGACOLON HIRSCHPRUNG'S REPAIR‏ 


CAPSURM-0004 | MINI-LAPAROTOMY 8,845 
CAPSURN-0001 | NEPHRECTOMY 15,000 


CAPSURO-0009 ۱ OESOPHEGEAL STRICTURE EXCISION استئصال ضيق بالمرئ مع اعادة توصيل‎ 15,725 
AND ANASTOMOSIS 


3,350 تحكم تحفظي للقيلة السرية CAPSURO-0002 | OMPHALOCELE‏ 
CONSERVE.MNGT.SUP.‏ 


با 
مهف 
ا 
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قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


Code | 6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSURP-0010| PLASTIC REPAIR OF PENIS اصلاح تجميلي للقضيب‎ 15,725 

CAPSURP-0012| PORTA CATH INSERTION تركيب بورت كاث‎ 6,000 

15,725 فتح بابي معوي CAPSURP-0003 | PORTOENTEROSTOMY‏ 

15,725 خياطة سهمية خلفية للشرج والمستقيم CAPSURP-0004 | POSTERIOR SAGITTAL‏ 
ANORECTOPLASTY‏ 

CAPSURP-0013 | POSTERIOR URETHRAL VALVE اسئصال صمام الإحليل الخلفي‎ 7,800 
FULGURATION 

15,725 منظار في المستقیمء الشرج. الثنية السينية CAPSURP-0005 | PROTOSIGMOIDSCOPY‏ 

CAPSURP-0007 | PYLOROMYOTOMY FOR CONGENITAL شق عضلة الصمام البابي‎ 11,700 


| 
CAPSURR-0001 | RECTOPEXY تثبيت المستقيم‎ 13,760 
CAPSURR-0009 | RECTOVESICAL FISTULA REPAIR اصلاح ناسور مستقيمي‎ 18,720 
CAPSURR-0002 | RE-IMPLANTATION OF URETERS تركيب حالبین‎ bale] 18,720 
CAPSURR-0010] RELEASE OF PENILE CHORDEE اصلاح انحناء القضیب‎ 8,845 
CAPSURR-0003 | RELEASE OF TONGUE TIE, تحرد ن مرد‎ 10 


CAPSURR-0004 | REMOVAL OF STITCHES فع الغرز‎ 280 


Seente == 

ا 

—e—" 
STITCHES) 
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قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


ہے >> ےس سس 
aere‏ 
HERNIOPLASTY‏ 


8,845 اصلاح فتق سري او فوق معدي بالمنظار CAPSURU-0003 | UMBILICAL OR EPIGASTRIC‏ 
LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY‏ 


CAPSURU-0012 | UNDESCENDED OR ECTOPIC TESTIS خصية معلقة أو خصية خارجية‎ 


اصلاح فتق اربي او فخذي (جانب واحد) ۱ ۱ CAPSURU-0013 | UNILATERAL INGUINIAL OR‏ 
HERNIOPLASTY‏ 


اصلاح فتق اربي او فخذي بالمنظار (جانب واحد) CAPSURU-0005 | UNILATERAL INGUINIAL OR FEMURAL‏ 
LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY‏ 


تركيب شبكة لإصلاح فتق بالمنظار (جانب واحد) CAPSURU-0006 | UNILATERAL LAPAROSCOPIC MESH‏ 
INSERTION IN ۱۷‏ 


CAPSURU-0007 | UNILATERAL MESH INSERTION IN تركيب شبكة لإصلاح فتق (جانب واحد)‎ 
HERNIOPLASTY 


— 
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قسم الجراحة العامة (الاطفال) GENERAL SURGERY DEPARTMENT(PEDIATRIC)‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 





CAPSURW-0001 = TUMOR EXCISION jobs ورم‎ = 15,600 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 











e, 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | 





GIT & ENDOSCOPY 
DEPARTMENT 
قسم امراض الجهاز الهضمي‎ 
والمناظير‎ 








المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم امراض الجهاز الهضمي والمناظير GIT & ENDOSCOPY DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


3,355 بزل سائل استسقاء البطن CAENDA-0001 | ABDOMINAL PARACENTESIS‏ 
توسيع تشنج مزمن لفتحة الفؤاد بالبالون CAENDA-0002 | ACHALASIA DILATATION SESSION‏ 
جلسة توسيع اضافية باستخدام موسع مرن CAENDA-0006 | ADDITIONAL BOUGIE DILATATION‏ 

SESSION 
CAENDA-0007 | ADDITIONAL HEMPCLIP 4,500 
CAENDA-0008| ADDITIONAL OVESCO CLIP تركيب كلبس كبير (افسكو) اضافي‎ 15,000 
CAENDA-0003 | ADDITIONAL POLYPECTOMY استئصال لحمية إضافية‎ 
CAENDA-0009|ARGON PLASMA COAGULATION (APC) | جلسة کي باستخدام ليز ن 5 طلقات‎ 

> 5 SHOTS 
CAENDA-0010| ARGON PLASMA COAGULATION (APC) | قات‎ 

>10 SHOTS 
CAENDA-0011 | ARGON PLASMA COAGULATION (APC) | قات‎ 

5-10 SHOTS 


توسيع ضيق بالقناة الهضمية / تشنج مزمن لفتحة / CAENDB-0001 | BALLOON DILATION OF ACHALASIA‏ 
الفؤادء جلسة إضافية GI STRICTUREA (ADDITIONAL‏ 


SESSION) 


CAENDB-0002 | BALLOON DILATATION OF GI 
STRICTURE 
CAENDB-0009 | BALLOON SPHINCTEROPLASTY توسيع مخرج القناة المراریة بالمنظار‎ 3,000 


3,690 توسيع ضيق القناة المرارية/ قناة البنكرياس بالبالون CAENDB-0004 | BILIARY / PANCREATIC STRICTURE‏ 
DILATATION‏ 

CAENDB-0003 | BILIARY STENT EXCHANGE بالقناة المرارية‎ doles استبدال‎ 5,200 

3,690 استخراج حصوة واحدة من القناة المرارية 1( CAENDB-0006 | BILIARY STONE EXTRACTION‏ 
STONE)‏ 

CAENDB-0007 | BILIARY STONE EXTRACTION (2-5 استخراج 2 - 4 حصوة من القناة المرارية‎ 5,865 
STONES) 

CAENDB-0008 | BILIARY STONE EXTRACTION (5 OR من القناة المرارية‎ AST استخراج خمسة حصوات أو‎ 7,030 
MORE STONES) 

CAENDB-0005 | BOUGIE DILATATION OF GI STRICTURE توسيع ضيق القناة الهضمية بموسع مرن‎ 7,030 
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È | تشفى السعودي الألماني القاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم امراض الجهاز الهضمي والمناظير GIT & ENDOSCOPY DEPARTMENT‏ 


Code | NET ATs) | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAENDC-0001 | COLONOSCOPY FULL COLON فحص منظار قولون كامل‎ 4,020 


CAENDC-0002 | COLONOSCOPY MID COLON فحص منظار لمنتصف القولون‎ 2,05 


CAENDE-0015 | ENDOCLOT ۷ Bole الهضمية باستخدام برش‎ LAL وقف نزیف‎ 15,730 
HEMOSPRAY TO STOP BLEEDING الاندوكلوت‎ 
(ENDOCLOT) 


3,000 تركيب ضفبرة لربط عنق لحمية CAENDB-0010} ENDOLOOP APPLICATION‏ 
500 أخذ عينة من القناة الهضمية بالمنظار CAENDE-0003 | ENDOSCOPIC BIOPSY‏ 
أخذ dine‏ بفرشاة (مسحة) بالمنظار CAENDE-0004 | ENDOSCOPIC BRUSH CYTOLOGY‏ 
استخراج جسم غريب من القناة الهضمية بالمنظار ۰ CAENDE-0005 | ENDOSCOPIC EXTRACTION OF‏ 
استئصال جزء من الطبقة العلوية للغشاء المخاطي ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION‏ | 08-0011 ۵۸۲۱۷ 
للقناة الهضمية (EMR)‏ 
استئصال لحمية من القناة الهضمية بالمنظار (یضاف CAENDE-0008 | ENDOSCOPIC POLYPECTOMY‏ 
ثمن لوب في حالة استخدامه( 
استتصال لحمية كبيرة من القناة الهضمية CAENDB-0012 | ENDOSCOPIC POLYPECTOMY, LARGE‏ 
POLYP‏ 


أشعة على القنوات المرارية وقناة البنكرناس بالمنظار CAENDE-0002 | ENDOSCOPIC RETROGRADE‏ 
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY‏ 
(ERCP)‏ 


استثصال جزء من الطبقة الاولی و الثانية للغشاء CAENDB-0013 | ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL‏ 
المخاطي للقناة الهضمية DISSECTION (ESD)‏ 


فحص بمنظار الموجات فوق الصوتية CAENDE-0010 | ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY‏ 


CAENDE-0011 | ENDOSCOPIC VARICEAL BAND ربط دوالي المريء بالمنظار‎ 
LIGATION 
CAENDE-0012 | ESOPHAGOSCOPY فحص منظار للمريء‎ 


استخراج دعامة بلاستيكية من القناة الهضمية CAENDE-0013 | EXTRACTION OF BILIARY STENT‏ 


CAENDE-0014 | EXTRACTION OF EXPANDAABLE STENT ذاتية الاتساع‎ doles استخراج‎ 





2,235 فحص منظار للقولون السيني والمستقيم CAENDF-0001 | FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY‏ 
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È المستشفی السعودي الألماني لد‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم امراض الجهاز الهضمي والمناظير GIT & ENDOSCOPY DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


1,795 فحص منظار متابعة BLAU‏ الهضمية CAENDF- = FOLLOW UP ENDOSCOPY‏ 
CAENDG-0001| GASTRIC VARICES INJECTION 4,000‏ 
پم تغیبر أنبوب المعدة للتغذية CAENDG-0002 | GASTROSTOMY REPLACEMENT TUBE‏ 
اختبار سریع لمرضي حساسية القمح GLUTEN CHECK‏ | 6۵۴۱۱۵6-0003 
وقف نزيف بالقناة الهضمية باستخدام كلبسات بدون CAENDH-0001 | HEMOCLIP APPLICATION FOR GI‏ 

BLEEDING WITHOUT CLIPS PRICE ثمن الكلبسات‎ 
CAENDH-0002 | H-PYLORI FAST TEST اختبار جرثومة المعدة لعينة بمنظار المعدة‎ ma 
CAENDH-0003 | H-PYLORI UREA BREATH TEST اختبار التنفس لجرثومة المعدة‎ m 


CAENDI-0001 | IMPLANTATION INSERTION OF تركيب دعامة ذاتية الأتساع (غير شامل ثمن الدعامة)‎ 
EXPANDABLE STENT (WITHOUT STENT 
PRICE) 


2,460 حقن نزيف من قرحة أو وعاء دموي CAENDI-0002 | INJECTION OF BLEEDING POINT‏ 


CAENDI-0003 | INJECTION SCLEROTHERAPHY OF حقن دوالي المريء‎ 
ESOPHAGEAL VARICES 


CAENDI-0005 | INSERTION OF BILARY PLASTIC STENT بلاستيكية بالقناة المرارية‎ doles تركيب‎ 


CAENDI-0004 | INSERTION OF GASTRIC BALLOON FOR تركيب بالون المعدة لإنقاص الوزن‎ 10,620 
WEIGHT REDUCTION 
CAENDI-0009 | INSERTION OF NASOBILIARY تركيب قسطرة انفية مرارية‎ 4,000 
CATHETER 
CAENDI-0010] INSERTION OF NASOJEJUNAL ترکیب قسطرة انفية معودة‎ 5,000 
CATHETER 
CAENDL-0001| LARGE OVESCO CLIP APPLICATION TO | تركيب كلبس كبير (افسكو) لغلق ثقب بالقناة الهضمية‎ 20,000 
CLOSE GI PERFORATION 
CAENDN-0001| NASO-GASTRIC TUBE INSERTION تركيب أنبوبة أنفية معدية (الرايل)‎ 385 
(FEEDING RYLE) 
CAENDP-0002 | PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC تثبيت تركيب أنبوب تغذية للمعدة بمساعدة المنظار‎ , 
GASTROTOMY FEEDEING TUBE (PEG) 
CAENDP-0005 | PROCTOSIGMOIDOSCOPY (RIGID) ا فحص منظار معدني للقولون السيني والشرج‎ 


CAENDR-0001 | RECTAL SNIP EXAMINATION من الشرج للبلهارسيا‎ dine أخذ وفحص‎ 1,400 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | >= 
قسم امراض الجهاز الهضمي والمناظير GIT & ENDOSCOPY DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAENDR-0002] REMOVEL OF INTRAGASTRIC استخراج بالون المعدة بالمنظار‎ 5000 
BALLOON 

۱ تكسير حصوة في القناة المرارية CAENDS-0001 | STONE CRUSHING‏ 

3,700 فحص منظار معدة + قولون سيني مرن CAENDU-0001| UGI ENDOSCOPY + FLEXIBLE‏ 
SIGMOIDOSCOPY‏ 

2,455 فحص منظار علوي للقناة الهضمية CAENDU-0003 | UPPER GI ENDOSCOPY‏ 

CAENDU-0004 | USE OF ENDOSCOPYSEISSOR 3,500 


CAENDV-0001 | VARICEAL LIGATION, FOLLOW UP جلسة اضافية لربط دوالي المرئ‎ 4,000 
SESSION 


CAENDV-0002 | VIDEO CAPSULE ENDOSCOPY, تنظير القناة الهضمية بكبسولة الفيديو‎ 50 
EXCLUDING CAPSULE PRICE 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 











e, 
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INTENSIVE CARE UNIT 
وحدة العنایه المركرة‎ 
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الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





INTENSIVE CARE UNIT وحدة العناية المركزة‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


pä 
O 
N 
0 


بزل عينة من سائل في البطن (تشخيصي) CAICUA-0001| ABDOMINAL TAPPING (DIAGNOSTIC)‏ 


CAICUA-0005 | AIR MATRESS PER DAY مرتبة هوائية في اليوم‎ 


N حم‎ 
P Oo 
یں‎ N 
wn O 


CAICUA-0004 | ARTERIAL LINE INSERTION 
CAICUA-0002 | ASCITIS TAPPING (THERAPEUTIC) ۱ 
CAICUB-0001| BLOOD SUGAR TEST BY 6 ۶ 
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400 
120 

65 
860 


N 
در‎ 
ہا‎ 
0 


, 
7 


حم N‏ 
P‏ دن 
2 حرم 
0 ہا 


عر 
۵ 
0 
ہا 











المستشفی السعودي الألماني القاهرة | رج 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





INTENSIVE CARE UNIT وحدة العناية المركزة‎ 


Code | ۷06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


اسه 


حقن as‏ أو حقن 


25 
65 
100 


CAICUL-0002 | LARGE CUT WOUND SUTURING (11-20 خياطة جرح قطي كبير )20-11 غرزة)‎ 
STITCHES) 
ل‎ 0 
CAICUM-0001| MECHANICAL VENTILATION 24 / HRS التنفس الصناعي/24 ساعة‎ f 
CAICUM-0002 | MEDIUM CUT WOUND SUTURING (6 خياطة جرح قطي متوسط (10-6غرزة)‎ 925 
-10 STITHES) 
CAICUM-0004 | MEDIUM DRESSING غيار على جرح متوسط‎ 
385 


CAICUN-0001| NASO-GASTRIC TUBE INSERTION تركيب أنبوبة أنفية معدية (الرايل)‎ 
(FEEDING RYLE) 


CAICUO-0001 | OXYGEN INHALATION ( 30 MNS) استنشاق أكسجين )30 دقيقة)‎ 12 


215 
315 استنشاق أكسجين من ساعة إلى 4 ساعات 4 CAICUO-0003 | OXYGEN INHALATION FROM 1 TO‏ 


حم حم حم حم 
N N‏ ما a‏ 
w Ww N 9‏ 
O 0 O‏ اع 


CAICUO-0004 | OXYGEN INHALATION FROM 4 TO 24 استنشاق أكسجين من 4 إلى 24 ساعة‎ 


شق توسيي في القصبة الهوائية من خلال الجلد CAICUP-0002 | PERCAUTENOUS DILATATIONAL‏ 
TRACHEOSTOMY‏ 


جهاز تنفس صناعي محمول في الساعة CAICUP-0001 | PORTABLE VENTILATOR PER HOUR‏ 


CAICUR-0001} REMOVAL OF ۹5 رفع الغرز‎ 
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سے السعودي الألماني لد حك 


ws | l SAUDI GERMAN HOSPITAL 6 


INTENSIVE CARE UNIT وحدة العناية المركزة‎ 


Code ELLE الاسم باللغة العربية‎ Price 


ات 
جع ا 
STITCHES)‏ 
تا سو 
سس سیپس 
ال مهس 
سس 
اما سس سس 
ا 
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رو ہس دي الألماني ال 
SAUDI GERMAN HOSPITAL C‏ 





INTERNAL MEDICINE 
فسم الامراض الباطنیه‎ 
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2 aJ سو السعودي الألماني‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL C 


قسم الامراض الباطنية INTERNAL MEDICINE‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAINTD- = DIABTIC FOOT PHOTOTHERAPY 1 جلسة علاج ضوق للقدم السكرى‎ — 
SESSION 


CAINTD-0004 | DIABTIC FOOT PHOTOTHERAPY 3 ضوق للقدم السكرى‎ THe عدد 3 جلسة‎ 
SESSIONS 

1,200 عدد 6 جلسة علاج ضوئی للقدم السكرى 6 CAINTD-0005 | DIABTIC FOOT PHOTOTHERAPY‏ 
SESSIONS‏ 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





LABORATORY 
فسم المعمل‎ 
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È | المستش فی السعودي الألماني القاهرة‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تتحاليل البكتيريا Bacteriology‏ .1 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


475 
465 
300 
ات ل‎ 
CALABB-0029| BILE ASPIRATE CULTURE AND مزرعة لعينة حمضية‎ 425 
SENSITIVITY 
CALABB-0046| BLOOD CULTURE AND SENSITIVITY 395 
CALABB-0047| BLOOD CULTURE AND SENSITIVITY مزرعة وحساسية للدم للكشف عن البورسیلا‎ 395 
[BRUCELLA] 
CALABB-0048| BLOOD CULTURE AND SENSITIVITY مزرعة وحساسية للدم للكشف عن لیستریا‎ 395 
[LISTERIA] 
CALABB-0049| BLOOD CULTURE FOR FUNGUI 650 
CALABB-0069| BRAIN ABSCESS CULTURE AND 475 
SENSITIVITY 
CALABB-0072| BRONCHIAL FLUID CULURE AND مزرعة من السائل الشعبي للرئة‎ 465 
SENSITIVITY 
CALABB-0073| BRONCHIAL LAVAGE CULTURE AND مزرعة من القصبة الهوائية‎ 450 
SENSITIVITY 
c 130 
1 5 455 
; 475 
425 
ي‎ 475 


مزرعة خراج بالمخ 


CALABC-0033 | CERVICAL DISCHARGE CULTURE AND مزرعة وحساسية افرازات من عنق الرحم‎ 
SENSITIVITY 


Issue 2020\2021 172 www.sghcairo.com 


مضاد 


کج 
ALABB-0075 | BRUCELLA ANTIBODY (MALTA)‏ 
تحليل حمی مالطا اصابة قديمة CALABB-0076 | BRUCELLA IGG‏ 

E : 











لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL ۶۸‏ 





فسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


۵۸۵۲۰۱152 | CONJUNCTIVAL SWAB CULTURE AND مزرعة وحساسية لمسحة من ملتحمة العين‎ 
SENSITIVITY 
CALABC-0126| CSF CULTURE AND SENSITIVITY النخاع الشوی‎ Jip مزرعة وحساسية‎ 
CALABE-0024| EAR DISCHARGE CULTURE AND مزرعة لإفرازات الاذن‎ 
SENSITIVITY 
CALABE-0023 | EYE CULTURE AND SENSITIVITY 
CALABG-0043 | GONOCOCCI EXAMINATION 
CALABG-0045 | GRAM STAIN EXAMINATION 
CALABH-0012 | HAND SWAB CULTURE AND SENSITIVITY 
CALABI-0095 | INTRAOCCULAR FLUID 5 مزرعة وحساسية من سائل العين‎ 
CALABL-0020| LEGIONNELLA ANTIGEN IN URINE مولد مضاد البکتیریا الفيليقية في البول‎ 
CALABL-0024| LEPROSY EXAMINATION فحص مرض الجذام (مرض هانسن)‎ 


: 340 
CALABM-0114| MYCOBACTERIUM LEPROSY فحص الفطرية الجذامية‎ 265 
EXAMINATION 
CALABM-0115 | MYCOBACTERIUM TB CULTURE BY مزرعة الفطرية السلية (مرض السل) بطريقة‎ 465 
MGIT Mycobacteria growth indicator tube 
CALABN-0002 | NASAL DISCHARGE CULTURE AND مزرعة وحساسية من افرازات الانف‎ 
SENSITIVITY 
CALABN-0003| NASAL DISCHARGE EXAMINATION 
CALABN-0004| NASOGASTRIC ASPIRATION CULTURE مزرعة وحساسية لبزل الأنبوب الانف-معوي‎ 
AND SENSITIVITY 
CALABN-0012| NIPPLE DISCHARGE CULTURE AND مزرعة وحساسية افرازات حلمة الثدي‎ 450 
SENSITIVITY 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL ۶۸‏ 





فسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CALABP-0023 | PERITONEAL FLUID CULTURE مزرعة من السائل البروتوني‎ 


4 
4 


420 
180 

75 
350 
295 

75 
450 


CALABP-0024 | PERITONEAL FLUID EXAMINATION فحص السائل البروتوني‎ 


فحص ومزرعة حساسية لمسحة من البلعوم & CALABP-0032 | PHARYNGEAL SWAB EXAMINATION‏ 
C/S‏ 


N 
ہا‎ 


450 ; زرعة 1 

CALABP-0051 | PLEURAL FLUID CULTURE AND مزرعة وحساسية من السائل البلوري‎ 450 
SENSITIVITY 

70 


CALABP-0052 | PLEURAL FLUID EXAMINATION فصح السائل البلوري‎ 2 


A 
un 


CALABP-0060 | POSTERIOR NASAL DISCHARGE مزرعة وحساسية افرازات الانف الخلفية‎ 
CULTURE AND SENSITIVITY 


CALABP-0076 | PROSTATIC SECRETION CULTURE AND مزرعة وحساسية لإفرازات البروستاتا‎ 450 
SENSITIVITY 

CALABP-0094 | PUS CULTURE AND SENSITIVITY مزرعة وحساسية للصديد (هوائية ولاهوائية)‎ 465 
(AEROBIC AND ANAEROBIC) 

CALABP-0095 | PUS CULTURE AND SENSITIVITY (45192) مزرعة وحساسية للصديد‎ 465 
(AEROBIC) 

475 زرعة 1 3 

CALABR-0020| RIGHT CONJUNCTIVAL EXAMINATION 350 

CALABR-0021| RIGHT CONJUNCTIVAL SWAB CULTURE مزرعة وحساسية مسحة من الملتحمة الیمنی‎ 450 
AND SENSITIVITY 
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CALABR-0003 | RECTAL SWAB CULTURE AND مزرعة وحساسية لمسحة شرجيه‎ 
SENSITIVITY 

















لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
۲ء SAUDI GERMAN HOSPITAL‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CALABR-0022| RIGHT EAR DISCHARGE CULTURE AND مزرعة وحساسية من افرازات الاذن الیمنی‎ 
SENSITIVITY 
CALABR-0023 | RIGHT EAR DISCHARGE EXAMINATION فحص افرازات الاذن اليمنى‎ 
CALABS-0003 | SALMONELLA & SHIGELLA(CULTURE)IN | We مزرعة من البراز للكشف عن السالمونيلا والشي‎ 475 
(STOOL)(RASHEED) 
CALABS-0004 | SALMONELLA CULTURE (STOOL) مزرعة من البراز للكشف عن السالمونيلا‎ 
CALABS-0009 | SEMEN CULTURE AND SENSITIVITY مزرعة وحساسية من السائل المنوي‎ 
CALABS-0018| SHIGELLA CULTURE (STOOL) شيجيللا في البراز‎ LAS مزرعة‎ 
CALABS-0037 | SPECIFIC CULTURE: MRSA العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين‎ LAS مزرعة‎ 38 
CALABS-0039 | SPECIFIC CULTURE: SALMONELLA SPP مزرعة لبکتربا السالمونيلا‎ 
CALABS-0038 | SPECIFIC CULTURE: ۸ الميورة الحالّة لليوريا‎ LAS مزرعة‎ 
CALABS-0040| SPECIFIC CULTURES: VIBRIO SPP. الفيبريو في البراز‎ LAG مزرعة‎ 475 
(STOOL) 
CALABS-0066 | SURGICAL TISSUE CULTURE AND مزرعة وحساسية انسجة جراحية‎ 475 
SENSITIVITY 
CALABS-0069 | SYNOVIAL FLUID EXAMINATION FOR فحص البلورات في السائل السينوفي‎ 370 
CRYSTALS 
CALABS-0070| SYNOVIAL FLUIDE CULTURE مزرعة من السائل السينوفي‎ 
6۸۱۵۸85-0071 | SYNOVIAL FLUIDE EXAMINATION فحص السائل السينوفي‎ 
۵۸۸۵۲-۱۱۱2 | T.B ANTIBIOGRAM [SENSITIVITY] حساسية جرثومة الدرن للمضادات الحيوية‎ 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL ۶۸‏ 





فسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CALABT-0005 | T.B FILM (1ST SAMPLE) شريحة للدرن (العينة الاولى)‎ 0 
CALABT-0006| T.B FILM (2ND SAMPLE) (ASW! شريحة للدرن (العينة‎ 
CALABT-0007 | T.B FILM (4TH SAMPLE) شريحة للدرن (العينة الرابعة)‎ 
CALABT-0008 | T.B FILM (5TH SAMPLE) شريحة للدرن (العينة الخامسة)‎ 5 
CALABT-0009 | T.B FILM [ONE SAMPLE] ی0۳" شريحة للدرن (عينة واحدة فقط)‎ 
6۸۱۵۸8۲-0010 | T.B. CULTURE BY MGIT OR BACTEC Mycobacteria growth مزرعة ضد الدرن بطريقة‎ 615 
indicator tube 
CALABT-0032 | THROAT SWAB CUTLURE AND مزرعة وحساسية لمسحة من الحلق‎ 
SENSITIVITY 
CALABT-0045 | TONGUE SWAB CULTURE AND مزرعة وحساسية لمسحة من اللسان‎ 
SENSITIVITY 
CALABT-0046 | TONGUE SWAB EXAMINATION فحص مسحة من اللسان‎ 455 
CALABU-0003| ULCER SWAB CULTURE AND مزرعة وحساسية لمسحة من قرحة‎ 
SENSITIVITY 
CALABU-0011| URETHERAL DISCHARGE CULTURE AND مزرعة وحساسية من افرازات الاحليل‎ 
SENSITIVITY 
CALABU-0012| URETHERAL DISCHARGE EXAMINATION ا فحص افرازات الاحليل‎ 
| ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
5 ۱ 


6 
20 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 


CALABV-0002 | VAGINAL DISCHARGE EXAMINATION 
CALABV-0024| VITROUS FLUID CULTURE AND مزرعة وحساسية للسائل الزجاجي للعين‎ 4 
SENSITIVITY 
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CALABV-0001} VAGINAL DISCHARGE CULTURE AND مزرعة وحساسية لإفرازات المهبل‎ 
SENSITIVITY 

















@ | المستشفی السعودي الألماني لقاهرة‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CALABV-0027 | VULVAL DISHCARGE CULTURE AND مزرعة وحساسية لافرازات الفرج‎ 
SENSITIVITY 


CALABV-0028| VULVAL SWAB EXAMINATION 
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المستشفن السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 
بنك الدم Blood bank‏ .2 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


۱ 

: 

8 

۱ 
إجرا 

45 تواف 

115 


2 
2 
2 
2 
2 


FMLABB-0084 | BLOOD CROSS MATCHING 2 
F = 


۱۱۸88-۵0083 | BLOOD EXTRACTION - HOME VISIT سحب عينة دم (زبارة منزلية)‎ 
FIMLABB-0085 | BLOOD GROUP & RH TYPING Rh فصيلة الدم & نوع عامل الريسيس‎ 315 
FIMLABB-0087 | BLOOD GROUPING (ABO&RH) فصيلة الدم ومعامل ريسيوس‎ 
FMLABC-0004 | COOMB'S TEST "INDIRECT" اختبار کومب - غير مبّاشر‎ 
۴۱۱۸586-0002 | CROSS MATCH FOR BLOOD المطابقة لنقل الدم‎ 

TRANSFUSION 
FIMLABC-0005 | CRYOPRECIPTATE بلازما مجمدة غنية بالفیبرینوجین‎ 
FIMLABF-0070] FILTERED IRRADIATED BLOOD UNIT + كيس دم مفلتر مشع‎ 1,910 
BLOOD UNIT 


150 
340 
200 
200 
270 
520 


1,625 


۱ كرات الدم الحمراء المرشحة المعبأة FMLABF-0069 | FILTERED PACKED RBCS‏ 

۲۸۱۵۵۲۰۵۱68 | FRESH FROZEN PLASMA بلازما مجمدة حديثة‎ 

265 اختبار کومب الغير مباشر (مراقبة الأجسام المضادة) FMLABI-0101 | INDIRECT COOMBS (ANTI-BODY‏ 
SCREENING)‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


FMLABI-0105 | irradiated platelets 12 units 2وحدات صفائح دمویه مشعه‎ 6,200 

FMLABI-0103 | irradiated platelets 6 units ۲ 

FMLABI-0102 | IRRADIATION OF BLOOD UNIT + BLOOD اشعاع كيس دم + كيس دم‎ 1,625 
UNIT 

FMLABL-0043 | LEUKOCYTE FILTER فلترة كيس دم‎ 33 


دن 
نم 
0 
oO‏ 


0 


FMLABP-0100| PACKED RBCS RH NEGATIVE كرات دم حمراء مكدسة سالبة عامل الردسیس‎ f 
FMLABP-0101 | PACKED RBCS RH POSITIVE كرات دم حمراء مكدسة موجبة عامل الریسیس‎ 
FMLABP-0109 | PHENOTYPING OF KELL TYPE BLOOD التنميط الجيني لفصيلة دم كيل‎ ۲ 
GROUP 
FMLABP-0107 | PLATELET RICH FIBRIN ORTHO (PRF) بلازما غنية بالصفائح والفايبرين‎ pass 245 
FMLABP-0099 | PLATELETS (SINGLE DONOR الصفائح الدموية (متبرع مفرد لتهجير الصفائح‎ 
PLATELET-PHERESIS) الدموية)‎ 
FMLABP-0102| PLATELETS 12 UNITES صفائح دموية 12 وحدة‎ 
FMLABP-0108 | PLT AGGREGATION TEST (ADP, VWF, تحليل وظائف الصفائح‎ f 
RISTOCETIN, COLLAGEN 
FMLABP-0106 | PPRP ORTHO تحضير بلازما غنية بالصفائح‎ 490 
FMLABP-0104| PRP DERMA تحضير بلازما غنية بالصفائح‎ 


FMLABN-0021 | NAT FOR BLOOD BANK بنك الدم‎ ۲ 530 


حم حم 5 
نم حم زره 
A N‏ رد 
O wo ui‏ 


ہا 
w‏ 


0 
دن 
0 
0 


7 
, 


w‏ ہا 
حم N‏ 
00 حم 
uw 6‏ 


تحضير بلازما غنية بالصفائح FMLABP-0105 | PRP EXTRA DERMA‏ 
النمط الجيني لعامل ریسیس FMLABR-0034 | RH GENOTYPING.‏ 
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È المستشفی السعودي الألماني لد‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


FMALBW-0002 | WASHED BLOOD UNIT + BLOOD UNIT غسيل كيس دم + كيس دم‎ 1,365 

2,100 كيس دم مشع و ملفتر و مغسول FMLABW-0003 | washed filtered irradiated RBCs‏ 

FMALBW-0001] WASHED FILTERED BLOOD UNIT + غسيل كيس دم مفتر + كيس دم‎ 1,765 
BLOOD UNIT 

2,000 كيس دم مشع و مغسول FMLABW-0004 | washed irradiated RBCs‏ 
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2 مك السعودي الألماني لد‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL C 


قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة 1 الكيمياء الاكلينكية — Clinical‏ .3 


Code ELE الاسم باللغة العربية‎ Price 


1,160 7 النوكليوتايدز الخامس CALABN- = 5'-NUCLEOTIDASE‏ 
3,190 اختبار الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في عينة سائل CALABA-0006 | ACE IN CSF‏ 
النخاع الدماغي 
1,225 اختبار الإنزيم المحول للأنجيوتنسين بالدم CALABA-0007 | ACE IN SERUM‏ 
455 تحليل الفوسفاتيز الحمضي BS)‏ + البروستاتي) في & CALABA-0010] ACID PHOSPHATASE (TOTAL‏ 
مصل الدم PROSTATIC) IN SERUM‏ 
تحليل الفوسفاتيز الحمضي البروستاتی CALABA-0011 | ACID PHOSPHATASE PROSTATIC‏ 
5,950 اسيل كارنيتين وكارنيتين حر CALABA-0021] ACYLCARNITINE &FREE CARNITINE‏ 
انزيم ادينوسين دي امينيز CALABA-0023 | ADENOSINE DEAMINASE(ADA)‏ 
3,985 نسبة الادرينالين في الدم CALABA-0030] ADRENALINE (EPINEPHRINE) IN BLOOD‏ 
3,320 نسبة الادرینالین في البول CALABA-0031| ADRENALINE(EPINEPHRINE) IN URINE‏ 
نسبة الزلال بالدم (ألبومين) CALABA-0034 | ALBUMIN‏ 
م00۳۳" نسبة الزلال (آلبومین) في أي سائل من الجسم CALABA-0035 | ALBUMIN (BODY FLUID)‏ 
CA‏ 


e‏ النخاع الشوي CSF‏ سس 
0 808ھ" 
= — 


ی0۳" تجميع بول 24 ساعة لقياس نسبة الزلال في البول LABA-0036| ALBUMIN IN 24 HRS URINE‏ 
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È المستشفی السعودي الألماني القاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


CALABA-0047 = IDURONIDASE ACTIVITY تحليل تشاط انزيم الالفا ادورونايداز‎ 
CALABA-0048 | ALK PHOS WITH BONE FRACTION انزيم الفوسفاتيز القلوي في حالة كسر العظام (متغير)‎ 
(LABILE) 
CALABA-0049 | ALK.PHOSPHATASE كر تحليل الفوسفاتيز القلوي‎ 
۵۸۸۵۸-۵050 ALK.PHOSPHATASE IN BODY FLUID تحليل الفوسفاتيز القلوي في سوائل الجسم‎ 
CALABA-0052 | ALKALINE PHOSPHATASE (HEAT الفوسفاتيز القلوي (التعطيل الحراري)‎ 30 
INACTIVATION) 
CALABA-0051 | ALKALINE PHOSPHATASE ISOENZYMES تحليل متشابهات انزيم الفوسفاتيز القلوي‎ 3,260 
CALABA-0053 Î ALPHA 1 GLYCOPROTEIN 1,160 
۲۸۸۵۵۰۵056 ALPHA GALACTOSIDASE A 4,740 
CALABA-0060 | ALPHA-2-MACROGLOBULIN الفا 2 میکروجلوبیولین‎ = 
CALABA-0061 | ALUMINIUM ۳ 
CALABA-0062 | ALUMINIUM, IN URINE سه‎ 
i “ 
CALABA-0065 | AMINO ACIDS IN URINE (QUALITATIVE) كر نسبة الاحماض الامينية (نوعيا في البول)‎ 
CALABA-0066| AMINO ACIDS IN URINE في البول)‎ LS) نسبة الاحماض الامينية‎ 
(QUANTITATIVE) 
“oo ۳ ۳ 
CALABA-0079 | AMYLASE انزيم الأميليز البنكرياسي‎ m 
CALABA-0080 | AMYLASE (FLUID) الأميليز البنكرياسي (سائل)‎ in 


نسبة الاميليز البنكرياسي في تجميع بول 24ساعة CALABA-0081| AMYLASE IN 24 HRS URINE‏ 


CALABA-0082 | AMYLOID A ۸ اميلويد‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CALABA-0095 | ANTI -BETA 2-GLYCOPROTEIN 1 (IGG) 1 مضاد - بيتا 2-بروتين سكري‎ 615 
CALABA-0096 | ANTI -BETA 2-GLYCOPROTEIN 1 (IGM) 1 مضاد - بيتا 2-بروتين سكري‎ 615 


1,810 مضاد - بیتا 2-بروتین سكري CALABA-0097 | ANTI 8۴ ۲۸- AB‏ 


CALABA-0155 | APO-LIPOPROTEIN "A" | ابو-البروتين الدهني‎ 95 


8 


دم 
N‏ 
دم 
ہا 


680 
475 

40 
815 
425 


مسد 
۱ 


Issue 2020\2021 183 www.sghcairo.com 


0 لح‎ 
N حم‎ 
Ko] OO 
ہا‎ ہ٦‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


1,775 تحليل نشاط بيتا جلوكوزايداز CALABB-0024 | BETA-GLUCOSIDASE ACTIVITY‏ 
البيكريونات في الدم CALABB-0026| BICARBONATE (HCO3)‏ 
= — 
deal‏ تست 
ےت 
نے 
— 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية 


الكشف عن عنصر البورون في الماء BORON IN WATER (B)‏ | 0۵۸۱۵88-0066 


CALABB-0074 | BRONCHIAL LAVAGE EXAMINATION فحص القصبة الهوائية‎ 


مستوى نيتروجين البولينا في الدم BUN‏ | ۲۸۸۵8-0082 


تحليل عنص ر کامدیوم في البول CALABC-0013 | CADMIUM IN URINE‏ 

CALABC-0014 | CAFFEINE IN BLLOD QUANTITATIVE (LS) الكشف عن الكافيين فى الدم‎ 
(MM/ER.) 

نسية الكالسيوم الكلى في الدم 
نسبة الكالسيوم في تجميع بول 24 ساعة CALABC-0017 | CALCIUM IN 24 HRS URINE‏ 
نسبة الكالسيوم/ کریاتینین CALABC-0018 | CALCIUM/CREATININE RATIO‏ 
تحليل كازين (بروتين اللبن) CALABC-0025 | CASEIN‏ 
تحليل الكلوريد فى الدم CALABC-0043 | CHLORIDE‏ 


تحليل عنصر کامدیوم CALABC-0012 | CADMIUM‏ 


CALABC-0016 | CALCIUM 


0 


CHLORIDE (CSF) 
lac 24 HRS URINE تحليل الكلورايد تجميع بول 24 ساعة‎ 
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تحليل الكلوريد من النخاع الشوى 


CALABC-0047| CHLORIDE (B.F) تحليل الكلوريد(ع.8)‎ 














لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL ۰‏ 





قسم المعمل 


Price 


130 
800 
800 
3,030 
95 
220 
840 
730 
1,460 


1,010 


70 
190 


| الاسم باللغة العربية 
تحليل الكوليسترول في السائل البللوري 


تحليل كروموجرانين ا 


انزیم کریاتین کاینیز-العضل مخي 


انزيم كرياتين کاینیز-العضای 


نسبة الكورتيزول / کریاتنین في البول 


إنزيم كرياتيني فوسفو كينيز الإجمالي 
أيزو إنزيمات كرياتين فوسفو كينيز 


ايزو انزيمات کریاتین کاینیز(عضلي-مخي-عضل مخي) 





www.sghcairo.com 





LABORATORY 


Code | Name | 


CALABC-0050 | CHOLESTEROL IN PLEURAL FLUID 


CALABC-0053 | CHROMIUM IN URINE 


تحليل عنصر الكروميوم في الدم CALABC-0052| CHROMIUM IN BLOOD‏ 
تحليل عنصر الكروميوم في البول 


سس 
4 _— 
ا 


CALABC-0082 | COMBINED CHLORINE 


CALABC-0087 | CONCRETE WATER REPORT 


CALABC-0096 | CORTISOL / CREATININE RATIO IN 
URINE 


CALABC-0100| COTININE (NICOTINE) (URINE) نسبة النيكوتين في الدم كميا‎ 32 
QUANTITATIVE 


6۸۵۱۵86-0110 | CPK - TOTAL 

CALABC-0111| CPK ISOENZYMES 

CALABC-0112| CREATINE KINASE 
ISOENZYMES(MM-BB-MB) (MM/ER.) 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


7 ,1:۰ متك 
کے ا و سس 
حك 
ہم سے مم مه 
ee‏ | حا ۰ 
ا سا 
سید 
ال" ee‏ _ 
اه 

te 
CALABD-0002 | D- XYLOSE IN URINE في البول‎ gE 
aa سا‎ 
سمه ممه‎ aT 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABD-0024| DPD IN URINE تحليل ديوكسيباريدينولين (امتصاص العظم) في البول‎ 2,920 
CALABE-0003 | ELECTROHPORESIS SEPARATION OF الفصل الکھربائی01117‎ 
GAGS 


60 
495 معدل الترشیح الكلوي النسبي CALABE-0015 | ESTIMATED (EGFR)‏ 


CALABF-0013 | FASTING BLOOD GLUCOSE pile Sux 115 


FIBRONECTIN 

FIBROTEST 

FLUORIDE IN WATER (F) 

FOLATE IN ERYTHROCYTES 

FRACTIONAL EXCRETION OF SODIUM 

FREE BETA HCG IN SERUM 

FREE SIALIC ACID IN URINE 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


تحليل السموم في الجسم FULL TOXICOLOGY PANEL‏ 
الجالاكتوز في الدم GALACTOSE‏ 
1,010 الجالاكتوز في البول CALABG-0006 | GALACTOSE (UR)‏ 
CALABG-0008 | GALACTOSE(GAL)DEL Galactose(Gal)del‏ 
انزيم جالاكتوز-1-فوسفات GALACTOSE-1-PHOSPHATE‏ 
جاما جلوتامايل ترانسفیراز(انزیم کبد) GAMMA GT‏ 
GLUCOSE‏ 
ا قياس السكر في الدم بعد ساعتين ونصف الساعة GLUCOSE AFTER 2. 1/2HOUR‏ 
GLUCOSE IN PERICARDIAL FLUID‏ 
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فسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


قياس السكر بعد ساعتين من اخذ 75مجم CALABG-0038 | GLUCOSE PP AFTER 75 GM GLUCOSE‏ 


0۸۱۵۸86-0040 | GLUTARIC ACID/3-HYDROXYGLUTARIC الکشف عن حمض الجلوتاريك في البول‎ 17,260 
(GLUTARIC ACIDURIA TYPE |) 
DETECTION, URINE 


= 
حمض فانی 


N‏ نم 
Ko] ا٦ OO e N‏ 
oO a 00 e O‏ 
N N >‏ > نم 
U 0‏ 0 0 0 


1 


: 
الهيدروكسي بيرولين في البول بطريقة الاستشراب CALABH-0085‏ 
السائلي عالي الأداء 


CALABI-0005 | IGD QUANTITATIVE كمي‎ D غلوبيولين مناعي‎ 
06۵۱۸8۱-0015 | IGG 1 SUBCLASS غلوبیولین مناعي 61 فرعي‎ 


6۸۱۵۴۵۱-0016 | IGG 2 SUBCLASS FAG 2 غلوبیولین مناعي‎ , 


2 
9 


J 
7, 


N 
P 
N 
0 


0 
0 
0 
5 


2 
3 
5 
0 


590 


6۵۱۵۸8۱-0017 | IGG 3 SUBCLASS FAG 3 غلوبیولین مناعي‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


6۸۱۵۲۵۱-0018 | IGG 4 SUBCLASS FAG 4 غلوبيولين مناعي‎ 
CALABI-0020| IGG IN URINE غلوبيولين مناعي 6 في البول‎ 


دلیل غلوبیولین slic‏ 6 في السائل النخاعي IGG INDEX CSF‏ | 6۸۱۸۵۵۱-0021 
الدماغي 


نسبة غلوبيولين مناعي/ 6 ألبومين ۱6/۱۹۳۲ 6۵۱۵۸8۱-0023 


ne 
ee > 
a اهن‎ 
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سے السعودي الألماني لد @ 


X, | l SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


۰ — 7 ۲ 
ت0" انزيم الليبيز في تجميع بول 24ساعة LIPASE IN 24 HRS URINE‏ | 6۸۱۵۸8۱-0031 


انزيم الليبيز في سوائل الجسم LIPASE IN BODY FLUID‏ | ۲۵۸۸۵8۱-0032 


CALABL-0033 | LIPID PROFILE (CHOL, TRI, HDL, LDL) تحليل دهون الدم‎ 


الفصل الكهربائي للبروتينات الدهنية CALABL-0034 | LIPO PROTEIN ELECTROPHORESIS‏ 
1,075 البروتينات الدهنية۸ CALABL-0035 | LIPOPROTEIN (A)‏ 
10,840 تقييم عام لمتبرع کبد انق CALABL-0044 | LTX FEMALE DONAR EVALUATION‏ 
19,215 تقييم معملى لمتبرع کید انق CALABL-0047 | LTX LABORATORY FEMALE DONAR‏ 
ASSESSMENT‏ 
24,985 تقیب تقبل زراعة كبد انه CALABL-0048 | LTX LABORATORY FEMALE RECIPIENT‏ 
ASSESSMENT‏ 
18,510 تقييم معملى لمتبرع كبد ذكر CALABL-0046 | LTX LABORATORY MALE DONAR‏ 
ASSESSMENT‏ 
24,085 تقييم معملى لمستقبل زراعة AS‏ ذكر CALABL-0045 | LTX LABORATORY MALE RECIPIENT‏ 
ASSESSMENT‏ 
10,470 تقييم عام لمتبرع كبد ذكر CALABL-0043 | LTX MALE DONAR EVALUATION‏ 
ا ماغنسيوم في تجميع بول 24ساعة CALABM-0002| MAGNESIUM IN 24 HRS URINE‏ 
نت ماغنسيوم في السائل النخاعي الدماغي CALABM-0003| MAGNESIUM IN CSF‏ 
سس سه مو وت 
اس ۰ با 
oO‏ 7پ یی" ۹7۶6 ےو" 
الزئبق في الدم CALABM-0011| MERCURY IN BLOOD‏ 
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فسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CALABM-0012| MERCURY, SPOT URINE الزئبق (بقعة البول)‎ 
"" 0/٤ 
7 


MICROALBUMINUREA (RANDOM) 


النيكل في تجميع بول 24ساعة NICKEL 24 HRS IN URINE‏ | ۸۸۵۱۱-0010 


8 
2 
3 
3 


N 
ہیا‎ 
0 
ہا‎ 


فحص زلال البول (تجميع 24ساعة) ALABM-0022 | MICROALBUMINUREA (24HRS)‏ 


دب 
N‏ 
0 
oO‏ 


40 
20 
30 
30 
130 
840 


CALABN-0011] NICKEL IN SERUM النيكل في الدم‎ 84 


CALABN-0014| NITRATES IN WATER (NO3) 730 

CALABN-0015| NITRITE IN WATER (NO2) النيتريت فى الماء‎ 730 

نور ادرينالين في الدم (نور ابینیفرین) CALABN-0018 | NORADRENALINE (NOREPINEPHRINE)‏ 
BLOOD‏ 

CALABO-0025| OGTT (ORAL GLUCOSE TOLERANCE منحني السكر 75 جرام‎ 
CURVE)75 

CALABO-0026| OGTT (ORAL GLUCOSE TOLERANCE منحني السكر 100 جرام‎ 
CURVE)100 

CALABO-0006 | OLIGOSACCHRRIDES 1,545 

CALABO-0008| ORGANIC ACID PROFILE 2,565 

CALABO-0009| ORGANIC ACIDS DISORDERS اضطرابات الاحماض العضوية‎ 1,660 

الخاصية الاسموزية في تجميع بول 24ساعة OSMOLALITY IN 24 HRS URINE‏ | 6۵۸۱۸80-0010 


الخاصية الاسموزية في الدم OSMOLALITY, SERUM‏ | 0۵۱۵۸80-0011 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


۵ 
935 الفينول في الماء CALABP-0035‏ 
130 


CALABP-0042 | PHOSPHOROUS IN 24 HRS URINE الفوسفور في تجميع بول 24ساعة‎ 


6,030 حمض الفيتانيك ۵ | CALABP-0043‏ 


CALABP-0055 | POLYCYCLIC HYDROCARBONS 5,390 

CALABP-0057 | PORPHOBILINOGEN (QUANTITATIVE) البورفوبيلينوجين (كمي)‎ 1,525 

CALABP-0058| PORPHOBILINOGEN-QUALITATIVE البورفوبيلينوجين (نوعي) في نقطة بول زجاجة سوداء‎ 1,460 
(SPOT URINE IN DARK BOTTLE) 

CALABP-0061 | POTASSIUM (BODY FLUID) بوتاسيوم (سوائل الجسم)‎ 

CALABP-0062| POTASSIUM IN 24 HRS URINE بوتاسيوم في تجميع بول 24ساعة‎ 

CALABP-0063| PREALBUMIN الالبومين الاولي‎ 165 

CALABP-0101| PRO-BNP( PRO - BRAIN ۲ تحليل كفاءه القلب‎ 1,725 
PEPTIDE ) 

CALABP-0078| PROTEIN / CREATININE RATIO نسبة البروتين/ کریاتنین‎ 

فصل كهربائي للبروتين في الدم PROTEIN ELECTROPHORESIS IN SERUM‏ | 60۵۱۸8۶-0081 
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و السعودي الألماني AÈ QJ‏ 


l SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | د 


قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


e 

ہ سس 
۱ 
eevee |‏ 
ا | _ 


CALABS-0012 | SERUM ASCITES ALBUMIN GRADIANT منحی الالبومين الاستسقائي‎ 


تحليل الحديد فى الدم CALABS-0013 | SERUM IRON‏ 


S‏ لس 
سس سس 
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EE seamen‏ الألماني القاد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL C 20‏ 





فسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABT-0054| TOTAL PROTEIN (CSF) Plow! المعدل الكلي للبروتين في السائل النخاعي‎ p15] 


CALABT-0066 | TRANSFERRIN (SOLUBLE RECEPTOR), ترانسيفيرين (المستقبل المائع) في الدم‎ 1,865 
SERUM 
CALABT-0069 | TRAP Tartrate-Resistant Acid "07 3,140 
CALABT-0070] TREATED WATER ANALYSIS FOR (النباتات الخشبية)‎ GU تحليل المياه المعالجة‎ 
IRRIGATION (WOODEN PLANTS) 
CALABT-0074 | TRIGLYCERIDE تحليل الدهون الثلاثية‎ 5 


تحليل الدهون الثلاثية في سوائل الجسم TRIGLYCRIDE IN BODY FLUID‏ | ۲۵۸8۱-0075 


CALABT-0079| TROPONINE T (HS) تحليل تروبونين تي‎ 


a E 
LLL ع ۔۔‎ 
ام‎ Sy Rane] 
7۶۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ECA E 
nena سک سا للدت ڑا الك‎ 


CALABU-0018 | URINE CHROMATOGRAPHIC الفصل الكروماتوجرافى . البول‎ 1,010 
SEPARATION OF SUGAR 


2,445 تحليل کیمائی للماء المهدر فى مجاري الصرف الصحي | CALABW-0001| WASTE WATER CHEMICAL ANALYSIS IN‏ 
SEWAGE:‏ 
الزنك في السائل المنوى CALABZ-0002 | ZINC IN "SEMEN"‏ 


CALABZ-0003 | ZINC IN 24HRS URINE على مدار 24ساعة في البول‎ HRE, 
CALABZ-0004 | ZINC IN BLOOD سے الزنك في الدم‎ 


CALABZ-0005 | 0م‎ 15 25 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تتحاليل السیو له والتجلط Coagulation‏ .4 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CALABA-0019| ACTIVATED PARTIAL زمن الثرمبوبلاستين الجزئي المنشط‎ 
THROMBOPLASTINE TIME APTT 
CALABA-0020| ACTIVATED PROTEIN C-RESISTANCE تحليل مقاومة البروتين سي المنشط‎ 830 
(APC-R) 
CALABA-0093 | ANTI - XA ACTIVITY (MM/EFR.) | مضاد لنشاط اكس‎ 1470 
CALABA-0106| ANTI FACTOR X ACTIVITY نشاط مضاد العامل العاشر للتجلط‎ 1510 
CALABA-0109| ANTI HEPARIN PF4 COMPLEX AB 6750 


CALABA-0111| ANTI HU 2790 
CALABA-0154| ANTI-THROMBIN III (AT-III) 
۸۸88-0043 | BLEEDING TIME (BT) 

) 


75 
15 
0 


4 
6 


CALABF-0003 | FACTOR IX INHIBITOR ASSAY 9 اختبار مانع عامل التجلط‎ 86 

۲۸۵۸۵۴۰۵۱۱8۱ FACTOR VIII INHIBITOR ASSAY 8 اختبار مانع عامل التجلط‎ 

1225 اختبار مانع عامل التجلط 8 كميا FACTOR VIII INHIBITOR QUANTITATIVE‏ | 0۵۱۵۸8۲-0009 

CALABF-0019 | FIBRIN DEGRADATION PRODUCTS IN اختبار عوامل تجلط الدم‎ 650 
PLASMA (FDPS) 

۸۸۸۵6-0020 | GENETIC VENOUS THROMBOSIS التخثر الوريدي الورائي‎ 3415 
PROFILE 

الكشف عن الأجسام المضادة لمضادات التجلط CALABL-0040| LUPUS ANTICOAGULANT DETECTION‏ 

بس 


لوب 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | 


CALABP-0085 | PROTEIN S 
CALABP-0090| PROTHROMBIN TIME (PT) 


CALABT-0034| THROMBIN TIME 

CALABT-0036| THROMBOSIS PANEL (Il, V, MTHFR) 

CALABV-0026 | VON WILLBRAND FACTOR - ACTIVITY SHl (مرض‎ labg نشاط ومستضد عامل فون‎ 
AND ANTIGEN التلقانی)‎ 
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الم ستشفی السعودي الألماني اله @ 


Vs | | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحاليل الجينات الوراخية E‏ .5 


الاسم باللغة العربية Code ELIS‏ 


CALABF-0071 ۴ Y,21,18,13 PROBES) FOR AMNIOTIC الصبغيات الوراثية الجزيئية من السائل المحيط‎ 
FLUID بالجنين‎ 
۲۸۸80-000117 Q DELETION BY FISH الكشف عن مسح كروموسوم 7 وبطريقة التهجين‎ ; 
الموضتي الضوتي‎ 
CALABA-0058] ALPHA THALASSEMIA GENE SCREENING تحليل جيني الالفا تلاسيميا‎ 24,940 
۲۸۸۵۸-0074 AMNIOTIC FLUID CHROMOSOMES كروموسومات السائل المحيط بالجنين‎ 6,795 
CALABA-0076| AMNIOTIC FLUID GENETIC PROFILE BY | د الجنيني باستخدام التهجين الموضي‎ 3 
FISH 
۲۸۸۵۸۰۵182 | AVUNCULAR (AUNT OR UNCLE) DNA (العم او العمة)‎ = ave 22,225 
TESTING 
CALABA-0183 | AZOSPERMIA FACTOR GENE (AZF) العامل الجيني لفقد الحيوانات المنوية‎ 
CALABB-0012| BCR/ABL GENE REARRANGEMENT BY BCR/ABL gene rearrangement by FISH 4,330 
FISH 
CALABB-0014 | BEHCET'S DISEASE (HLA B51 TYPING) 2,735 
CALABB-0045 | BLOOD CHROMOSOMES 2,040 
CALABB-0064 | BONE MARROW CHROMOSOMES 2,040 
CALABB-0070| BRCA1, BRCA2 SCREENING بروتين برسا 2+1(امراض الثدي)‎ 35,545 
CALABB-0071 | BRCA1, BRCA2 SEQUENCING 2+۵ تسلسل بروتين بیس‎ 111,925 
CALABC-0056 | CHROMOSOMAL STUDY - BLOOD الدراسة الكروموسومية في الدم‎ 1,625 
CALABC-0058 | CHROMOSOMAL STUDY WITH HIGH الدراسة الكروموسومية بتقنية عالية‎ 
RESOLUTION 
CALABC-0059 | CHROMOSOMAL STUDY, CHORIONIC الدراسة الكروموسومية (الزغابات المشيمية)‎ 5,680 
VILLI 
CALABC-0057 | CHROMOSOMAL STUDY, الدراسة الكروموسومية (الأورام الخبيثة الدموية)‎ 2,040 
HEMATOLOGIC MALIGNANCY 


تحليل سرطان الدم الليمفاوي في عينة من نخاع العظم | CALABC-0065| CLL PANEL BY FISH (BONE MARROW)‏ 
155,055 تحليل كامل لطفرة الورم CALABC-0086 | COMPLETE TUMOR MUTATION PROFILE‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CALABC-0133 | CYFRA 21-1 (TUMOR MARKER), SERUM 3,485 
CALABC-0135 | CYSTIC FIBROSIS (CFTR GENE STUDY 36 تليف الكيسي (دراسة جينية لتحول الغشاء المنظم‎ 9,885 
MUTATION) (36 
CALABD-0023| DOWN SYNDROME BY FISH الكشف عن متلازمة داون بطرقة التهجين الموضي‎ 5,870 

بالفلوريسنس 
16,985 الكشف عن ناقل ضمور العضلات الدوشيني ۲ CALABD-0025 | DUCHEN MUSCULAR‏ 
CARIER‏ 


2,325 طفرة العامل الخامس لايدن بطريقة تفاعل البوليميراز CALABF-0005 | FACTOR V LEIDEN MUTATION BY PCR‏ 
المتسلسل 


CALABF-0029| FISH (LSI 11Q23) FISH (LSI 11q23) 2,655 

CALABF-0030| FISH (LSI 13Q14/RB-1) FISH (LSI 13q14/RB-1) 2,655 

CALABF-0031| FISH (LSI SRY/CEP X DULE COLOR FISH (LSI SRY/CEP X dule color probe) 3,645 
PROBE) 

CALABF-0033 | FISH FOR C-MYC (BONE MARROW) FISH for C-MYC (Bone Marrow) 3,405 

CALABF-0034| FISH FOR MONOSOMY 5 FISH for Monosomy 5 2,655 

CALABF-0035 | FISH FOR MONOSOMY 7 FISH for Monosomy 7 2,655 

CALABF-0036| FISH FOR PRADER WILLI (FISH + FISH for Prader Willi (FISH + Karyotype) 3,645 
KARYOTYPE) 

CALABF-0037| FISH FOR ۲ (1;19) FISH for t (1;19) 2,655 


CALABF-0038 | FISH FOR T (12;21) FISH for t (12;21) 2,655 


0۸۱۵۸6۲-۵039 | FISH FOR ۲ (4;11) FISH for t (4;11) 2,655 


CALABF-0040| FISH USING EGFR PROBE FISH using EGFR probe 7,695 


3,820 تحليل حمى البحر الابيض المتوسط (طفرة جينية) CALABF-0043 | FMF (MEFV GENE MUTATION) BY PCR‏ 
بطريقة تفاعل البوليميريز المتسلسل 


15,140 متلازمة الكروموسوم اكس الهشة بطريقة تفاعل CALABF-0051 | FRAGILE X SYNDROM BY PCR‏ 
البوليميريز المتسلسل 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | ۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


تحلیل الحمض النووي لمرض رنح فريدريكس الورائی CALABF-0060 | FRIEDRICH'S ATAXIZ DNA TESTING‏ 


۵۸86-0042 | GLYCOGEN STORAGE DISEASES امراض تخزين الجليكوجين‎ 


N 
O 
دن‎ 
9 
0 


J 
7 


N 
O 
5 
O 


WO 
ہا‎ 
دم‎ 
uw 


J 


خم 
ہیا 
w‏ 
uw‏ 


الكشف عن فيروس کبد سي باختبار الریبا CALABH-0028| HCV RIBA TEST‏ 


23,545 تحليل الحمض النووي لداء البلعمة (برفورين1) HEMOPHAGOCYTIC PRF1 DNA TESTING‏ 

۱ مرض التيروسين الورائی (النوع الاول) )1 HERDITARY TYROSINEMIA (TYPE‏ 

INFANTILE NEURONAL LIPOFUSCINOSIS مرض ليبوفيوسين الطفولي‎ ۱ 
C 


الكرموسوم العكسي 16 بطريقة التهجين الموضي ALABI-0097 | INVERSION (16) BY FISH‏ 
الضوئی 


oo‏ در ۲ ٦‏ دن 
w N N w‏ حل 
w £ N N‏ 0 
O uw oO‏ ]=[ الا 


CALABJ-0001 | JAK 2 (JANUS KINASE 2 GENE) BY REAL تحليل جانوس كاينيز 2 بطريقة تفاعل البلمرة‎ 
TIME PCR المتسلسل (الوقت الحقيقي)‎ 


النمط النووي للكروموسومات CALABK-0004| KARYOTYPING‏ 

CALABK-0005 | KARYOTYPING BREAKAGE USING DEB DEB4a bs تكسير النمط النووي‎ 

CALABK-0006| KARYOTYPING OF PRODUCTS OF النمط النووي من متعلقات الإجهاض‎ 
CONCEPTION. 

CALABK-0009| KRABBE DISEASE داء كراب الوراني‎ 

CALABK-0010] KRAS IN BLOOD (EX-2) الكشف عن جين كراس في الدم‎ 
SCREENING.BLOOD 


CALABM-0108| MTHFR GENE MUTATION BY PCR طفرة انزيم الميثيل تيتراهيدروفوليت بطريقة تفاعل‎ 


7 
J 
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A N حم‎ 
یں‎ > w 
Q Ko] 0 
0 0 uw 
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w 
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دن 
ہا 
ہا 
uw‏ 


البلمرة المتسلسل 


30,195 فحص النيوبونا لكروموسومات الجنين والام CALABN-0006| NEOBONA‏ 
CALABN-0007 | NEONATAL SCREENING 1,125‏ 
1,010 فحص الجنين (مرض نقص البيوتينيداز) CALABN-0008| NEONATAL SCREENING(BIOTINIDASE)‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CALABP-0016 | PDGFA BY FISH بطريقة التهجين الموضي‎ PDGFAB ab تحليل‎ 

الضوئی 
۲ ض النووي CALABP-0028 | PERSONAL IDENTITY DNA PROFILE + i‏ 
کرموسوم فلادلفیا بطريقة التهجین الموضي الضویي | CALABP-0039 | PHILADELPHIA CHROMOSOME BY FISH‏ 
تحليل CALABP-0053| PML / RARA, T (15;17) BY FISH (promyelocytic leukemia/retinoic‏ 

receptor)‏ وأءوبطريقة لتجين الموضي الضوئی 
1,545 متلازمة سانفيليبو8 CALABS-0005 | SANFILIPPO TYPE B‏ 
CALABS-0015 | SEXING BLASTOMERE BY FISH >‏ 
15,270 تحليل مرض ضمور العضلات الشوي CALABS-0050] SPINAL MUSCLE ATROPHY (SMA)‏ 
5,755 مولد مضاد سرطان الخلايا الحرشيفية CALABS-0055 | SQUAMOUS CELL CARCINOMA‏ 
ANTIGEN‏ 

CALABS-0056| SRY GENE BY FISH بطريق التهجين الموضي الضوني‎ ET 
CALABT-0020 | TAYSACHS & SANDHOFF DISEASE داء تاي ساكس وساندهوف‎ 
6۸۱۸۵8۲-0028 | THE KRAS ONCOGENE تحليل الجين الورمي (كراس)‎ 
CALABT-0067 ۱ 7 17915 الموضع لكروموسويي‎ 
6۸۵۱۵8۲-0068 | TRANSLOCATION 1,19 الموضع لکروموسوي 1 و19‎ 


CALABW-0011| WHOLE ۲2۵۱۷۱۲ ۷۵ فحص تسلسل اکسوم الکامل‎ 
CALABW-0008 | WILLIAMS SYNDROME BY FISH a تلازمة وليامز‎ 
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@ | المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
>> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة التحاليل الخلوية Cytology‏ .6 


Code | NEWS | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


A a‏ ال سس سس 


CALABF-0045 | FNAC 


me, 


CALABP-0004| PAP SMEAR 


CALABS-0052| SPUTUM CYTOLOGY (3 SAMPLES) 
CALABS-0053| SPUTUM CYTOLOGY (ONE SAMPLE) ۱ 
CALABU-0020 | URINE CYTOLOGY تحليل خلوي للبول‎ 
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© | المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحالیل الادوية والمنشطات Drug Lab‏ .7 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


الكشف عن الكحول في عينة دم CALABA-0042 | ALCOHOL‏ 
الكشف عن الكحول في عينة بول CALABA-0043 | ALCOHOL (URINE)‏ 
قياس نسبة الكحول في الدم(کمیا) CALABA-0044 | ALCOHOL IN SERUM (QUANTITATIVE)‏ 
فحص الأمفيتامين (منشطات) CALABA-0078 | AMPHETAMINE SCREEN‏ 
۲ فحص مضادات الاكتئاب في مصل الدم CALABA-0101 | ANTI DEPRESSANTS SCREENING‏ 
(SERUM)‏ 
- 6 


4 
4 
4 


15 
15 
15 
270 


۱ 
e 
تسس‎ 
عسات‎ SRO _. 


p 
Ko] w 
Ne) e 
& D 
0 0 


77 اختبار البنزوديازيبينات (المنومات) BENZODIAZEPINE SCREEN‏ | 6۸۵۱۸88-0017 

77 یل البانج شيش في الب CALABC-0023| CANNABINOIDS SCREEN‏ 
تحليل دواء الكلوميبرامين ومشتقاته في الدم (مضاد / CALABC-0066| CLOMIPRAMINE‏ 

DISMETHYLCLOMIPRAMINE, SERUM اكتئاب)‎ 

تحليل نسبة دواء كلوزابين في الدم CALABC-0070| CLOZAPINE‏ 

Too 5 


0 


ص 
un‏ 
دن 
O‏ 


3,020 مضاد حيوي سيفتراكسون في الدم CALABC-0128 | CTX SERUM‏ 

سيكلوسبورين (مثبط مناعة) بعد الجرعة بساعتين CALABC-0130] CYCLOSPORINE (SANDIMMUNE) PEAK‏ 

CALABC-0131| CYCLOSPORINE (SANDIMMUNE) سیکلوسبورین (مثبط مناعة) عشوائی‎ 465 
RANDOM 

465 سیکلوسبورین (مثبط مناعة) قبل الجرعة بساعة CALABC-0132 | CYCLOSPORINE (SANDIMMUNE)‏ 
TROUGH‏ 

475 قياس الدیباکین في الدم (حمض الفالبوريك) بعد CALABD-0008 | DEPAKINE (VALPORIC ACID) PEAK‏ 

الجرعة بساعتين 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL ۲‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | 


الجرعة بساعة 

081 

ees 

قياس الايبينوتين (فينوتين) عشواني EPANUTINE (PHENYTOIN) RANDOM‏ 

قياس الايبينوتين (فينوتين) بعد الجرعة بساعتين EPANUTINE (PHENYTOIN) TROUGH‏ 
جا ا سس 0بت 
OXCARBAZEPINE(TRILEPETAL)(MM/FR.)‏ 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


TEGRETOL (CARBAMAZEPIN) TROUGH 
TEGRETOL(CARBAMAZEPIN) RANDOM 


تيوفيلين (بعد الجرعة بساعتين) CALABT-0029| THEOPHYLINE LEVEL(PEAK)‏ 


تيوفيلين (قبل الجرعة بساعة) CALABT-0030] THEOPHYLLINE (TROUGH)‏ 


: 
الديباكين فى الدم (حمض الفالبوريك) CALABV-0003 | VALPROIC ACID(DEPAKENE) (PEAK 5) IN‏ 
SERUM‏ 
فانکومیسین (مضاد حيوي) CALABV-0004 | VANCOMYCIN‏ 
فانكوميسين (بعد الجرعة بساعتين) CALABV-0005 | VANCOMYCIN PEAK‏ 
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T 5 
CALABT-0064 | TRAMADOL QUANTITATIVE (URINE امادول فحص كمي فی البول‎ 














المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة الفلوسيتيري ۷ Flow‏ .8 


Code | Name | 


CALABM-0028| MONOCLONAL ANTIBODY (CD105) 
CALABM-0029| MONOCLONAL ANTIBODY (CD21) 
CALABM-0030| MONOCLONAL ANTIBODY (CD31) الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمایز31)‎ 


CALABM-0031| MONOCLONAL ANTIBODY (CK19) (19 p26 الأجسام المضادة أحادية المنشأ (کریاتین‎ 
CALABM-0032| MONOCLONAL ANTIBODY (CK34BE12) الأجسام المضادة أحادية المنش(61348]12)‎ 


الأجسام المضادة أحادية المنشاً (استشارة) CALABM-0033| MONOCLONAL ANTIBODY‏ 
(CONSULTATION)‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (الميلوما المتعددة-1) CALABM-0038| MONOCLONAL ANTIBODY (MUM-1)‏ 
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È مم السعودي الألماني لد‎ 
Z, | SAUDI GERMAN HOSPITAL C 


قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة التحاليل الوراثية Genetic‏ .9 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 





11,500 ۳ الجنين من دم الام CALABH- = HARMONY‏ 


Issue 2020\2021 208 www.sghcairo.com 








@ | المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحالیل امراض الدم Haematology‏ .10 


Code الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABC-0001 | (CD 123) 123 عنقود تمايز‎ 


15 
CALABA-0012 | ACIDIFIED GLYCEROL LYSIS TEST AGLT اختبار تحلل الجليسيرول الحمضي (فوري)‎ 265 
(FRESH) 


CALABA-0013| ACIDIFIED GLYCEROL LYSIS TEST AGLT اختبار تحلل الجليسيرول الحمضي (فترة حضانة)‎ 27 
(INCUBATED) 


BLOOD FILM FOR MICROFILARIA تحليل ميكروسكوي للمايكروفلاريا في الدم‎ 315 
BLOOD INDICES (MCV/MCH/MCHC) 270 

BONE MARROW ASPIRATION 
COMPLETE BLOOD PICTURE (CBC) 2 
CRYOGLOBULINS EVALUATION 3 


7 التحلیل الکیمیائی للخلايا suc)‏ الکربات البیضاء CALABC-0140 ۱ CYTOCHEMISTRY: LAP SCORE‏ 
القلوية الفوسفاتية) 


35 تحليل الحمضيات (نوع كرات الدم البيضاء) في عينة CALABE-0006 | EOSINOPHIL SMEARS (SPUTUM)‏ 


4 
3 


15 
0 
0 

70 


من البصاق 


CALABE-0007 | EOSINOPHILS IN URINE تحليل الحمضيات في البول‎ 13 
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الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة | © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | >= 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | ۸06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


۱ 
۱ 
۱ 


CALABF-0012 | FACTOR XIII 13 اختبار عامل التجلط‎ 5 


حم در N‏ حم 
N uw N 9‏ 
D N 0‏ ل 
O uw 0‏ ص 


WW 
دم‎ 
ہا‎ 


CALABF-0025 | FILM & CONCENTRATION FOR ۱۸ فصح ميكروسكوي للفلاربا وتركيزها‎ 


CALABF-0026| FILM FOR CONSULTATION فيلم ميكروسكوبي للفحص‎ 

فيلم ميكروسكوبي للفحص (بذل من نخاع العظم) CALABF-0027 | FILM FOR CONSULTATION (BM‏ 
ASPIRATE.)‏ 

C 


415 
355 - 
845 فيلم ميكروسكوي للفحص (تحليل البذل من نخاع ALABF-0028 | FILM FOR CONSULTATION (BM BIOPSY)‏ 


CALABG-0001| G6PD QUALITATIVE تحليل انیمیا الفول(نوعي)‎ 450 

475 تحلیل انیمیا الفول(کمیا) G6PD QUANTITATIVE‏ | 6۸۱۸۵86-0002 

2,190 داء الغوشية الورائي ۴ CALABG-0018 | GAUCHER'‏ 

CALABH-0006 | HAEMOGLOBIN (HB) & HAEMATOCRIT تحليل الهيماتوكريت وهیموجلوبین الدم‎ 130 
HCT 

CALABH-0008 | HAEMOGLOBIN ELECTROPHORESIS الفصل الكهربائي للهيموجلوبين‎ 


CALABH-0009 | HAEMOGLOBIN VARIANTS BY HPLC نوعيات الهيموجلوبين بطريقة الاستشراب السائلي‎ 
الأداء‎ dle 
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@ كه السعودي الألماني القاهرة‎ 
SZ > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


= مناعي کیمیائی خلوي (مایلویبروکسایدیز) CALABI- = IMMUNOHISTOCHEMISTRY‏ 
(MYELOPEROXIDASE)‏ 

CALABI-0102 | IMMUNOPHENOTYPING CD 117 117 تصنيف ظاهري مناعي: كتلة تمايز‎ a 

5,075 تصنيف ظاهري مناي لابيضاض الدم الحاد CALABI-0069| IMMUNOPHENOTYPING OF ACUTE‏ 
LEUKEMIA‏ 


تصنيف ظاهري مناعي: انتي كابا CALABI-0039 | IMMUNOPHENOTYPING: ANTI-KAPPA‏ 


تصنيف ظاهري مناعي: انتي لامدا CALABI-0040 | IMMUNOPHENOTYPING: ANTI-LAMBDA‏ 


CALABI-0041| IMMUNOPHENOTYPING: CD 11C 
CALABI-0044 | IMMUNOPHENOTYPING: CD FMC-7 تمايز جسم ضد‎ ALS تصنيف ظاهري مناعي:‎ 
النسيلة-7‎ 
CALABI-0046 | IMMUNOPHENOTYPING: CD103 تمايز‎ ALS تصنيف ظاهري مناعي:‎ 
CALABI-0037 | IMMUNOPHENOTYPING: CD4/CD8 ALS التمایز4/نسبة‎ ALS تصنیف ظاهري مناعي: نسبة‎ 
RATIO التمايز8‎ 


-DR åg 
او‎ 
الضوئی‎ 
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الم ستشفی السعودي الألماني اله @ 


Z, | | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 


Price‏ الاسم باللغة العربية 


CALABN-0005 | NEMAN PICK DISEASE 3,515 
CALABN-0016| NK CELLS الخلايا الفاتكة الطبيعية‎ 1,525 
CALABO-0013 | OSMOTIC FRAGILITY TEST (FRESH) (598) اختبار الهشاشة التناضحية‎ 
CALABO-0014| OSMOTIC FRAGILITY TEST (INCUBATED) اختبار الهشاشة التناضحية (تحضين)‎ 
CALABP-0001| P53 FOR CLL (CHRONIC LYMPHOCYTIC | لمرض ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن‎ P53 بروتين‎ 3,870 
LEUKEMIA) 
CALABP-0021 | PERIPHERAL BLOOD FILM فحص الدم بفيلم ميكروسكوبي‎ m 
CALABP-0025 | PEROXIDASE (CYTOCHEMISTRY) اس تحليل اع البیروکسیداز الدري (تحليل کیمائی‎ o ” 
CALABP-0040 | PHILADELPHIA CHROMOSOME التنميط النووي لكروموسوم فيلادلفيا (في الدم)‎ 1,835 
KARYOTYPING (PERIPH.BLOOD) 
a ا ر تا‎ ee 
CALABP-0046 | PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR مستوى المنشط المانع للبلازمينوجين‎ 
6۵۱۵۸8۲-0047 | PLATELET AGGREGATION PROFILE 1,765 
CALABP-0048 | PLATELET AGGREGATION TO ADP الفوسفات‎ GUS الصفائح الدموية الى الأدينوسين‎ gaz == 
CALABP-0049 | PLATELET AGGREGATION TO تجمع الصفائح الدمودة الى ریستوستین‎ 
RISTOCITIN 
ا‎ e 
CALABP-0103 | PT ( PROTHROMBIN TIME ) (MIXING تحليل السيوله (خلط)‎ 300 
STUDY) 
CALABP-0102 | PTT (PARTIAL THROBOPLASIN TIME) تحليل السيوله بالمقارنه‎ 
(MIXING STUDY) 
CALABR-0004| RED CELL COUNT ہے عدد كرات الدم الحمراء‎ 
CALABR-0008 | RETICS HB CONTENTS تحليل محتوى الخلايا الشبكية في الهيموجلوبين‎ 0 


Issue 2020\2021 212 www.sghcairo.com 
















الم ستشفی السعودي الألماني اله @ 


SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | هت 


قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


seas} =‏ | سس سمه 


كك تحليل كرات الدم البيضاء (كلي ونوعي) في الدم CALABW-0002| WBCS (TOTAL & DIFFERENTIAL)‏ 
تحليل كرات الدم البيضاء (كلي ونوعي) في سائل & CALABW-0003 | WBCS COUNT :) TOTAL‏ 
الجسم DIFFERENTIAL) IN BODY FLUID‏ 

lel ees. 
CALABX-0001| X Y BY FISH تحليل كروموسوم × و لابطريقة التهجين الموضي‎ 
الضوئی‎ 

3,645 تحقيقات كروموسوم × و لاما بعد زراعة نخاع CALABX-0002| X, Y PROBES (POST BM‏ 
العظم TRANSPLANTATION)‏ 
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الم ستشفی السعودي الألماني الد = 


Vs | l SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحالیل الانسجة سس 11۰ 


Code Name باللغة العربية‎ = Price 


es 
oe 


مسحة عنق الرحم المشتمله لفيروس الحليمي البشري | CALABC-0165 | CO- testing ( liquid base cytology & HPV‏ 
بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل في النساء 


CALABE-0018| ESTROGEN ( ER RECEPTORS ( 1,085 
CALABF-0032| FISH (N-MYC) (PARAFFIN BLOCK) FISH (N-MYC) (Paraffin Block) 4,150 
نان‎ ۶۳۲ W 


1,085 عينة معدية وصبغة ابکتربا الحلزونية CALABG-0016 | GASTRIC BIOPSY & HELICOBACTER‏ 
STAIN‏ 
1,085 الكشف عن جين هير-2/نيو بطريقة CALABH-0044 | HER-2/NEU IHC‏ 
4,150 الكشف عن جين هير-2/نيو بطريقة التهجين الموضي CALABH-0045 | HER-2-NEU BY FISH‏ 
Beall‏ 
3,235 الكشف عن جين هير-2/نيو بطريقة التهجين الموضي CALABH-0046 | HER-2-NEU BY SISH‏ 
الفضى 
1,085 تحليل مناعي کیمیائی خلوي (كادهيرين-اي) CALABI-0035 | IMMUNOHISTOCHEMISTRY‏ 
(E-CADHERIN)‏ 
10 تحليل اجسام مضاده علي بلوك الشمع 1 CALABI-0101 | IMMUNOHISTOCHEMISTRY DOG‏ 
تصنیف ظاهري مناعي : كتلة CALABI-0042 | IMMUNOPHENOTYPING: CD 45 45 pls‏ 
تصنیف ظاهري مناعي: كتلة تمایز 5 5 CALABI-0043 | IMMUNOPHENOTYPING: CD‏ 
تصنيف ظاهري مناعي: كتلة تمايز 10 CALABI-0045 | IMMUNOPHENOTYPING: CD10‏ 
تصنيف ظاهري مناعي: كتلة تمايز 13 CALABI-0047 | IMMUNOPHENOTYPING: CD13‏ 
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ò ii‏ السعودي الألماني القا هر 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CA‏ 


OL 
OJ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


تصنيف ظاهري مناعي: کتلة تمايز 14 CALABI-0048 | IMMUNOPHENOTYPING: CD14‏ 
تصنيف ظاهري مناعي: كتلة تمايز 16 CALABI-0049 | IMMUNOPHENOTYPING: CD16‏ 
تصنيف ظاهري مناعي: كتلة تمايز 19 CALABI-0050 | IMMUNOPHENOTYPING: CD19‏ 


CALABI-0051 | IMMUNOPHENOTYPING: CD2 2 تمايز‎ ALS تصنيف ظاهري مناعي:‎ 


تصنيف ظاهري مناعي: كتلة تمايز 20 0 CALABI-0052 | IMMUNOPHENOTYPING:‏ 


ی 
الجنيني 
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الم ستشفی السعودي الألماني القاهرة | جم 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


الأجسام المضادة أحادية CALABM-0034| MONOCLONAL ANTIBODY (EGFR) (EGFR) (HER1)Lixiel!‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ(63م) CALABM-0039| MONOCLONAL ANTIBODY (P63)‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (تکاشر مستضدات CALABM-0040| MONOCLONAL ANTIBODY (PCNA)‏ 
الخلية النووية) 

الأجسام المضادة أحادية المنشأ(52م) CALABM-0041 | MONOCLONAL ANTIBODY (PS2)‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (مضاد وحيد النسيلة) | CALABM-0054| MONOCLONAL ANTIBODY: (HMB45)‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ 46S)‏ تمایز 117( ,)117 CALABM-0042| MONOCLONAL ANTIBODY: (CD‏ 

C-KIT 

الأجسام المضادة أحادية المنشأ ALS)‏ تمايز3) CALABM-0050| MONOCLONAL ANTIBODY: (CD3)‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ AUS)‏ تمايز45 )9( CALABM-0056| MONOCLONAL ANTIBODY: (CD45 RO)‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمايز45) مضاد | CALABM-0057| MONOCLONAL ANTIBODY: (CD45) LCA.‏ 
الكرات البيضاء المشتركة 


الأجسام المضادة أحادية المنشأ (الفا فيتو بروتين) CALABM-0062| MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
ALFA-FETOPROTEIN (AFP)‏ 

الأجسام المضادة أحادية المنشاً (بروتين بي سي ال 2( CALABM-0063| MONOCLONAL ANTIBODY: BCL-2‏ 

الأجسام المضادة أحادية المنشاً (بروتين بي سي ال 6( CALABM-0064| MONOCLONAL ANTIBODY: BCL-6‏ 

CALABM-0067| MONOCLONAL ANTIBODY: CD10 تمايز10)‎ ALS) الأجسام المضادة أحادية المنشأ‎ 


CALABM-0068| MONOCLONAL ANTIBODY: CD138 تمايز138)‎ ALS) الأجسام المضادة أحادية المنشأ‎ 


CALABM-0069| MONOCLONAL ANTIBODY: CD15 تمايز15)‎ ALS) الأجسام المضادة أحادية المنشأ‎ 


الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمایز۸1) CALABM-0070| MONOCLONAL ANTIBODY: CD1A‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمايز20 ( CALABM-0071| MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
CD20(PAN-B) (PAN-B)‏ 

الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمايز23) CALABM-0072| MONOCLONAL ANTIBODY: CD23‏ 
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CALABM-0061| MONOCLONAL ANTIBODY: (TTF-1) )1٦٦٦-1(اشنملا ا الأجسام المضادة أحادية‎ 











الم ستشفی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | >= 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | WETS‏ 


الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمایز30) CALABM-0051| MONOCLONAL ANTIBODY: CD30‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ ALS)‏ تمایز34) MONOCLONAL ANTIBODY: CD34‏ | 6۵۸۱۸8۱-0073 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ AUS)‏ تمايز38) CALABM-0074| MONOCLONAL ANTIBODY: CD38‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمايز4) CALABM-0043| MONOCLONAL ANTIBODY: CD4‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ AUS)‏ تمايز43) 3 CALABM-0075 | MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمايز5) CALABM-0076| MONOCLONAL ANTIBODY: CD5‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ AUS)‏ تمايز56) CALABM-0077| MONOCLONAL ANTIBODY: CD56‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ ALS)‏ تمایز68) CALABM-0078| MONOCLONAL ANTIBODY: CD68‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمايز7) CALABM-0079| MONOCLONAL ANTIBODY: CD7‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كتلة تمايز8) CALABM-0080| MONOCLONAL ANTIBODY: CD8‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ AUS)‏ تمایز99) 9 CALABM-0081| MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ AUS)‏ تمايز CALABM-0082| MONOCLONAL ANTIBODY: CDX2 (X2‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (المستضد السرطاني CALABM-0044| MONOCLONAL ANTIBODY: CEA‏ 
الجنيني) 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كروموجرانين) CALABM-0045 | MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
CHROMOGRANIN‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كروموجرانين) CALABM-0083| MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
CHROMOGRANIN‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشاً (کریاتین کاینیز7) 7 CALABM-0046| MONOCLONAL ANTIBODY: CK‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كرباتين کاینیز20) 0 CALABM-0047| MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (سيكلين01) 1 CALABM-0084| MONOCLONAL ANTIBODY: CYCLIN D‏ 
الأجسام المضادة أحادية المنشأ (سيتوكيراتين) CALABM-0085 | MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
CYTOKERATIN (CK)‏ 
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@ | المستش فی السعودي الألماني القاهرة‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | الاسم باللغة العربية | عرولا‎ | Price 


0۸۱۸8۱۷-0086 | MONOCLONAL ANTIBODY: الأجسام المضادة أحادية المنشأ (سيتوكيراتين6/5)‎ 1,085 
CYTOKERATIN 5/6 (CK5/6) 
CALABM-0087 | MONOCLONAL ANTIBODY: الأجسام المضادة أحادية المنشأ (سيتوكيراتين20)‎ 1,085 
CYTOKERATIN20 (CK20) 
CALABM-0088] MONOCLONAL ANTIBODY: الأجسام المضادة أحادية المنشأ (سيتوكيراتين7)‎ 1,085 
CYTOKERATIN7 (CK7) 
CALABM-0089 | MONOCLONAL ANTIBODY: DESMIN الأجسام المضادة أحادية المنشأ (ديسمين)‎ 1,085 
CALABM-0090] MONOCLONAL ANTIBODY: EMA الأجسام المضادة أحادية المنشأ (اجسام اندوميسيال‎ 1,085 
المضاده)‎ 
6۸۱۸8۱۷-0091 | MONOCLONAL ANTIBODY: GFAP (GFAP) Lixial! الأجسام المضادة أحادية‎ 1,085 
CALABM-0105 | MONOCLONAL ANTIBODY: (1 الأجسام المضادة أحادية المنشأ (الخلية الكبدية بار‎ 15 
HEPATOCYTE (HEP PAR1) 
CALABM-0052| MONOCLONAL ANTIBODY: HEPBAR1 (1 الأجسام المضادة أحادية المنشأ (خلية كبدية‎ 1,085 
(HEPATOCYTE1) 
6۸۱۸8۱۷-0092 | MONOCLONAL ANTIBODY: KAPPA الأجسام المضادة أحادية المنشأ(كابا)‎ 1,085 
CALABM-0093 | MONOCLONAL ANTIBODY: KI 67 (Ki 67 MIB-1)Lixiel! الأجسام المضادة أحادية‎ 1,085 
(MIB-1) 
CALABM-0094] MONOCLONAL ANTIBODY: LAMBDA الأجسام المضادة أحادية المنشأ (لمدا)‎ 1,085 
CALABM-0095 | MONOCLONAL ANTIBODY: الأجسام المضادة أحادية المنشأ (ماموجلوبین)‎ 1,085 
MAMMAGLOBIN 
CALABM-0096 | MONOCLONAL ANTIBODY: MYOGENIN الأجسام المضادة أحادية المنشأ (مايوجينين)‎ 1,085 
CALABM-0097 | MONOCLONAL ANTIBODY: NSE (neuron specific الأجسام المضادة أحادية المنشأ‎ 1,085 
(enolase 
CALABM-0098] MONOCLONAL ANTIBODY: P53 الأجسام المضادة أحادية المنشأ(053)‎ 1,085 
CALABM-0099 | MONOCLONAL ANTIBODY: PSA (PROSTATIC الأجسام المضادة أحادية المنشأ‎ 1,085 
SPECIFIC ANTIGE) 
6۸۱۸۵۱۷-0100 | MONOCLONAL ANTIBODY: S-100 (S-100 الأجسام المضادة أحادية المنشأ (بروتين‎ 1,085 
PROTEIN 


1,085 الأجسام المضادة أحادية المنشأ (سينابتوفيسين) CALABM-0102 | MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
SYNAPTOPHYSIN‏ 
1,085 الأجسام المضادة أحادية المنشأ (فايمنيتن) CALABM-0104]} MONOCLONAL ANTIBODY: VIMENTIN‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | ۸06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CALABP-0014| PATHOLOGICAL EXAMINATION, LARGE فحص باثولوجي (عينة كبيرة)‎ 
(HISTOPATHOLOGY) 

CALABP-0013 | PATHOLOGICAL EXAMINATION, فحص باثولوجي (عينة متوسطة)‎ 1,625 
MEDIUM (HISTOPATHOLOGY) 

CALABP-0015 | PATHOLOGICAL EXAMINATION, SMALL ) فحص بائولوجي (عينة صغيرة‎ 1,085 
(HISTOPATHOLOGY) 

CALABP-0070| PROGESTERONE (PR RECEPTORS) 1,085 

CALABP-0074| PROSTATIC BIOPSY (1 SAMPLES) عينات من البروستاتا (1عينة)‎ 

CALABP-0073| PROSTATIC BIOPSY (2 SAMPLES) عينات من البروستاتا (2عينة)‎ 1,425 


45 فحص نسيج من البروستاتا )6 عينات) CALABP-0099 | PROSTATIC BIOPSY( 6 SAMPLE)‏ 


CALABS-0028 | SLIDE REVIEW FOR UP (5) SLIDES فحص شرائح (ا ی حد 5 شرائح)‎ 1,085 

CALABS-0029 | SLIDE REVIEW MORE THAN (10) SLIDES من 10 شرائح)‎ ASI) فحص شرائح‎ 1,625 

CALABS-0030| SLIDE REVIEW MORE THAN (5) SLIDES فحص شرائح (من 5 الى 10 شرائح)‎ 1,365 
UP TO (10) SLIDES 

2,040 ولادة جنين ميت (تشريح) STILLBIRTH (AUTOPSY)‏ | ۸۸۵5-0059 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تخحاليل الهرمونات Hormones‏ .12 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


2,565 = كورتيزول CALABD- = 11-DEOXY CORTISOL‏ 
تحليل17- كيتو ستيرويد في البول CALABK-0011| 17- KETOSTEROIDS, URINE‏ 
تحليل 17-هيدروكسي الستيرويد القشرية في البول CALABO-0001 | 17 OH CORTICOSTEROIDS, URINE‏ 
5,995 تحليل 17-هيدروكسي بريج ينولون OH PREGNENOLONE‏ 17 | 6۵۸۱۸80-0002 
تحليل 17 -الفا هيدروكسي-بروجيسترون في مصل CALABA-0001 | 17-ALPHA HYDROXYPROGESTERONE IN‏ 
الدم SERUM‏ 
5,980 تحليل 17 -هيدروكسي بريج ينولون CALABH-0001 | 17-HYDROXY-PREGNENOLONE‏ 
3,260 تحليل امتصاص السير تونين خلال 24ساعة CALABH-0002 | 24 HRS SEROTONIN UPTAKE‏ 
= هرمون الغدة الكظرية (عينة عشوائية) CALABA-0002|A.C.T.H (RANDOM)‏ 
هرمون الغدة الكظرية (عينة دم صباحا) CALABA-0015 | ACTH AM IN PLASMA‏ 
a‏ هرمون الغدة الكظرية (عينة دم مساءا) CALABA-0016 | ACTH PM IN PLASMA‏ 
تحليل تحفيز هرمون الغدة الكظرية عن طرق حقن CALABA-0017 | ACTH STIMULATION TEST BY‏ 
Bole‏ السيناكتين في البلازما الدم SYNACTHEN IN PLASMA‏ 
هرمون الالدوستيرون في مصل الدم CALABA-0046 | ALDOSTERONE IN SERUM‏ 
هرمون اندروستندويون فى مصل الدم CALABA-0091 | ANDROSTEINEDIONE IN SERUM‏ 
تحليل مضاد مخزون المبيض في مصل الدم CALABA-0120] ANTI MULLERIN HORMONE-ADULT‏ 
(AMH) IN SERUM‏ 
تحليل الحمل (نوعي) هرمون الغدد التناسلية CALABB-0022| BETA SUBUNIT HCG (QUALITATIVE)‏ 
لشیم 
هرمون الغدد التناسلية المشيمية في عينة من النخاع B-HCG IN CSF‏ | 88-0025 شامع 
Sots‏ 
2,790 تحليل سيروتونين الدم CALABB-0057| BLOOD SEROTONINE‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | EE | الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABB-0081| B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) تحليل هرمون الناتریوترك ب بيبتايد‎ 3,615 
TEST 

CALABC-0015 | CALCITONIN (THYRO-CALCITONIN) IN تحليل هرمون كالسيتونين في الدم‎ 1,625 
SERUM 

۱ هرمون كاتيكولامين في الدم CALABC-0026| CATECHOLAMINE, BLOOD‏ 

6,905 تحليل هرمون الكورتيكوستيرون CALABC-0094 | CORTICOSTERONE‏ 

340 هرمون الكورتيزول فى الدم (عينة عشوائية) CALABC-0095 | CORTISOL (RANDOM) IN SERUM‏ 

CALABC-0097 | CORTISOL 24 HRS IN URINE كورتيزول في تجميع بول 24ساعة‎ 340 

CALABC-0098| CORTISOL-AM IN SERUM كورتيزول صباحا في الدم‎ 340 

CALABC-0099 | CORTISOL-PM IN SERUM كورتيزول مساء في الدم‎ 340 

545 الهرمون الستيروئيدي العارض (هرمون السعادة) ۸ CALABD-0003]‏ 

55 


CALABD-0012| DHEA-S (DEHYDROEPIANDROSTERONE الهرمون الستيروئيدي سلفات العارض في الدم‎ 4 
SULFATE) IN SERUM 

6۵۸۱۸80-0013 | DHT (DIHYDROTESTOSTERONE) LEVEL نسبة هرمون ديهدروتستوستيرون في الدم‎ 2,175 
IN SERUM 

2,445 تحليل هرمون الميتانفرين او الميتاادرينالين في البول - CALABD-0014| DIFFERENTIATED METANEPHRINE‏ 
URINE (METADRENALINE)‏ 

CALABD-0015 | DIFFERENTIATED NOR METANEPHRINS, | تحليل هرمون نورميتانفرين او نورمیتاادرینالین في البول‎ 2,445 
URINE (NOR METADRENALINE) 

CALABD-0022 | DOPAMINE IN PLASMA قياس الدوبامین في البلازما‎ 3,405 


CALABE-0012 | ERYTHROPOIETIN (EPO) IN SERUM قياس الاريثروبيوتين في الدم‎ 1,5 


3,260 تحليل هرمون الايستيرون 1 1 CALABE-0014 | ESTERONE‏ 


تحليل هرمون الاستراديول 2 في الدم CALABE-0016| ESTRADIOL E2 IN SERUM‏ 
1,085 تحلیل هرمون الاستریول3 3 CALABE-0017 | ESTRIOL‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CALABF-0056 | FREE T3 IN SERUM هرمون الغدة الدرقية الحر 3 في الدم‎ 
CALABF-0057| FREE T4 IN SERUM هرمون الغدة الدرقية الحر 4 في الدم‎ 
CALABF-0058 | FREE TESTOSTERONE IN SERUM هرمون التيستيستيرون الحر في الدم‎ 
CALABF-0059| FREE THYROXIN INDEX(FTI) IN SERUM هرمونات الغدة الدرقية الحرة في الدم‎ 
CALABF-0064 | FSH (FOLLICLE STIMULATING الهرمون المنشط للحوصلة في الدم‎ 
HORMONE) IN SERUM 
CALABG-0017 | GASTRIN LEVEL IN SERUM قياس هرمون الجاسترين المعدي في الدم‎ 
CALABG-0023 | GH GROWTH HORMONE IN SERUM هرمون النمو في الدم (قاعدي)‎ 
(BASAL) 
CALABG-0024 | GLUCAGON CURVE (7 POINTS) (41857) منحنى هرمون جلوكاجون‎ 
CALABG-0025 | GLUCAGON, PLASMA هرمون جلوكاجون في الدم‎ 
CALABG-0050 | growth hormone stimulation test 
CALABI-0077 | INSULIN (FASTING) IN SERUM انسولین(صائم) في الدم‎ 
0۸۸۵۸8۱-0079 | INSULIN AFTER 2 HOURS IN SERUM انسولين بعد الاكك بساعتين في الدم‎ 


CALABI-0080 | INSULIN CURVE (7 POINTS) منحنة انسولين(7نقاط)‎ 


نسبة الانسولين في الدم بعد اخذ 75مجم جلوكوز CALABI-0083| INSULIN IN SERUM AFTER 75 GM‏ 


CALABI-0084 | INSULIN LEVEL (RANDOM) IN SERUM نسبة الانسولين في الدم (عينة عشوائية)‎ 


CALABI-0086 | INSULIN LIKE GROWTH FACTOR | 1 أنسولين شبيه بهرمون النمو عامل‎ 
CALABL-0028 | LH (LUTEINIZING HORMONE) IN ۸ الهرمون اللوتينى في الدم‎ 190 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | EE | الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABL-0029| LH/RH STIMULATION TEST: 2X FSH + 2X اختبار تحفيز الهرمونات التناسلية (الهرمون‎ 68 
اللوتینی/الهرمون الافرازي)‎ 


CALABP-0009| PARATHYROID HORMONE (PTH) 
CALABP-0065 | PREGNANCY TEST IN URINE اختبار حمل فى البول‎ 


CALABP-0093 | PSA-TOTAL المستضد ا البروستاتي النوعي (الكلي)‎ 
CALABR-0011| REVERSE 13 (CC/SP.) الثيروكسين 3 العكسي‎ 
CALABS-0014| SEX HORMONE BINDING GLOBULIN الغلو بولين الرابط للهرمون الجنسي‎ 
(SHBG) IN SERUM 
CALABT-0084|T 11 : 18 by FISH T 11:18 by FISH 1 
CALABT-0012|T3 & 14 IN SERUM هرمون الغدة الدرقية (ثيروكسين) 3 و4 في الدم‎ 
CALABT-0011|T3 TOTAL IN SERUM هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين) 3 في الدم‎ 13 


32 امتصاص هرمون الغدة الدرقية(ثيروكسين) 3 فی الدم UPTAKE IN SERUM‏ ۲3 | 02۸۲۸8۲-0013 


البروجيسترون في الدم CALABP-0071 | PROGESTERONE IN SERUM‏ 
المستضد البروستاتي النوعي (الحر) CALABP-0092 | PSA-FREE‏ 


البرولاكتين في الدم (هرمون الحليب) CALABP-0072| PROLACTIN IN SERUM‏ 
۰ : من | 


S 
00 
00 
تچ‎ 


4 


N 
دن‎ 
در‎ 
0 


315 
130 
220 
200 
380 
295 

15 
270 
270 


0 


6۵۱۵۸8۲-0014 Î T4 TOTAL IN SERUM هرمون الغدة الدرقیة(ثبروکسین) 4 في الدم‎ 13 


هرمون التستوستيرون في الدم CALABT-0027 | TESTOSTERONE IN SERUM‏ 
تحلیل وظيفة الغدة الدرقية ۰ THYROID‏ | 02۸۱۸8۲-0039 
2 المعدل الكلي لهرمون الغدد التناسلية المشيمية (كمي) CALABT-0049 | TOTAL HCG (QUANTITATIVE)‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 





الاسم باللغة العربية Code Name‏ 
هرمون الغدة الدرقية في الدم CALABT-0081‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحالیل المناعة Immunology‏ .13 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


15 5 عن طفل المنغولي خلال اول 3 آشهر للحمل CALABF-0068 = MARKER) FIRST TRIMESTER‏ 
تركيز حمض 5هيدروكسي أندول استيك في تجميع H.I.A.A IN 24 HRS URINE‏ 5 | ۲۸۸۵۲۰۱۱۱3 
بول 24ساعة 
2,445 تحليل اضداد مستقبلات الإستيل كولين في الدم CALABA-0009 | ACETYL CHOLINE RECEPTOR ABS.‏ 
1,510 انزيم أستيل كولين إستريز CALABA-0014 | ACTEYL CHOLINE ESTERSE‏ 
1,685 تحليل مضاد الاسيتين للعضلات الملساء CALABA-0018| ACTIN AB (SMOOTH MUSCLE AB)‏ 
20,50 تحليل مقاومة لعقار اداليموماب (الهيوميرا) CALABA-0022 | ADALIMUMAB (HUMIRA) RESISTANCE‏ 
TREATMENT, SERUM‏ 
المضادات للفيروسات العدوانية في مصل الدم CALABA-0024 | ADENOVIRUS ANTIBODIES IGM & IGG,‏ 
(IGG+IGM‏ جلوبيولين مناعي) SERUM‏ 
108,340 عامل تشريح البروتيني13 CALABA-0026 | ADMTS-13‏ 
ف مضادات النطاق المضاعف من الحمض النووي CALABA-0027| ADNA (DS)‏ 
مضادات النطاق المضاعف من الحمض CALABA-0028 | ADNA BY IF‏ 
7 گ٣٣"‏ 
ADRENAL CORTICAL AB. 1,415‏ | ۵۸۸۵۸۰۵029 
ار آلفا-1 أنتي تريبسين في البراز CALABA-0054 | ALPHA- 1 - ANTI TRYPSIN IN STOOL‏ 
آلفا-1 أنتي تريبسين (النمط الجيني) CALABA-0055 | ALPHA 1 ANTI TRYPSIN (GENOTYPING)‏ 
مضادات الميتوكوندريا(1/2) CALABA-0063 | AMA (M2)‏ 
۱ نسبة الاحماض الامينية (كميا في بلازما الدم) CALABA-0067 | AMINO ACIDS QUANTITATIVE IN‏ 
PLASMA‏ 
مخطط الأميون (نوعيا) في بلازما الدم CALABA-0068 | AMINOGRAM (QUALITATIVE) PLASMA‏ 
6,885 مخطط الأميون (كميا) في البول CALABA-0070| AMINOGRAM (QUANTITATIVE) URINE‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


7 مخطط الأمينون (نوعيا) في البول CALABA-0069 --- (QULITATIVE) URINE‏ 


CALABA-0071| AMIODARONE & قياس نسبة الاميودارون وديسيثيلاميودارون‎ 
DESETHYLAMIODARONE (CC/SP.) 


CALABA-0072 | AML/IETO T (8;21) FOR AML-M2 ابيضاض الدم النقوي الحاد‎ 3,260 
CALABA-0077 | AMOEBA ANTIBODIES اجسام مضادات الامیبا‎ | * 
CALABA-0084 | ANA BY IF فحص الاجسام المضادة للنواة بالامينوفلورسنس‎ 
CALABA-0085 | ANA TITRE BY IF فحص الاجسام المضادة للنواة كميا بالامينوفلورسنس‎ a 
CALABA-0086 | ANCA 93 : ۱ 
CALABA-0087 | ANCA (CYTOPLASMIC) مضادات سيتوبلاسما الکربات البيضاء المعتدلات‎ 
(المحببة(‎ 
CALABA-0088 | ANCA (PERINUCLEAR) مضادات سيتوبلاسما الکربات البيضاء المعتدلات‎ 
(المحيط بالنواة(‎ 
CALABA-0089 | ANCA-MYELOPEROXIDASE, IGG البيضاء المعتدلات (المحيط‎ GL SI! سيتوبلاسما‎ 
(ANCA-P) IGG بالنواة)-ميلوبيروكسيداز(م-80108)‎ 
CALABA-0090 | ANCA-PROTENIASE 3, IGG (ANCA-C) مضادات سيتوبلاسما الکریات البيضاء المعتدلات‎ 
IGG (ANCA-c) 3 (المحببة)-بروتيناز‎ 
CALABA-0092| ANTI - BETA 2-GLYCOPROTEIN 1 (IGA) 1 مضاد - بیتا 2-بروتين سكري‎ m 
CALABA-0094 | ANTI - YO (PCA-1) ANTIBODIES, SERUM مضاد العصبون في مصل الدم‎ 2,445 
CALABA-0098 | ANTI C.C.P. ANTIBODIES الاجسام المضاضة ضد الببتيد السيتروليني الحلقي‎ 
CALABA-0099 | ANTI CENTROMERE مضاد السينترومير (تصلب الجلد)‎ 
CALABA-0103| ANTI DNA & TITRE تحليل مضاد الحمض النووي كمي ونوعي‎ 
CALABA-0104| ANTI ENDOMYSIAL AB 1,225 
CALABA-0105 | ANTI ENDOMYSIAL AB, IGA مضاد اندوميسيال بروتين مناعي۸‎ 1,310 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | الاسم باللغة العربية | دا‎ | Price 


CALABA-0107 | ANTI FILARIA AB (FILARIA SEROLOGY) 3,830 
CALABA-0108| ANTI GAD 65 AB اجسام مضادة موجهة ضد الانزیم نازع کربوکسیل‎ 3,405 


62۸۲۸8۸-0110 | ANTI- HISTONE ANTIBODY مضاد الهستون‎ 1,225 


CALABA-0112] ANTI IGA AB مضاد بروتين مناعي۸‎ 4,185 


CALABA-0113| ANTI INSULIN ANTIBODY IN SERUM مضاد الانسولين في مصل الدم‎ 
CALABA-0114| ANTI ISLET CELL ANTIBODY مضاد جزر لانجرهانس في البنكرياس‎ 
CALABA-0115 | ANTI LIVER SOLUBLE ANTIGEN لمضادات الكبد‎ Ae gall الاجسام المضادة‎ 1,215 
CALABA-0116| ANTI MAG ABS IGM مضاد بروتين السكري المرتبط بالمیلین/۱6۱‎ 3,260 
CALABA-0118 | ANTI MICROSOMAL ANTIBODY (TPO) الاجسام المضادة للغدة الدرقية‎ 
CALABA-0119 | ANTI MITOCHONDRIAL ANTIBODIES عن‎ (gS) الاجسام المضادة لمضادات المیتوکوندربا‎ 745 
(TITRE) BY IF طريق الامينوفلوريسنس‎ 
CALABA-0121| ANTI MUSCLE SPECIFIC KINASE (ANTI مضاد الكاينيز الخاص للعضلات‎ 7,895 
MUSK) 
CALABA-0122 | ANTI NEUTROPHIL CYTOPLASMIC AB. مضادات سيتوبلاسما الکربات البيضاء المعتدلات‎ 650 
(المحببة)‎ 
CALABA-0123 | ANTI OVARIAN ANTIBODIES الاجسام المضادة للمبيض‎ 1,775 
CALABA-0124| ANTI PARIETAL ANTIBODY الاجسام المضادة لجدار المعدة‎ 
CALABA-0125 | ANTI PLATELET AB (DIRECT) الاجسام المضادة للصفائح الدموية (مباشر)‎ 425 
CALABA-0126| ANTI PLATELET ANTIBODY (INDIRECT) الإجسام المضادة للصفائح الدموية (غير مباشر)‎ 
CALABA-0127 | ANTI POLIOVIRUS ANTIBODIES, SERUM الاجسام المضادة لمضادات شلل الاطفال في مصل‎ 
6۸۵۱۵8۸-0128 | ANTI RETICULIN مضاد الريتكيولين‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


2,445 مضاد( RI‏ سرطان الثدي) CALABA-0129] ANTI RI‏ 
مضاد البروتين النووي الريبوزي CALABA-0130| ANTI RNP‏ 
680 الإجسام المضادة سميث CALABA-0132| ANTI SMITH (SM)‏ 
815 مضاد البروتين النووي الريبوزي والاجسام المضادة ANTI SMITH (SM) & RNP‏ 6۵۱۵۸8۸-0133 
465 الإجسام المضادة للحيوانات المنوية في عينة سائل CALABA-0134| ANTI SPERM AB IN SEMEN‏ 

منوي 

CALABA-0135| ANTI SPERM AB IN SERUM الاجسام المضادة للحيوانات المنوية في عينة دم‎ 
CALABA-0136| ANTI SPERM AB. TITRE IN SERUM كمية الاجسام المضادة للحیوانات المنوية في عينة دم‎ 
CALABA-0137| ANTI SSA (RO) (RO) QE gå مضاد متلازمة‎ 
CALABA-0138| ANTI 55-8 (LA) مضاد متلازمة شوغرن(۱۸)‎ 

6۵۱۵۸8۸-0139 ANTI STRIATED MUSCLE ANTIBODIES الأجسام المضادة العضلات المتضخمة‎ 


62۸۱۸8۸-0140 | ANTI SYNTHETASE AB. ANTI SYNTHETASE AB. (MI2-KU-PL7-PL12) 
(MI2-KU-PL7-PL12) - ANTI SRP - ANTI - ANTI SRP - ANTI PMSD 


PMSD 


CALABA-0186 | ANTIBODY SCREENING تحليل الاجسام المضاده‎ 230 
CALABA-0144 | ANTI-CARDIOLIPIN IGG (ACL) IGG الاجسام المضادة للکاردیولیبین‎ 
—_" 
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فسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


الاجسام المضادة لمضادات الغشاء القاعدي الكبيي ۲ ۵ | CALABA-0147‏ 
MEMBRANE ANTIBODY (ANTI-GBM AB)‏ 


CALABA-0148 | ANTIHUMAN TISSUE IGAS LYI الجلوتامين‎ LS مضادات‎ 
TRANSGLUTAMINASE (HU TTG) SCREEN 
IGA 

CALABA-0149 | ANTIHUMAN TISSUE IGG LAYI الجلوتامين‎ LS مضادات‎ 
TRANSGLUTAMINASE (HU TTG) SCREEN 
IGG 

CALABA-0150] ANTIINTRINSIC AB المضاد المعدي الداخلي‎ 


N 
w 
w 
ہیا‎ 


Ww 
دم‎ 
ہہ‎ 


62۸۲۸8۸-0151 | ANTI-NUCLEAR AB WITH TITRE الاجسام المضادة للنواه كميا‎ 


CALABA-0152 | ANTI-PHOSPHOLIPASE A2 RECEPTOR مضاد مستقبل الفوسفوليبيز‎ 1 
(PLA2R) 

۲ الاجسام المضاده للفسفوا بب CALABA-0185 | ANTI-PHOSPHOLIPID ABS‏ 
455 الاجسام المضادة للحيوانات المنوية في سائل منوي CALABA-0153 ۱۸۸۱۲۱۱۱۶۲۲۲۱۷۸ AB IN SEMINAL FLUID‏ 
مضاد بروتين اكوا بورين الاریعة CALABA-0157 | AQUAPORIN 4 ABS.(NMO)(CSF)‏ 
مضاد بروتین اکوا بورین التلقائی ۷۲ ۸۸۱ CALABA-0158} AQUAPORIN-4‏ 
الاجسام المضادة لمضادات السکاریومیس ]| CALABA-0164‏ 

سيريفيسياي 


0 حم دن دن 
D 00 e 0‏ 
OO uw N‏ ہا 
ہا 0 ہا ہا 


0 


الاجسام المضادة لمضادات السکاریومیس66| ASCA IGG‏ 


CALABA-0167 | ASCARIS LUMBRICOIDES (ASCARIDIASIS) IGG مضادات الاسكاريس‎ 
IGG ANTIBODIES, SERUM 
ALABA-0172| ASMA تحليل الاجسام المضادة للعضلات الملساء‎ 


۱ ۱ للا کش ۱ 
تحليل كمي الاجسام المضادة للعضلات الملساء CALABA-0173 | ASMA WITH TITRE‏ 


CALABA-0165 | ASCA IGA الاجسام المضادة لمضادات السكاريوميس‎ 
IGAS hio o 
C = 


N 
w 
9 
O 


340 
340 
680 
295 


l 
C 


تحليل امصال الرشاشيات القصبة والرئتين ALABA-0175 | ASPERGILLOSIS SEROLOGY‏ 
تحليل امصال الرشاشيات القصبة والرئتين CALABA-0176 | ASPERGILLOSISN SCREENING SEROLOGY‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | EME | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


1,0 مضاد الرشاشيات جالاكتومانان CALABA-0179 | ASPERGILLUS GALACTOMANNAN‏ 
ANTIGEN‏ 
895 تحليل امصال الالتهاب الرئوي غير نمطي CALABA-0180 | ATYPICAL PNEUMONIA SEROLOGY‏ 


CALABA-0181} AUTOVACCINE. اللقاح التلقائی‎ 34 


CALABB-0008| BACTERIAL ENDOTOXIN (LAL - PYROGEN| (اختبار بايروجين الحمی)‎ LALU السموم الداخلية‎ 1660 
TEST) 


SEROLOGY 
932.0 
۶ 


الكشف عن اصابة البلھارسیا في البول BILHARZIAL ANTIGEN IN URINE‏ | ۵۸۸88-0032 


14,905 المعامل الكلوي للمكمل المناعيی3) FACTOR‏ لم CALABC-0005 | C3‏ 
CALABC-0008 | CA 50‏ 
دلالات اورام المعدة 72-4 CALABC-0009 | CA‏ 


Issue 2020\2021 230 www.sghcairo.com 


i 
ها‎ 
S 
O 


دلالات اورام القولون والمستقيم 


7 


i 
wo 
B 
O 


7 














ÖL 





7 تشفی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | الاسم باللغة العربية | عرولا‎ | Price 


CALABC-0020| CANAVAN DISEASE تحلیل مرض کاناقان‎ 4,960 
CALABC-0027 | CATECHOLAMINES, URINE هرمون كاتيكولامين في البول‎ 2,040 
CALABC-0032 | CERULOPLASMIN تحليل بروتين السيرولوبلازمين‎ 
CALABC-0035 | تحليل المكمل المناعي 50 مك‎ 1,740 
CALABC-0036 | CHITOTRIOSIDASE ACTIVITY اختبار نشاط الكيتوترايوسايديز‎ ۱ 
CALABC-0037 | CHLAMYDIA (TRACHOMATIS) مضادات الكلايميديا كمي بواسطة الامینوفلورسینس‎ 215 
ANTIBODY TITRE BY IF 
CALABC-0038 | CHLAMYDIA PNEUMONIA SEROLOGY IGG & كلايميديا الالتهاب الركوي161/1‎ 3,630 
IGG, IGM 
CALABC-0040| CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROLOGY الکلایمیدیا الحثریة (اصابة قديمة)‎ 2,095 
IGA 
CALABC-0041 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROLOGY الكلايميديا الحثریة (اصابة حديثة)‎ 2,095 
IGM 
CALABC-0051} CHOLINESTERASE IN SERUM انزیم كولين إستريز في الدم‎ a 
CALABC-0060| CIRCULATING IMMUNOCOMPLEX تحليل العقد المناعية الدوارة‎ 1,720 
CALABC-0067 | CLOSTRIDIUM DIFICILE SCREEN TOXIN تحليل سموم الكلوستريديوم ديفيسيل ألف وباء‎ 3,485 
A&B 
CALABC-0081| COLLAGEN II AB 2 مضاد كولاجين‎ 7,665 
CALABC-0083 | COMPLEMENT (C2) تحليل المکمل المناعي(02)‎ 2,565 
CALABC-0084 | COMPLEMENT (C5) تحليل المكمل المناعي(05©)‎ 1,865 
CALABC-0101| COXACKIE B1- 86 & A9 VIRUS IGG 8 IGG & فيروس كوكساي ب1-ب6 +الف161/9‎ 7,595 
IGM 
CALABC-0103| COXIELLA BURNETTI IGG ANTIBODIES | مضادات الجلوبيولين المناعي 6 للكوكسيلا البورنيتية‎ 1,970 
(PHASE 1 SERUM (241 في الدم (مرحلة‎ 
CALABC-0104 | COXSACKIE VIRUS AB مضاد فیروس كوكساي‎ 8,205 
CALABC-0105 | C-PEPTIDE (FASTING) IN SERUM تحليل بيبتيدع صائم في الدم‎ 
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فسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية 


CALABC-0106| C-PEPTIDE (RANDOM) IN SERUM عشوائي في الدم‎ C تحليل بيبتيد‎ 

تحليل بیبتیدی بعد الاكل بساعتين في الدم CALABC-0107 | C-PEPTIDE AFTER 2HR IN SERUM‏ 

CALABC-0109| C-PEPTIDE CURVE (7 POINTS) منحنى بيبتيد( © سبع نقاط)‎ ۱ 

۸۸80118 | CROSS MATCH BY OL SH المطابقة باختبار اللیمفاودات (مضادات‎ 680 
LYMPHOCYTOTOXICITY (HLA) البيضاء البشرية)‎ 

CALABC-0154|CROSS-MATCHING BY SLOW اختبار التوافق للانسجه‎ 1,150 
CYTOMETRY 

CALABC-0123| CRYPTOCOCCUS NEOFORMANCE مضاد المستخفية المورمة‎ 2,805 
ANTIGEN 

CALABC-0134| CYSTATIN C ۳ 

CALABC-0136| CYSTICERCUS IGG 166 مضاد الشريطيات‎ 3,260 








1,085 الكشف عن خلايا الطعم CALABD-0005 | DECOY CELL‏ 

CALABD-0007 | DENGUE VIRUS AB IGG & IGM IGG & اجسام مضادة فيروس حمى الدنج/۱6۱‎ 7,590 

425 الإجسام المضادة لفيروس إبشتاين-بار في سي ايه CALABE-0001 | EBV IGG (VCA-IGG)‏ 
(اصابة قديمة) 

425 الاجسام المضادة لفیروس إبشتاين-بار في سي ايه CALABE-0002 | EBV IGM (VCA-IGM)‏ 
(اصابة حديثة) 

1,765 الأجسام المضادة المستضدات النوویة القابلة CALABE-0004 | ENA‏ 
للاستخراج (التهاب المفاصل) 

5,945 انزيم الايلاستيز في البراز CALABF-0016| FECAL ELASTASE‏ 

الفریتین (تخزين الحديد) CALABF-0018 | FERRITIN‏ 

1,365 مضادات الفلاربا (داء الفيل) CALABF-0024 ۱ ANTIBODIES‏ 

CALABF-0047 | FOLIC ACID LEVEL IN SERUM تحليل نسبة حمض الفوليك في الدم‎ 1,085 

CALABF-0073 | FOLLOW UP VIROOLOGY متابعة حالة الفيروسات‎ 945 
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الاسم باللغة العربية 


سب سوه هه 
TRANSFERASE‏ 
S‏ ا سا 


فيروس كبدي | (اصابة حديثة) CALABH-0015 | HAV IGM‏ 





415 نواة قيروس كبدي ب (اصابة حديثة) CALABH-0017| HBC IGM‏ 


۰ فيروس GAS‏ ب )8( CALABH-0018| HBC, TOTAL‏ 
315 اجسام مضاد فيروس GS‏ ب اي CALABH-0019| HBE AB‏ 
كه مضاد فيروس GS‏ ب اي CALABH-0020] HBEAG‏ 


CALABH-0021| HBS AB ب‎ GAS السطحي لفيروس‎ wall 
CALABH-0022 | HBS AG QUANTITATIVE مولد الضد السطحي لفيروس كبدي ب (كمي)‎ = 
CALABH-0023| HBSAG BY CHEMILUMINESCENT ب بالفحص‎ GAS مولد الضد السطحي لفيروس‎ 

الضوئی TECHNOLOGY‏ 
مولد الضد السطحي لفيروس كبدي سي بالفحص CALABH-0027 | HCV AB BY CHEMILUMINESCENT‏ 

TECHNOLOGY الضوئی‎ 


CALABH-0035 | HELICOBACTER PYLORI ANTIBODY مضاد البکتربا الحلزونية‎ 
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Price‏ | الاسم باللغة العربية 
265 


b 
E 
2 
7 
3 


CALABH-0036 | HELICOBACTER PYLORI ANTIBODY TITRE 


CALABH-0037 | HELICOBACTER PYLORI ANTIBODY, IGA مضاد البکتریا الحلزونية,8م6!‎ 
CALABH-0039 | HELICOBACTER PYLORI SCREENING 


425 
425 
CALABH-0042 | HEPATITIS DELTA IGM (اصابة حديثة)‎ Wo GUS و فيروس‎ 

C 


خم 
ہا 
N‏ 
لا 


OO 
حم‎ 
N 
uw 


ALABH-0043 | HEPATITIS E VIRUS (HEV) RNA اي‎ GAS تحليل الحمض الريبوزي فيروس‎ 


CALABH-0053| HEXOSEAMINIDASE B 1,610 


CALABH-0056 | HIV ANTIBODY (AIDS TEST) مضاد فيروس نقص المناعة البشرية‎ 200 


2,420 تأكيد الاصابة بفيروس نقص المناعة بطريقة لطخة CALABH-0057 | HIV CONFIRMATION BY WESTERN BLOT‏ 
ویسترن المناعية 


CALABH-0058| HIV P24 ANTIGEN نقص المناعة البشرية‎ wo nd 24 مولد مضاد بروتين‎ 3,690 


خم 
w‏ 
00 
uw‏ 


N 
ایا‎ 
w 
0 


CALABH-0088 | HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN تحليل الانسجه للزراعه نوع0‎ 
)CLASS DP 


CALABH-0091] HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN C1 تحليل الانسجه للزراعه نوع‎ 
CLASS IC 
CALABH-0087 | HLA (HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN DQ2 تحليل الانسجه للزراعه نوع‎ 
)CLASS ۱ DQ 
CALABH-0062 | HLA B51 TYPING (BEHCET’S DISEASE) مستضدات الکربات البیضاء البشریة ب 51 (مرض‎ 
بهجت)‎ 


مستضدات الكريات البيضاء البشرية دي رب 1501 1 CALABH-0065 | HLA DR‏ 


J 


N 
Ww 
Q 
0 


w 
P 
0 
0 


N 
N 
N 
0 


تحلیل الانسجه للزراعه نوع ۸1 ( HLA(HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN‏ | ۵۸۸8۲-0089 


CLASS IA 


CALABH-0090] HLA(HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN ( 81 تحليل الانسجه للزراعه نوع‎ 
CLASS IB 

CALABH-0092 | HLA(HUMAN LEUCOCYTE ANTIGEN ) DR2 تحليل الانسجه للزراعه نوع‎ 
CLASS II DR 


10 مستضدات الكريات البيضاء البشرية- ب 27 (التهاب CALABH-0066 | HLA-B27 TYPING‏ 
المفاصل الفقاریة) 
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Code | ۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


490 
490 
430 


0 
دن‎ 
uw 
0 


۱ 
PEPPER (F280) 
PEPPER (F279) 


415 
730 


0 e 
w N 
N e 
0 uw 


340 


خم 
N‏ 
y‏ 
0 


I 


دب( 





مضادات غلوبيولين مناعي غ الخاص بحساسية CALABI-0012 | IGE SPECIFIC ANTIBODIES FOR‏ 
للمضاد الحيوي سيبروفلاكسين CIPROFLOXACIN (C-307)‏ 

CALABI-0013 | IGE SPECIFIC ANTIBODIES FOR MANGO الخاص بحساسية‎ E مضادات غلوبيولين مناعي‎ 10 
(F91) المانجو‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية 


مرو اسك 
10 غلوبيولين مناعي M‏ في السائل النخاعي الدماغي CALABI-0025 | IGM CSF‏ 
mm OS‏ 
2,430 المعقد المناعي CALABI-0031 | IMMUNECOMPLEX‏ 
الفصل BL eI‏ المناعي فى الدم CALABI-0032 | IMMUNOELECTROPHORESIS IN SERUM‏ 
0201+ 
اا 


6۸۱۵۸8۱-۵081 | INSULIN CURVE IN SERUM منحنی انسولين و‎ 1,385 

CALABI-0082 | INSULIN GROWTH FACOR BINDING نمو الانسولین‎ 2,335 
PROTEIN (IGFBP3) 

CALABI-0085 | INSULIN LIKE GROWTH FACOR PROTEIN FBP-3 500! أنسولين شبيه بهرمون‎ 20 
-3 (IGFBP-3) 
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سے السعودي الألماني لد @ 


Z| | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


CALABI- = INSULIN RECEPTOR ABS IGG الأجسام المضادة لمستقبل الأنسولين (جلوبيولين‎ 1 
)6 مناعي‎ 
CALABI-0088 | INTERFERON ALPHA ANTIBODIES, الأجسام المضادة لإنترفيرون الفا‎ 6,320 
SERUM 
CALABI-0089 | INTERFERON ALPHA, CSF انترفيرون الفا في السائل النخاعي الدماغي‎ 7,365 
CALABI-0090] INTERFERON GAMMA, SERUM الأجسام المضادة لإنترفيرون جاما‎ 3,720 
CALABI-0091| INTERLEUKIN 1 BETA (IL1 BETA), SERUM 7,520 
CALABI-0092 | INTERLEUKIN 17A (IL 17A), SERUM ۸17 انتر ليوكين‎ 4,060 
CALABI-0093 | INTERLEUKIN 28 B B28 انتر لیوکین‎ 165 
6۵۱۵۸8۱-0096 | INTRINSIC FACTOR BLOCKING AB الأجسام المضادة للعوامل الداخلية‎ 2,335 
۲۸۸8۱-۵۹٥00 | ISULIN DEPENDENT DIABETIS MELLITUS مضادات النوع الاول من السكري‎ 3,105 
(IA2) ANTIBODIES, SERUM 

"'“ھ""ت٭<٭ٗ٭٣)٭‎ 7 On ا‎ 
CALABK-0002| KAPPA LIGHT CHAIN IN SERUM سلسلة کابا الضوئية في الدم‎ = 
CALABK-0003 | KAPPA LIGHT CHAIN IN URINE الضوئية في البول‎ LE سلسلة‎ ia 
CALABL-0001| LA (SS-B). La تد مستضد نووي(55-8)‎ 
CALABL-0005 | LAMBDA LIGHT CHAIN IN SERUM سلسلة لامدا الضوئية في الدم‎ 0 
CALABL-0006 | LAMBDA LIGHT CHAIN IN URINE سلسلة لامدا الضوئية في البول‎ 0 
CALABL-0015 | LE CELLS (ONE SAMPLE) تحليل الذثبة الحمراء (عينة واحدة)‎ 0013 
CALABL-0016| LE CELLS (THREE SAMPLES) تحليل الذئبة الحمراء )3 عينات)‎ 


CALABL-0021 | LEISHMANIA DONOVANI IGM & IGG IGM & |66 اليشمانيا دونوفانية‎ 5,110 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | ۸06 | الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABL-0026 | LEPTOSPIRAL AB مضاد بكتيريا اللولبية النحيفة‎ 5,950 
CALABL-0037 | LIVER CYTOSOL ABS مضادات العصارة الخلوية الكبدية‎ 1,585 
CALABL-0038| LIVER KIDNEY MICROSOME (LKM) TITRE | تحليل ميكرو سوي للكبد والكلى كمي بواسطة الوضيء‎ 355 
BY IF. المناعي‎ 
CALABL-0039 | LKM-1 1 تحليل ميكرو سوي للکبد والكلى‎ 
CALABL-0041 | LYSOSOMAL STORAGE SCREENING توضيح لتخزين الاجسام المحللة‎ 12,95 
CALABL-0042 | LYSOZYME IN SERUM الاجسام المحللة في الدم‎ 2,375 
CALABM-0008 | MEASLES IGG, IGM IGG, الحصبة/۱6۱‎ 4,585 
CALABM-0013 | METABOLIC SCREEN TEST 1,200 
CALABM-0014 | METABOLIC SCREENING (QUALITATIVE تحليل الایض(نوعي)‎ 
CALABM-0015| METABOLIC SCREENING BY TANDEM تحليل الايض(كمي) بطريقة تاندم ماس (الطيف‎ 
MASS (TMS), (QUANTITATIVE) الكتلي(‎ 
CALABM-0016| METACHROMATIC LEUCODYSTROPHY لتصلب البيضاوي المتقلب اللون‎ 1,215 


CALABM-0017| METANEPHRINE FREE (PLASMA) ميتانيفرن الحر في الدم‎ 3,955 
(METADRENALINE) 


425 الأجسام المضادة أحادية المنشاً (كالبونين) CALABM-0027| MONOCLONAL ANTIBODY (CALPONIN)‏ 
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المستشفن السعودي الألماني القاد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABM- = MONOCLONAL ANTIBODY (IGA) الأجسام المضادة أحادية المنشأ(8م16)‎ i 

CALABM-0036 | MONOCLONAL ANTIBODY (IGG) (IGG) Lado)! الأجسام المضادة أحادية‎ 

CALABM-0037| MONOCLONAL ANTIBODY (IGM) (IGM) Lads! الأجسام المضادة أحادية‎ 

CALABM-0053| MONOCLONAL ANTIBODY KAPPA AND ولامدا لسرطان‎ LE) الأجسام المضادة أحادية المنشاً‎ 
LAMBDA FOR LYMPHOMA الغده اللیمفاویة)‎ 

الأجسام المضادة أحادية المنشأ (كالسوتينين) CALABM-0055 | MONOCLONAL ANTIBODY:‏ 
(CALCITONIN)‏ 

الأجسام المضادة أحادية المنشأ (جالاستين3) CALABM-0058| MONOCLONAL ANTIBODY: (GALACTIN3)‏ 

الأجسام المضادة أحادية المنشأ (انهيبتين) CALABM-0059| MONOCLONAL ANTIBODY: (INHIBIN)‏ 

CALABM-0060| MONOCLONAL ANTIBODY: (TDT) الأجسام المضادة أحادية المنشأ(701)‎ 

الأجسام المضادة أحادية المنشاً (بيتا كاتينين) CALABM-0065 | MONOCLONAL ANTIBODY: BETA‏ 
CATENIN‏ 

CALABM-0066| MONOCLONAL ANTIBODY: CALRETININ الأجسام المضادة أحادية المنشأ(كالريتينين)‎ 

CALABM-0101| MONOCLONAL ANTIBODY: SMA (ACTIN) الأجسام المضادة أحادية المنشأزاكتين)‎ 

الأجسام المضادة أحادية المنشاً (اکتین العضلات CALABM-0048| MONOCLONAL ANTIBODY: SMOOTH‏ 
الملساء) MUSCLE ACTIN‏ 

الأجسام المضادة أحادية المنشاً (ثایروجلوبیولین) MONOCLONAL ANTIBODY:‏ | 6۸۱۸8۱1-0103 
THYROGLOBULIN‏ 

CALABM-0106| MONOSPOT TEST اختبار البقعة الأحادية‎ 

CALABM-0111| MUCOPOLYSACHARIDOSIS(MPS) IN متلازمة هنتر في البول‎ 
URINE 

فيروس النكاف (التهاب الغدة النكافية) جلوبيولين CALABM-0113| MUMPS IGG, IGM‏ 

G+M مناعي‎ 

CALABM-0117| MYCOPHENOLIC ACID (CELLCEPT), حمض الميكوفينوليك في الدم‎ 
PLASMA 

CALABM-0118| MYCOPLASMA HOMINIS IGM 6 مضادات البکتریا المفطورة البشرية (جلوبيولين مناي‎ 
ANTIBODIES, SERUM الدم)‎ 3G+M 


CALABM-0119| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM & مضادات البکتربا المفطورة الرثویة (جلوبيولين مناي‎ 5,585 
IGG ANTIBODIES, SERUM الدم)‎ 3G+M 
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لمستشفىن السعودي الألماني القاهرة | جم 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
CALABM-0120| MYELIN BASIC PROTEIN IN CSF بروتين ميلين القاعدي فى السائل النخاعي الدماغي‎ 13,140 


CALABM-0121 | MYELOPEROXIDASE ABS.(MPO) مضادات انزيم الميلوبيروكسيداز‎ 10 
CALABN-0009 | NEURONAL ANTI NMDA RECEPTOR فحص مضادات الخلايا العصبية‎ 12,385 
(NR1 AND NR2) ANTIBODIES 
CALABN-0017| NOR METANEPHRINE FREE (PLASMA) نور ميتانيفرين الحر في الدم (نور ميتاادرينالين)‎ 
(NOR METADRENALINE) 
۸۵۸۵۸1-00 00 NTX, URINE في البول‎ N-terminal telopeptide تحليل‎ 
(دلالات اورام العظم)‎ 
CALABO-0005 | OLIGOCLONAL BAND IN CSF 
CALABO-0015} OSTEOCALCIN IN SERUM 
CALABP-0002 | PANEL OF REACTIVE AB PRA (DSA) 
CALABP-0003 | PANEL OF REACTIVE AB PRA BY لتطابق الاعضاء بطريقة اللومينيكس‎ PRA اختبار‎ 6,680 
LUMINEX 


5,465 مضاد فیروس البارا انفلونزا نوع 1و2و3 CALABP-0007 | PARAINFLUENZA VIRUS ANTIBODY TYPE‏ 
1,2,3 


تحليل اضطرابات انزيم البيروكسيداز الدرق CALABP-0027‏ 


00 
CALABP-0064 | PREGNANCY ASSOCIATED PLASMA بروتين المتعلق بالحمل في الدم‎ 795 
PROTEIN(PAPP-A) IN SERUM 
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سس اج الألماني القاد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABP- = PRO INSULIN الاولي‎ 4,435 

CALABP-0069 | PROCOLLAGEN TYPE | N-TERMINAL دلالات اورام العظام‎ 6,705 
PROPEPTIDE, SERUM (P1NP) 

a لا‎ m 


المستضد البروستاتي النوعي (الحر والكلي) CALABP-0091| PSA (TOTAL & FREE)‏ 





CALABP-0098 | PYRUVATE KINASE البيروفيت كاينيز‎ 1,915 


CALABQ-0002 | QUANTIFERON T.B. -GOLD (IGRA) 1,365 
CALABQ-0003 | QUANTIFERON-CMV TEST تحليل فيروس تضخم الاعضاء بالكوانتيفيرون‎ 


CALABQ-0004 | QUANTITATIVE DETERMINATIONS OF تحليل كمي للجليكوسامينوجليكانز‎ 


860 تحليل كمي للجلوبيولينات المناعية في الدم CALABQ-0005 | QUANTITATIVE IMMUNOGLOBULIN‏ 


CALABR-0013| RF (QUANTITATIVE) العامل الروماتيدي (كمي)‎ 
CALABR-0018| RHEUMATOID FACTOR (SYNOVIAL العامل الروماتيزي في السائل السینوفی‎ | > 
FLUID) 


CALABR-0019 | RIBOSOME ABS 


تحليل الروز وبلر المناعي CALABR-0025 | ROSE-WAALER TEST‏ 


CALABR-0028 ا‎ SYNCITIAL VIRUS) مضادات الفيروس الخلوي التنفسي‎ 7,515 
CALABS-0001 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE (IGA, تحليل مضادات فطربان الخمیرة(۱66‎ 
ABS.(ASCA) (IGA, IGG) 


CALABS-0007 | SELENIUM, BLOOD 


CALABS-0011| SEROTONIN 
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لسن السعودي الألماني القاهرذ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name باللغة سے‎ ae Price 





CALABS-0043 | SPECIFIC IGE(RAST) CASEIN(F78) اختبار حساسية الطعام (الكازين)‎ 2,325 
(CC/SP.) 

CALABS-0044 | SPECIFIC IGE(RAST)GLUTEN(F79) اختبار حساسية الطعام (الجلوتين)‎ 1,760 
(CC/SP.) 


CALABS-0049 | SPHINGOMYLINASE ACTIVITY ۱ يم سفی‎ : "+7 
6۸۱۵۸86-0057 SSA (RO) & 55-8 (LA) ANTIBODIES مضادات متلازمة شوغرن (رو+لا)‎ “| = 


CALABS-0064 | SUCCINYL ACETONE SCREENING 


CALABS-0065 | SUCROSE LYSIS TEST 


CALABT-0015 | TACROLIMUS (FK506) PEAK تاكروليمس (بعد الجرعة بساعتين)‎ iw 


CALABT-0016 | TACROLIMUS (FK506) RANDOM تاكروليمس (جرعة عشوائية)‎ 


CALABT-0017 | TACROLIMUS (FK506) TROUGH تاكروليمس (قبل الجرعة بساعة)‎ 


CALABT-0018 | ۲۸۶۱۱۱۸۵۸ SOLIUM (CYSTICERCUS) IGG IGG شريطية الخنزير‎ 4665 
لمانا لل اه‎ ۳۲۲ “ 


CALABT-0031 | THIOPURINE METHYLTRANSFERASE ثیوبورین ميثيل ترانسفيريز‎ 


CALABT-0037 | THYROGLOBULIN IN SERUM الجلوبييولين الدرقي في الدم‎ 


0۸۱۵۸8۲-0038 | THYROID BINDING GLOBULIN (TBG) IN الجلوبيولين الرابط للغدة الدرقية في الدم‎ 
SERUM 
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ےت السعودي الألماني القاد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL 6‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


CALABT-0040 سس‎ STIMULATING الجلوبيولين المناعي المحفز للغدة الدرقية‎ ۱ 
IMMUNOGLOBULIN 
CALABT-0043 | TISSUE POLYPEPTIDE ANTIGEN (TPA), دلالات اورام المثانة والرئة‎ 3,260 
SERUM 
CALABT-0044| TNF - ALPHA necrosis factor alpha عامل نخر الورم-الفا‎ 6,320 
Tumor 
CALABT-0051| TOTAL METANEPHRINES, URINE 


CALABT-0053 | TOTAL PORPHYRINS IN URINE البورفيرنيات الكلية في البول‎ 935 





1,540 المعدل الكلي للبورفيرنيات البولية TOTAL URINARY PROPHYRINS‏ | 62۸۱۸8۲-0055 


CALABT-0057 | TOXOCARA CANIS IGG TEST (۱66)دودة الکلب الأسطوانية‎ 
6۵۱۵۸8۲-0058 | TOXOPLASMA 60116166 ۷, اختبار الرغابة للتوکسوبلازما الغوندیة(۱66)‎ j 
SERUM 


CALABT-0059 | TOXOPLASMOSIS IGG عدوى القطط (توکسوبلازموسیس) اصابة قديمة‎ clo 


داء عدوى القطط (توكسوبلازموسيس) اصابة حديثة CALABT-0060 | TOXOPLASMOSIS IGM‏ 


CALABT-0065 | TRANSFERRIN 
02۸۱۸6۲-0071 | TREPONEMA PALLIDUM IGG اختبار امتصاص ضد‎ IGG بکتربا اللولبية الشاحبة)‎ 
ANTIBODIES (FTA-ABS), SERUM اللولبيات الضوثي) في الدم‎ 


CALABT-0072 | TREPONEMA PALLIDUM IGM اختبار امتصاص ضد‎ IGM اللولبية الشاحبة)‎ LAS 


ANTIBODIES (FTA-ABS), SERUM في الدم‎ (B92)! اللولبيات‎ 


CALABT-0073 | TRICHINELLA SPIRALIS (TRICHINOSIS) IGG مضادات دودة الخنزیر‎ 
IGG ANTIBODIES, SERUM 


15 تحليل دلالات اورام الثلائی في الدم CALABT-0076 | TRIPLE MARKER:(AFP- B-HCG-ESTRIOL)‏ 
IN SERUM‏ 
3,140 مضاد مستقبل هرمون الغدة الدرقية CALABT-0082 | TSH RECEPTOR AB‏ 


البروتين النووي الرييوزي CALABU-0001| U1RNP‏ 


CALABU-0002 | UBC® (URINARY BLADDER CANCER مستضد سرطان المثانة‎ 


CALABU-0010 | UREAPLASMA UREALYTICUM IGM & IGM & ۱66 مضادات الیوریا بلازما یورلیکتم‎ 5,980 
IGG ANTIBODIES, SERUM 
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Gapa‏ الألماني القاد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABU- = URINARY PORPHIRIN البولية‎ -- 2,990 
CALABU-0021| URINE SEROTONINE السير وتونين في البول‎ 3,260 
CALABV-0006| VANILLYL MANDELIC ACID (VMA IN 24 å 

HRS URINE) 
CALABV-0007 | VARICELLA ZOSTER DNA تحليل الحمض النووي لفاريسيلا زوستر (جدري الماء)‎ 


CALABV-0008 | VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IGG تحليل الفاربسلا زوستر(جدري الماء) اصابة قديمة‎ 2,310 





CALABV-0010] VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IGG & (IGM & تحليل الفاريسلا زوستر(جدري الماء۱66‎ 4,855 


CALABV-0009 | VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IGM تحليل الفاربسلا زوستر(جدري الماء) اصابة حديثة‎ 
CALABV-0011 | VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH عامل نمو الأوعية الدمودة البطانية(۷۴6۴)‎ 15,605 
FACTOR (VEGF) 


CALABV-0013 | VERY LONG CHAIN FATTY ACIDS الاحماض الدهنية ذات الروابط الطويلة جدا‎ 4,960 


CALABV-0014| VIT A, فیتامین‎ 485 


CALABV-0016 | VIT 82 RIBOFLAVIN اوالرسوفلافين‎ B2 فيتامين‎ 3,630 


CALABV-0017 | VIT B-6 


CALABV-0018 | VIT C 


CALABV-0019 | VIT D 25 HYDROXY CHOLECALCIFEROL فيتامين 0 هيدروكسي 25 كوليكالسيفيرول‎ 


فیتامین1ک ۵۸۸۱۷-0211 


CALABV-0022 | VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) في الدم‎ B12 فيتامين‎ 
LEVEL IN SERUM 


CALABV-0023 | VITD (1.25HYDROXYCHOLICALICIFEROL) VITD (1.25HYDROXYCHOLICALICIFEROL) 3,630 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CALABV-0025| VLDL البروتينات ذات الكثافة المنخفضة جدا‎ oo 





CALABY-0004 | YERSINIA SEROLOGY الطاعون)‎ clo) امصال اليوريسينا‎ 4,535 
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È aJ السعودي الألماني‎ greet 
اھ‎ | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحالیل المتاعة (کیمیانی) (Chemistry)‏ - .14 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABO- - 081 (PREOPERATIVE CHECK1) تحضير العمليات 1 رجال‎ a 1,610 

CALABO-0023| OR1 FEMALE(PROOPERATIVE CHECK 1 باقه تحضير العمليات 1 تساه‎ 1,840 
FEMALE) 

CALABO-0021| OR2 (PREOPERATIVE CHECK2) باقه تحضير العمليات 2 رجال‎ 1,895 

6۵۱۸۵80-0027 | OR2 FEMALE (PROOPERATIVE CHECK 2 باقه تحضير العمليات 2 نساء‎ 2,130 
FEMALE) 


1,895 باقه تحضير العمليات 3 رجال )3 OR3 (PREOPERATIVE CHECK‏ | 6۵۱۵۸80-0022 

CALABO-0020| 083 FEMALE (PROOPERATIVE CHECK 3 باقه تحضير العمليات 3 نساء‎ 2,130 
FEMALE) 

CALABR-0036 | RHEUMATOLOGY PANNEL 1 1 باقه تحاليل المناعه‎ 2,0 

CALABR-0035 | RHEUMATOLOGY PANNEL 2 2 باقه تحاليل المناعه‎ 2,670 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحاليل الکاننات الدقيقة Microbiology‏ .15 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


6۵۸۱۸88-0011 | BARTONELLA (CAT SCRATCH FEVER) بارتونیلا (حمی خدش القطط)‎ LAS تحليل‎ 

(MM/FR.) 
CALABB-0086 | BLOOD CULTURE PANEL FILM ARRAY BLOOD CULTURE PANEL FILM ARRAY 4355 
CALABB-0077 | BRUCELLA IGM تحليل حمى مالطا اصابة حديثة‎ 


650 بی 

å, , 455 

۲۸۸۵8-0078 | BRUCELLA MELLITENSIS 330 

CALABB-0080 | BRUCELLA TEST 420‏ 
قياس الكال بروتيكيتن في البراز CALABC-0019‏ 


CALABC-0021} CANDIDA ALBICANS IGG & IGM IGG & تحليل فطريات المبيضة البيضاء في الدم‎ 

ANTIBODIES, SERUM IGM 
CALABC-0034 | CERVICAL DISCHARGE EXAMINATION الرحم‎ He اختبار افرازات‎ 205 
C 


ALABC-0042 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - DIRECT DIRECT DIAGNOSIS تحليل الكلايميديا الحثریة‎ 
DIAGNOSIS PCR PCR 


38 مزرعه دم من القسطره الورديه الرئيسيه CALABC-0155‏ 
165 اختبار ما بعد الجماع في البول CALABE-0022‏ 
بينزيدين) (BENZIDINE TEST)‏ 
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قسم المعمل 


الاسم باللغة العربية 


ہز سس ۰م 
* .۱ 
سا و 
ریئیجن بلازما السریع (تحلیل السیلان) 


295 تحلیل کشف مرض الزهري The Treponema‏ 
pallidum hemagglutinin‏ 
فحص الزفير باليوريا (جرثومة المعدة) 


= تحليل فيدال (حمى التيفويد) 


165 
200 
200 
1105 
255 
220 
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LABORATORY 


PROTEIN BOUND IODINE (PBI) 
REDUCING SUGAR IN STOOL 
REDUCING SUGAR IN URINE 
RPR (TEST FOR SYPHILIS) 
SEMEN PROCESSING 
T.B CULTURE 

UREA BREATH TEST 


CALABW-0007 | WIDAL TEST 
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سے السعودي الألماني لد جيب 


Z, | | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المعمل LABORATORY‏ 
تحالیل اخرى Miscellaneous lab‏ .16 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABA- - AMNIOTIC FLUID EXAMINATION تحليل السائل المحيط بالجنين‎ ٦ 
CALABM-0049| MONOCLONAL ANTIBODY: WT-1 المضادة أحادية المنشأ (ورم وبلمز-1)‎ 800 


1,125 عدیدات السکارید المخاطية في البول (نوعي ( ۹ ۳ CALABM-0110|‏ 
(QUALI-URINE)‏ 
استئصال للجذور (جميع الجذور) CALABR-0001| RADICAL RESECTION (ALL RADICALS)‏ 
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WI المستش فی السعودي الألماني‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحالیل البیو لوجیا الجزيئية Molecular Biology‏ .17 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CALABB-0002 | B- THALASSEMIA DNA (40 MUTATIONS) 

(CYTOGENETICS) 
CALABB-0003 | B -THALASSEMIA GENETIC DEFECTS BY 

PCR 
CALABB-0079| BRUCELLA SPP DNA, BIOLOGICAL 

SAMPLE 
CALABC-0153| C.S.F PANEL FILM ARRAY C.S.F PANEL FILM ARRAY 4,355 
CALABC-0031| CELIAC DNA TESTING تحليل الحمض النووي لمرض الاضطرابات الهضمية‎ 
CALABC-0039| CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA الحمض النووي للكلايميديا الحثرية‎ = 
CALABC-0055 | CHROMOSOMAL BREAKAGE 1,625 
CALABC-0071| CMV BY PCR (QUANTITATIVE), BLOOD تحليل فيروس تضخم الاعضاء فى الدم کمیا بواسطة‎ 

تفاعل البوليميراز المتسلسل 


تحليل فيروس تضخم الاعضاء في سائل النخاع الشوي CALABC-0074 | CMV QUANTITATIVE BY PCR IN CSF‏ 
كميا بواسطة تفاعل البوليميريز المتسلسل 


تحليل فيروس تضخم الاعضاء في الدم نوعي بواسطة CALABC-0075 | CMV(QUALITATIVE) BY PCR (BLOOD)‏ 
تحليل فيروس تضخم الاعضاء في البول نوعي بواسطة CALABC-0076 | CMV(QUALITATIVE) BY PCR (URINE)‏ 


CALABC-0093| CORONA VIRUS BY PCR تحليل فيروس كورونا بطردفة تفاعل البوليميريز‎ 
المتسلسل‎ 
calabc-0157 covid PCR swap (OPD) 


CALABC-0102 | COXIELLA BURNETT! DNA, TOTAL الكوكسيلا البورنيتية بطريفة تفاعل البوليميريز‎ 
BLOOD 

CALABC-0166 | CYSTIC FIBROSIS (CFTR GENE STUDY 36 
MUTATION) 


تحليل الحمض النووي لفيروس تضخم الاعضاء CALABC-0150| CYTOMEGALOVIRUS DNA BY PCR‏ 
(نوعي) بطريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل (QUALITATIVE)‏ 


CALABE-0005 | ENTEROVIRUS RNA 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CALABE-0011| EPSTEIN BARR VIRUS DNA BY PCR تحليل الحمض النووي لفيروس إبشتاين-بار (نوعي)‎ 
(QUALITATIVE) بطريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل‎ 
6۸۱۵۸8۲-0041 | ۴۱۲3 MUTATION BY PCR بطریقة تفاعل البولیمبریز‎ ۲٢٢۲3 طفرة لجین‎ zoa 
CALABF-0044 | FMF DNA TESTING تحليل الحمض النووي لحمی البحر الابيض المتوسط‎ 3,985 
6۸۱۵۸86-0048 | GIT PANEL FILM ARRAY GIT PANEL FILM ARRAY 4,355 
CALABH-0004| H1N1 BY REAL TIME PCR الكشف عن انفلونزا الخنازير بطريقة تفاعل البلمرة‎ 

المتسلسل (الوقت الحقيقي) 

6۸۵۱۸8۲-0016 | HB VARIANT SCREENING فحص نوعيات الھیموجلوبین‎ 

تحليل الحمض النووي لفيروس الكبد ب كمي بطريقة | CALABH-0024| HBV DNA QUANTITATIVE BY (TAQMAN)‏ 

التاکمان 

فيروس الكبد ب بالتنميط الجيني CALABH-0025 | HBV GENOTYPING‏ 

تحليل الحمض النووي لفيروس الكبد ب نوعي بطریقة | CALABH-0026 | HBV-DNA QUALITATIVE BY (TAQMAN)‏ 

التاكمان 

تحليل الحمض الريبوزي لفيروس الكبد سي كمي HCV RNA QUANTITATIVE BY PCR‏ | 6۵۸۱۸8۲-0029 

بطريقة التاكمان (TAQMAN)‏ 

تصنيف وراي لفيروس سي كمي بطريقة تفاعل البلمرة CALABH-0030| HCV-GENOTYPING BY PCR‏ 

المتسلسل 

تحليل الحمض الريبوزي لفيروس الكبد سي نوعي CALABH-0031| HCV-RNA QUALITATIVE BY (TAQMAN)‏ 

بطريقة التاكمان 

تحليل الحمض الريپوزي لفيروس الكبدي (كمي) CALABH-0034 | HDV RNA (QUANTITATIVE)‏ 
تحليل فيروس هريس البسيط (النوع الاول والثاني) CALABH-0048 | HERPES SIMPLEX TYPE 1,28۷ PCR‏ 

بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل 

النمط الجيني لمقاومة فيروس نقص المناعة البشرية HIV RESISTANCE GENOTYPING‏ | 6۵۸۱۸8۲-0059 

تحليل الحمض النووي نوعي لفيروس نقص المناعة HIV-1 DNA QUALITATIVE, IN BLOOD‏ | 6۵۸۱۸8۲-0060 

البشرية-1 في الدم 

تحلیل كمي لفیروس نقص المناعة البشریة-1 في الدم QUANTATIVE VIRAL LOAD‏ ۲۱۱۷1 | 06۵۱۸8۲-0061 

CALABH-0063 | HLA CLASS | - AB TYPING BY PCR مستضدات الكريات البيضاء البشرية درجة 1-اي ب‎ 

بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


مستضدات الکربات البیضاء البشرية درجة 2- دي رب CALABH-0064| HLA CLASS ۱۱-۵88 TYPING BY PCR‏ 
بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل 

النمط الجيني لفيروس الورم الحليمي البشري بطريقة CALABH-0080| HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)‏ 
تفاعل البلمرة المتسلسل GENOTYPING BY PCR‏ 


CALABH-0081| HUMAN PAPILLOMA VIRUS BY PCR AND | البلمرة‎ Jelas فيروس الورم الحليمي البشري بطريقة‎ 
HYPRIDIZATION IN MALE المتسلسل والتهجين في الرجال‎ 


فيروس الورم الحليمي البشري بطريقة تفاعل البلمرة CALABH-0082 | HUMAN PAPILLOMA VIRUS BY PCR IN‏ 
المتسلسل في النساء FEMALE‏ 
طفرة انزيم الميثيل تيتراهيدروفوليت CALABM-0020| METHYLETETRAHYDEOFOLATE‏ 
REDUCTAS(MTHFR)MUTATION‏ 
تحليل متلازمة حذف کروموسوم ۷ بطريقة تفاعل CALABM-0024| MICRODELETION Y CHROMOSOME BY‏ 
البلمرة المتسلسل PCR‏ 
فيروس الحمى العدوانية بطريقة تفاعل البلمرة CALABP-0011 | PARVOVIRUS BY PCR‏ 
المتسلسل 
تحليل CALABP-0054 | PML/RARA BY PCR (BLOOD) (promyelocytic leukemia/retinoic‏ 
receptor )‏ acidبطرىقة‏ تفاعل البلمرة المتسلسا 
تحليل الطفرة الجينية للبروثرومبين بطريقة تفاعل CALABP-0088 | PROTHROMBIN (PTH) GENE MUTATION‏ 
البلمرة المتسلسل BY PCR‏ 
تحليل الطفرة الوراثیة للبروثرومبين بطريقة تفاعل CALABP-0089 | PROTHROMBIN MUTATION BY PCR‏ 
البلمرة المتسلسل 
CALABR-0034| RESPIRATORY PANEL FILM ARRAY RESPIRATORY PANEL FILM ARRAY 4,355‏ 
15,680 تحليل الحمض النووي لمتلازمة ريت CALABR-0010| RETT SYNDROME DNA TESTING‏ 
تحليل الدرن بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل (سائل) TB BY PCR.FLUID‏ 6۸۱۵۸8۲-0021 
950 تحليل الحمض النووي للدرن بطريقة تفاعل البلمرة TB DNA BY PCR.BLOOD‏ | 6۵۸۱۸8۲-0022 
المتسلسل (عينة دم) 
تحليل الحمض النووي للدرن بطريقة تفاعل البلمرة CALABT-0023 | TB-DNA (BY PCR) (URINE)‏ 
المتسلسل (عينة بول) 
4,975 تحليل جين فرط التخثر CALABT-0035 | THROMBOPHILIA GENE SCREEN‏ 
تحليل تفاعل البلمرة المتسلسل GW‏ لفيروسات CALABT-0077 | TRIPLE PCR‏ 
الکبد 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحاليل الطفيليات Parasitology‏ .18 


Code | ۸ 06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CALABA-0008 | ACETONE IN URINE اسيتون في البول‎ 
CALABA-0057 | ALPHA GLUCOSIDASE IN SEMEN الفا غالاكتوزيداز في السائل المنوي‎ 
CALABA-0184| AUTOMATED URINE AUTOMATED URINE 
CALABC-0024| CASA تحليل سائل المنوي بالكمبيوتر‎ 
CALABC-0124| CRYPTOSPORIDIUM PARVUM 5 اكياس کریپتوسبوربدیوم بارفوم في البراز‎ 265 
IN STOOL 
CALABE-0021| EXAMINATION FOR HYDATID SCOLICES 
CALABH-0038 | HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN (IN مولد مضاد البکتریا الحلزونية في البراز‎ 455 
STOOL) 
CALABK-0008 | KETONE BODIES, URINE الإجسام الكيتونية في البول‎ 
CALABM-0001| M2-PK QUICK (SCHEBO TEST) اختبار شيبو لسرطان القولون‎ 245 
CALABO-0004| OCCULT BLOOD IN STOOL تحليل الدم الخفي في البراز‎ = 
CALABP-0008 | PARASITOLOGICAL EXAMINATION FOR فحص ديدان‎ 
WORMS 
CALABP-0026 | PEROXIDASE IN SEMEN تحليل انزيم البيروكسيداز الدرق في السائل المنوي‎ 
CALABP-0029| PH (BODY FLUID) تحليل الحمضية (سوائل الجسم)‎ 
CALABP-0059 | POST COITAL TEST اختبار ما بعد الجماع‎ o” 
CALABR-0005 | RED CELL MORPHOLOGY IN URINE اشكال كرات الدم الحمراء في البول‎ 
CALABR-0026| ROTA VIRUS ANTIGEN IN STOOL فيروس روتا في البراز‎ 


CALABS-0008 | SEMEN ANALYSIS تحليل السائل المنوي‎ 
CALABS-0041 | SPECIFIC GRAVITY IN FLUID الكثافة النوعية في السوائل‎ CT 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 


CALABS-0042 | SPECIFIC GRAVITY IN URINE 
CALABS-0045 | SPERM ANALYSIS BY FISH 


تحليل تكسر الحمض النووي بالحيوان المنوي CALABS-0046 | SPERM DNA FRAGMENTATION‏ 


CALABS-0047 | SPERM FUNCTION TESTS تحليل وظيفة الحيوان المنوي‎ 


تحليل البول قبل وبعد تدليك البروستاتا CALABS-0058 | STAMY TEST‏ 


CALABS-0063 | STOOL FOR BILHARZIA (QUANTITATIVE) (LS) الكشف عن البلهارسيا في البراز‎ 


CALABU-0017 | URINE ANALYSIS تحليل بول کامل‎ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
تحالیل دلالات الاورام Tumor marker‏ .19 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | 
caiasaoosaja ( OEE 
c 


دلالات اورام الكبد (ألفا فيتو بروتين) في عينة من سائل ALABA-0033| AFP IN CSF‏ 
النخاع الشوي 


المستضد السرطاني الجنيني (دلالات اورام) CALABC-0030‏ 
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قسم المعمل LABORATORY‏ 
وحدة تحاليل الفيروسات Virology‏ .20 


Code | ۸ 06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


تحليل فيروس تضخم الاعضاء (اصابة قديمة) CALABC-0072| CMV IGG‏ 

300 > ضاء (اصابة حديثة) CMV IGM‏ | 6۸۱۵۸86-0073 

CALABC-0151 | CYTOMEGALOVIRUS IGG ANTIBODIES لفيروس السايتوميجالو‎ IGG الإجسام المضادة‎ ۱ 
AVIDITY TEST 

CALABH-0049| HERPES VIRUS TYPE 6 IGG & IGG & تحليل فیروس هريس النوع السادس60/۸|‎ 
IGM(MM/ER.) 

CALABH-0050| HEV IGG اي (اصابة قديمة)‎ GAS فيروس‎ 

۱ فيروس كبدي اي (اصابة حديثة) CALABH-0051| HEV IGM‏ 

c 


265 تحليل فيروس هربس البسيط 1 (اصابة قديمة) ALABH-0074 | HSV I IGG‏ 


265 تحليل فيروس هريس البسيط 1(اصابة حديثة) CALABH-0075 | HSV I IGM‏ 


0 
5 
i 


7, 
7 


0 
ا‎ e ای٦‎ w 
a 0 a N 
90 Ko] > N 
Oo ہا نا‎ O 


265 تحليل فيروس هربس البسيط 2 (اصابة قديمة) CALABH-0076| HSV II IGG‏ 


265 تحليل فيروس هربس البسيط 2 (اصابة حديثة) CALABH-0077| HSV II IGM‏ 


60۵۱۸88-0029 | RUBELLA IGG الحصبة الالمانية (اصابة قدیمة)‎ 
60۵۱۸88-0030 | RUBELLA IGG ANTIBODIES AVIDITY فحص الرغابة لمضادات الخصبة الالماني‎ 
TEST, SERUM 
CALABR-0031| RUBELLA IGM الحصبة الالمانية (اصابة حديثة)‎ 
CALABU-0009| UREAPLASMA AB. (MM/FR.) مضاد بكتربا اليوربابلازما‎ 
CALABW-0004 | WEST NILE VIRUS IGG ABS, SERUM مضادات فيروس غرب النيل في الدم (اصابة قديمة)‎ 9,020 
CALABW-0005 | WEST NILE VIRUS IGM ABS, SERUM حديثة‎ å ضادات فيروس غرب النيل ف‎ 9,020 
CALABY-0001| YELLOW FEVER (FLAVIVIRUS YELLOW) | تحليل الحمض الریبوز لفيروس الحمی الصفراء (عينة‎ 23,920 
RNA, BIOLOGICAL SAMPLE بيولوجية)‎ 
CALABY-0002| YELLOW FEVER VIRUS IGG ANTIBODIES, مضادات فيروس الحمى الصفراء (اصابة قديمة)‎ 9,020 
SERUM 


CALABY-0003 | YELLOW FEVER VIRUS IGM ANTIBODIES, مضادات فيروس الحمى الصفراء (اصابة حديثة)‎ 9,020 
SERUM 


270 
270 


2,095 
3,645 
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قسم امراض الکلی NEPHROLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


CANPHA-0001 = PERITONEAL DIALYSIS SESSIONS = جلسة استصفاء بروتونی (غسيل بروتوني) عاجل‎ 
(UP TO 30 RUN) دورة)‎ 30 
CANPHC-0001| 17 وصلات غسيل/استرشاح دموي مستمر/ تغيير بلازما‎ 
CANPHC-0002| 0887 ONE SESSION UP TO 48 HR (USING| 688۲ جلسة غسیل/استرشاح دموي بطيء مستمر‎ 32,000 
ONE FILTER) 
CANPHC-0003 | 0887 ONE SESSION UP TO 48 HR (USING | 658۲ جلسة غسيل/استرشاح دموي بطيء مستمر‎ 
ONE FILTER) SPECIAL CARE خاصة‎ ale 
CANPHD-0001| DRESSING OF DOUBLE LUMEN غیار لقسطرة ثنائية بوريد‎ 
CATHETER 
CANPHF-0001| FEMORAL DOUBLE LUMEN CATHETER بوريد الفخذ‎ GUS تثبيت قسطرة وريدية ذات مجرى‎ 1 
INSERTION 
CANPHH-0001 | HEMODIAFILTRATION 12 SESSIONS FOR | لمريض دائم‎ (HDF) عدد 12 جلسات غسيل كلوي‎ 18,480 
A PERMANENT SCHEDUAL PATIENT التردد بالوحدة‎ 
CANPHH-0002 | HEMODIAFILTRATION 4 SESSIONS FOR لمريض دائم‎ (HDF) عدد 4 جلسات غسيل كلوي‎ 8,000 
A PERMANENT SCHEDUAL PATIENT التردد بالوحدة‎ 
CANPHH-0003 | HEMODIAFILTRATION 6 SESSIONS FOR لمريض دائم‎ (HDF) SoS عدد 6 جلسات غسيل‎ 10,560 
A PERMANENT SCHEDUAL PATIENT التردد بالوحدة‎ 
CANPHH-0004 | HEMODIAFILTRATION ONE SESSION لمريض دائم التردد‎ (HDF) جلسة غسيل كلوي‎ 2,420 
FOR A PERMANENT SCHEDUAL PATIENT بالوحدة‎ 
CANPHH-0019| HEMODIAFILTRATION ONE SESSION لمريض موّقت بالوحدة‎ (HDF) SoS جلسة غسیل‎ 2,750 
FOR TEMPORARY SCHEDUAL PATIENT 
CANPHH-0005 | HEMODIALYSIS 12 SESSION FOR A عدد 12 جلسات غسيل كلوي لمريض دائم التردد‎ 11,880 
PERMANENT SCHEDUAL PATIENT بالوحدة‎ 
CANPHH-0006| HEMODIALYSIS 12 SESSION WITH HIGH ) عدد 12 جلسات غسيل كلوي ( بفلتر عالى النفاذ‎ 


FLUX FILTER FOR A PERMANENT لمریض دائم التردد بالوحدة‎ 
SCHEDUAL PATIENT 


5,500 عدد 4 جلسات غسيل كلوي لمريض دائم التردد CANPHH-0007 | HEMODIALYSIS 4 SESSION FOR A‏ 
بالوحدة PERMANENT SCHEDUAL PATIENT‏ 
عدد 4 جلسات غسيل كلوي ( بفلتر عالى النفاذ ( CANPHH-0008 | HEMODIALYSIS 4 SESSION WITH HIGH‏ 


FLUX FILTER FOR A PERMANENT لمریض دائم التردد بالوحدة‎ 
SCHEDUAL PATIENT 


عدد 4 جلسات غسيل كلوي (عادية) لمريض مؤقت CANPHH-0009| HEMODIALYSIS 4 SESSIONS FOR‏ 
بالوحدة TEMPORARY SCHEDUAL PATIENT‏ 

CANPHH-0010| HEMODIALYSIS 6 SESSION FOR A جلسات غسيل كلوي لمريض دائم التردد‎ 6 suc 7,260 
PERMANENT SCHEDUAL PATIENT بالوحدة‎ 
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D المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
So | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 






قسم امراض الکلی NEPHROLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


ANPHH-0011 | HEMODIALYSIS 6 SESSION WITH HIGH ) عدد 6 جلسات غسيل كلوي ( بفلتر عالى النفاذ‎ 
FLUX FILTER FOR A PERMANENT لمريض دائم التردد بالوحدة‎ 
SCHEDUAL PATIENT 


6 = 

CANPHH-0013| HEMODIALYSIS ONE SESSION FOR لمریض مؤقت بالوحدة‎ (bole) جلسة غسيل كلوي‎ 

TEMPORARY SCHEDUAL PATIENT 

CANPHH-0012| HEMODIALYSIS ONE SESSION FOR A جلسة غسيل كلوي لمريض دائم التردد بالوحدة‎ 1,650 
PERMANENT SCHEDUAL PATIENT 


CANPHH-0014 | HEMODIALYSIS ONE SESSION WITH جلسة غسيل كلوي ( بفلتر عالى النفاذ ) لمريض دائم‎ 
HIGH FLUX FILTER FOR A PERMANENT التردد بالوحدة‎ 
SCHEDUAL PATIENT 


CANPHH-0015 | HEMODIALYSIS ONE SESSION WITH 
HIGH FLUX FILTER FOR TEMPORARY 
SCHEDUAL PATIENT 
CANPHH-0018 | HEMODIALYSIS SESSION IN ICU 
CANPHH-0028 | Hemodialysis session with high flux in 
ICU 
CANPHH-0016 | HEMODIALYSIS SINGLE LUMEN 
CATHETER INSERTION (FEMORAL) 
CANPHH-0017 | HEMOPERFUSION (SPECIAL 
TECHNIQUE) 
CANPHJ-0001 | JAGULAR OR SUBCLVIAN DOUBLE 
LUMEN CATHETER INSERTION 
CANPHP-0001]} PERCUTANEOUS KIDNEY BIOPSY 
CANPHP-0002 | PLASMA EXCHANGE SESSION (PLASMA 
OR ALBUMIN NOT INCLUDING) 
OR ALBUMIN NOT INCLUDING) in ICU الألبومين) بالرعاية المركزة‎ 
CANPHP-0003 | PLASMA EXCHANGE SESSION (PLASMA | جلسة تغيير للبلازما لمريض في الرعاية المركزة (بخلاف‎ 
OR ALBUMIN NOT INCLUDING) IN ICU فة البلازما أو الألبومين) بردز‎ 
PRISMA 
CAINPR-0001 | RENAL TRANSPLANTATION اتعاب فريق زرع الكلى‎ 
CANPHS-0001| SLOW EXTENDED HEMODIALYSIS عادية مطولة‎ Soh جلسة غسيل‎ 
SESSION 
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طب المخ والاعصاب NEUROLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
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اختبار رسم عضلات طرفي" ANUME-0007 | ELECTROMYOGRAM STUDY 2 LIMBS‏ 
اختبار رسم عضلات 3اطراف CANUME-0008 | ELECTROMYOGRAM STUDY 3 LIMBS‏ 
اختبار رسم عضلات 4 اطراف CANUME-0009 | ELECTROMYOGRAM STUDY 4 LIMBS‏ 
اختبار رسم عصب +رسم عضلات طرف واحد CANUMN-0005 | NCV + EMG (1 LIMB)‏ 
اختبار رسم عصب + رسم عضلات طرفين CANUMN-0006 | NCV + EMG (2 LIMBS)‏ 
2,970 اختبار رسم عصب + رسم عضلات 3 اطراف CANUMN-0007 | NCV + EMG (3 LIMBS)‏ 
3,470 اختبار رسم عصب + رسم عضلات 4 اطراف CANUMN-0008 | NCV + EMG (4 LIMBS)‏ 
1,410 اختبار رسم عصب طرفين CANUMN-0002 | NERVE CONDUCTION VELOCITY STUDY‏ 
LIMBS)‏ 2( 

CANUMN-0003 | NERVE CONDUCTION VELOCITY STUDY اختبار رسم عصب 3 اطراف‎ 1,980 
(3 LIMBS) 

CANUMN-0004 | NERVE CONDUCTION VELOCITY STUDY اختبار رسم عصب 4 اطراف‎ 2,0 
(4 LIMBS) 
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طب المخ والاعصاب NEUROLOGY DEPARTMENT‏ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


اختبار رسم عصب لطرف واحد CANUMN-0001 | NERVE CONDUCTION VELOCITY STUDY‏ 
LIMB)‏ 1( 
تسجيل رسم المخ أثناء النوم 12 ساعة CANUMS-0001| SLEEP EEG RECORD OVERNIGHT‏ 
موجات فوق صوتية (المخ( CANUMT-0001|TRANSCRANIAL DOPPLER‏ 
ULTRASOUND BRAIN‏ 
رسم مخ مع استخدام مهدئ للاطفال CANEUE-0031|EEG WITH ORAL CHLORAL (PEDIATRIC)‏ 
5 0 


الإجهاد الخلوي النسيجي & الخلوي الكيميائية CANUMH-0002 | HISTOLOGY & HISTOCHEMISTRY‏ 
STRAINING‏ 
975 اختبار الوهن العضلي CANUMM-0001 | MAYSTHENIA TEST‏ 
1,0 معمل النوم دراسة كاملة ANUMS-0002 | SLEEP LAB‏ 
1,0 الموجات المستفزة من مسار العصب الحسى CANUMS-0003 | SOMATOSENSORY EVOKED‏ 
POTENTIALS‏ 
1,220 الموجات المستفزة من العصب البصرى CANUMV-0004 | VISUAL EVOKED POTENTIALS‏ 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Price 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CANEUF-0005 | FOLLOW-UP DBS ADJUSTMENT DBS ضبط‎ 


دم 
یں 
Ww‏ 
0 


770 

CANEUM-0001| MANUAL MANIPULATION CERVICAL تعامل يدوي مع المنطقة الرقبية‎ : 
SPINE 

تعامل يدوي مع المنطقة العجزية الحوضية CANEUM-0002| MANUAL MANIPULATION‏ 
SACROILIAC AREA‏ 

لیزر منظاري من خلال الجلد CANEUP-0003 | PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC LASER‏ 

عمل شدة للرآس والفقرات العنقية SKULL TRACTION‏ | 6۸۱۱۲۱5-0014 


> e N 
Q Ko] OO 
a یں‎ a 
O O O 


ظط 
O‏ 
9 
© 


7, 


pa 
0 
Q 
0 


ظط 
O‏ 
9 
O‏ 


485 
100 
290 
290 
290 


Ji ۱‏ بطينات المخ عن طریق الجلد CANEUT-0018 | TRANSFONTANELLAR TAPPING‏ 

رسم استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية بالعمليات CANEUU-0004| USE OF INTRAOPERATIVE‏ 
ULTRASOUND‏ 

CANEUU-0005 | USE OF MICROSCOPE رسم استخدام الميكروسكوب الجراحي‎ 

CANEUA-0001| ABSCESS REPEATED TAPPING بزل متكرر لخراج‎ ; 

۱ ريط تمدد بالأوعية الدموية CANEUA-0003 | ANEURYSM CLIPPING‏ 
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D | 5 LALA! لمستشفى السعودي الألماني‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAI 


RO 





قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code‏ 


CANEUA-0005| ANTERIOR CERVICAL DISCECTOMY استئصال غضروف عنقي آماي‎ 
CANEUA-0006| ANTERIOR CERVICAL DISCECTOMY شق الغضروف العنقي الأماي وتركيب شريحة‎ 
PLATING 
CANEUA-0007| ANTERIOR CERVICAL DISCECTOMY شق غضروف عنقي آماي مع دمج الفقرات‎ 
WITH INTERBODY FUSION 
CANEUA-0008| ANTERIOR DISECECTOMY 2 LEVELS مستویان‎ ELS! استتصال الغضروف‎ 27,515 
CANEUA-0009| ANTERIOR FIXATION OF THORACIC تثبيت أماي للفقرات الصدرية‎ 17,690 
SPINE 
CANEUA-0010| ANTERIOR RESECTION OF ONE استتصال أمامي لفقرة واحدة‎ 2,0 
VERTEBRE 
CANEUA-0004| ANTERIOR SPINAL FIXATION تثبيت آمامي للعمود الفقري الصدري او القطني‎ 26,210 
CANEUA-0011| ANTERIOR THORACIC DISCECTOMY ELSI شق الغضروف الصدري‎ 2,0 
CANEUA-0012| APPLICATION OF ۲۸۱۵ ۲ تركيب مثبت خارجي للفقرات العنقية‎ 3,930 
CANEUA-0013 | ARACHNOID CYST DRAINAGE هه تفريغ كيس في الأم العنكبوتية‎ 
CANEUA-0014| ATLAS AXIS SPINAL FUSION دمج المحور النخاعي الأطلسي‎ 27,515 
CANEUA-0015 | AVM CLIPPING غلق لتشوه شرياني‎ 33,415 
CANEUA-0016| AVM EMBOLIZATION كم حقن عيوب شربانية بالمخ (بدون مستهلكات)‎ 
CANEUA-0017| AVM EXCISION استتصال تشوه شرباني وريدي‎ 2,0 
CANEUB-0002 | BILATERAL 8 قطع العصب السدادي‎ 13,760 
NEURECTOMY 
CANEUB-0003 | BONE FLAP ELEVATION رفع عظام الجمجمة‎ 3,930 
CANEUB-0004 | BOTOX INJECTION INTRAOPERATIVE حقن بوتكس داخل العمليات‎ 13,760 
CANEUB-0005 | BRACHIAL PLEXUS EXPLORATION 22,600 
CANEUB-0006 | BRAIN ABSCESS DRAINAGE تفريغ خراج بالمخ‎ 2,0 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ Price 


CANEUB- = BRAIN ABSCESS RESECTION خراج بالمخ‎ = 27,515 

CANEUB-0001| BURR HOLE & VENTRICULAR DRAIN 

CANEUC-0001| CAROTID ARTERY LIGATION IN THE ربط الشريان السباتي بالرقبة‎ ۲ 
NECK 

22,600 ازالة انسداد من داخل الشريان السباتي CANEUC-0002| CAROTID ENDARTERECTOMY‏ 

3,930 ازالة الضغط من النفق الرسني CANEUC-0003| CARPAL TUNNEL DECOMPRESSION‏ 

CANEUC-0004| CARPAL TUNNEL RELEASE 8,845 

CANEUC-0005 | CAVERNOUS SINUS TUMOR استئصال ورم من الجيب الكهفي‎ 33,415 
RESECTION 

CANEUC-0006| CEREBELLAR TUMOR RESECTION استئصال ورم من المخيخ‎ 33,415 

CANEUC-0007| CEREBROSPINAL FLUID OPEN تصريف السائل القاعي‎ 13,760 
DRAINAGE 

CANEUC-0008| CERVICAL CORPECTOMY 27,515 

CANEUC-0009| CERVICAL DISSECTOMY WITH CAGE BE استئصال الغضروف الرقی وتركيب قفص‎ 27,515 

CANEUC-0010] CERVICAL FIXATION - POSTERIOR تثبيت خلفی للفقرات العنقية‎ 

22,600 قطع الشرائح العظمية العنقية CANEUC-0011| CERVICAL LAMINECTOMY‏ 

۲ إزالة الضغط الخلفي على للفقرات العنقية CANEUC-0012| CERVICAL POSTERIOR‏ 
DECOMPRESSION‏ 

CANEUC-0013| CERVICAL RHIZOTOMY ONE LEVEL 8,845 

CANEUC-0014| CERVICAL RHIZOTOMY TWO LEVELS شق جذور الأعصاب الرقبية مستوبين‎ 

CANEUC-0015| CERVICAL TRACTION 8,845 

سے }== شق جذور الأعصاب كيميائياً CANEUC-0016| CHEMICAL RHIZOTOMY‏ 

CANEUC-0017| CHYMOPAPAIN AMP INJECTION - FOR 13,760 
EACH ONE 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CANEUC- = COCCYDECTOMY استتصال الفقرة العصعصية‎ 13,760 
CANEUC-0019| COMBINED ANTERIOR & POSTERIOR تثبیت أ خلفی للفقرار-‎ 
FIXATION 
CANEUC-0020| CORPECTOMY استتصال جسم فقرة‎ 22,600 
CANEUC-0021| CORPUS CALLOSOTOMY FOR للسيطرة على الصرع‎ Qa! قَطْعٌ الجشم‎ 
EPILEPSY 
CANEUC-0023| CORRECTION OF SCOLIOSIS تصحيح اعوجاج العمود الفقري‎ 22,600 
CANEUC-0022| CORRECTION OF SCOLIOSIS AND تصحيح اعوجاج فقري وتثبيت خلفي‎ 
POSTERIOR INSTRUMENTATION 
CANEUC-0024| CORTICAL RESECTION AWAKE استكصال قشرة مخية‎ 39,310 
CRANIOTOMY 
CANEUC-0025| CORTICAL RESECTION استئصال قشرة مخية غير صدغي‎ 33,415 
EXTRA-TEMPORAL 
CANEUC-0026| CORTICAL STIMULATOR تحفيز القشرة المخية‎ 13,760 
CANEUC-0027| COSTO TRANSVERSECTOMY 22,600 
CANEUC-0028| COSTO TRANSVERSECTOMY FOR استئصال ضلع للصدر‎ 22,600 
THORACIC APPROACH 
CANEUC-0029| CRANIAL ENDOSCOPE SURGERY 33,415 
CANEUC-0030| CRANIAL LOBECTOMY استئصال فص من المخ‎ 33,415 
CANEUC-0031| CRANIAL NERVE DECOMPRESSION رفع ضغط عظمي على عصب مخي‎ 27,515 
CANEUC-0032| CRANIAL NERVE NEURECTOMY 22,600 
CANEUC-0033| CRANIAL NERVE RHIZOTOMY قطع وظيفي لأعصاب مخية‎ 27,515 
CANEUC-0034| CRANIAL REMODELING FOR اصلاح ضيق الجمجمة‎ 27,515 
CRANIOSYNOSTOSIS 
CANEUC-0035| CRANIECTOMY/CRANIOTOMY قطع / استئصال بعظام الجمجمة‎ 8,845 
CANEUC-0036 | CRANIO-FACIAL RESECTION استئصال جزني وجهي‎ 22,600 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CANEUC-0038| CRANIOPLASTY (MESH) 22,600 
CANEUC-0039]| CSF FISTULA REPAIR اصلاح ناصور السائل الشوق‎ 27,515 
CANEUC-0040| CUSA USAGE FEE الفوق‎ Sle gall رسم لكر جهاز لتفتيت الورم‎ 
CANEUD-0002 | DBS ADJUSTMENT 05 ضبط‎ 3,930 
CANEUD-0003| DEBRIDEMENT WITH POSTERIOR ۲ 5 تف‎ 17,690 
FUSION 
CANEUD-0001 | DECOMPRESSION CRANIOTOMY 13,760 
CANEUD-0004 | DECOMPRESSION LAMINECTOMY توسيع القناة العصبية القطنية‎ 17,690 
CANEUD-0005 | DECOMPRESSIVE CRANIECTOMY فتح مصرعي الجمجمة للسيطرة على ضغط المخ‎ 22,600 
CANEUD-0006| DEEP BRAIN STIMULATION FOR تركيب جهاز للاستثارة العميقة بالمخ لاضطرابات‎ 
INVOLUNTARY MOVEMENT الحركة‎ 
CANEUD-0007] DISCOGRAPHY (MULTIPLE LEVELS) تصوير الغضروف (متعدد المستویات)‎ 8,845 
CANEUD-0008 | DISCOGRAPHY (ONE LEVEL) 8,845 
CANEUD-0009| DORSO LUMBAR SPINAL FUSION تثبيت فقرات صدري قطني‎ 
CANEUD-0010| DRAINAGE OF CHRONIC SUBDURAL تفريغ لتجمع دموي مزمن تحت الام الجافية‎ : 
HAEMATOMA 
CANEUD-0011| DREZ LESIONING FOR PAIN CONTROL عمليات بالنخاع الشوي للألم‎ 33,415 
CANEUD-0012| DURAL REPAIR IN THE FLOOR OF إصلاح الأم الجافية في أرضية الحفرة الأمامية‎ ۲ 
CRANIAL FOSSA 
CANEUD-0013|DURAL SINUS REPAIR 22,600 
CANEUD-0014| DUROPLASTY ترقيع الام الجافية‎ 22,600 
CANEUD-0015| DUROPLASTY FOR CSF LEAK اصلاح انسكاب السائل النخاءي‎ 22,600 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Price 


الاسم باللغة العربية | | Code‏ 

CANEUE-0001| ELEVATION OF COMPOUND رفع كسر منخسف بالجمجمة‎ 
DEPRESSED SKULL FRACTURE 

CANEUE-0002 | ELEVATION OF SIMPLE DEPRESSED رفع كسر منخسف بسيط‎ 
FRACTURE 

CANEUE-0003 | ENCEPHALOCOELE REPAIR اصلاح كيس دماغي‎ 

استتصال غضروف بالمنظار ۵۷ CANEUE-0004 | ENDOSCOPIC‏ 

CANEUE-0005 | ENDOSCOPIC INTERBODY FUSION دمج ما بين جسم الفقرة بواسطة المنظار‎ l 

CANEUE-0006| ENDOSCOPIC SHUNT INSERTION تركيب صمام مخي بالمنظار‎ 

CANEUE-0007 | ENDOSCOPIC SPINAL FUSION 

CANEUE-0008 | ENDOSCOPIC SPINAL ROOT RELEASE 


J 
7 
J 
07 


علاج حراري بالليزر بالمنظار CANEUE-0009| ENDOSCOPIC THERMO-LASER‏ 

فتح بطينات المخ بالمنظار CANEUE-0010| ENDOSCOPIC VENTRICULOSTOMY‏ 

تركيب قسطرة فوق الام الجافية بالظهر CANEUE-0011| EPIDURAL DRAIN‏ 

رفع تجمع دموي فوق الام الجافية CANEUE-0012| EPIDURAL HEMATOMA EVACUATION‏ 

حقن فوق الأم الجافية CANEUE-0013]| EPIDURAL INJECTION‏ 

CANEUE-0015| EVACUATION OF ACUTE SUBDURAL تفريغ نزيف حاد تحت الام الجافية‎ ۱ 
HAEMATOMA 

CANEUE-0016| EVACUATION OF BRAIN CONTUSION تفريغ نزيف من داخل المخ‎ 
OR HEMATOMA 

تفريغ نزيف عن طریق ثقب في الجمجمة CANEUE-0018] EVACUATION OF CHRONIC‏ 
SUBDURAL HEMATOMA‏ 

CANEUE-0017| EVACUATION OF EXTRADRAL تفريغ نزيف خارج الأم الجافية‎ 
HAEMATOMA 

CANEUE-0014| EVACUATION OF PSOAS ABCESS تفريغ خراج بعضلات الظهر‎ 

CANEUE-0019| EVACUATION OF SUBDURAL تفریغ نزیف تحت الام الجافية‎ 
HEMATOMA 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Price 


الاسم باللغة العربية | | Code‏ 


CANEUE-0020] EXCISION OF ACOUSTIC NEUROMA استئصال ورم بالعصب السميي الدهليزي‎ 

استتصال ورم قحفي بلعوي بقاع الجمجمة CANEUE-0024| EXCISION OF CRANIOPHARYNGIOMA‏ 

CANEUE-0023| EXCISION OF METASTATIC TUMOUR استتصال ورم ثانوي من العمود الفقري‎ 
OF SPINE 

CANEUE-0021| EXCISION OF OSTEOMYELITIC BONE استتصال عظام ملتهبة‎ 

CANEUE-0022 | EXCISION OF PARASPINAL SOFT استتصال الأنسجة الرخوة بجانب النخاع‎ ; 
TISSUES 

CANEUE-0028| EXCISION OF SACRUM استئصال الفقرات العجزية‎ ۱ 

CANEUE-0029| EXCISION OF SKULL OSTEOMA ورم عظمي في الجمجمة‎ 

CANEUE-0030]| EXCISION OF SUBCAUTENOUS ورم عصبي ليفي تحت الجلد‎ 
NEUROFIBROMA 

CANEUE-0025 | EXPLORATION OF RETROPERITONEAL 
SPACE 


J 
7 
J 
07 


CANEUE-0027 | EXPLORATION 0۴116 ۷۴ 

CANEUE-0026| EXPLORATION OF WOUND استكشاف جرح‎ 

۱ حقن مفاصل الفقرات (مستوي واحد) CANEUF-0002 | FACET INJECTION (1 LEVEL)‏ 

; کی مفاصل الفقرات - تردد الحراري CANEUF-0003| FACETAL RADIOFREQUENCY‏ 
ABLATION‏ 

CANEUF-0004| FACIAL NERVE EXPLORATION استكشاف العصب المخي السابع‎ 


, 
07 
J 
J 
7 


CANEUF-0007 | FIXATION OF ۳ FRACTURE تثبيت کسر في المنطقة العجزية‎ 1 
CANEUF-0008 | FOREIGN BODY REMOVAL FROM ازالة جسم غريب بالحبل الشوي‎ 
SPINAL CORD 


CANEUF-0001 | FRONTAL LOBECTOMY استئصال الفص الأماي‎ 
CANEUF-0009 | FUSION IN SITU FOR CONGENTIAL دمج في المكان لعيب خلقي‎ 
MALFORMATION 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


22,600 استتصال ورم التهابي CANEUG-0001| GRANULOMA EXCISION‏ 
13,105 استئصال نصف الفقرة CANEUH-0001| HEMIVERTEBRA EXCISION‏ 
CANEUI-0001| INJECTION OF PROLAPSED DISC 13,760‏ 
33,415 توصيل شرايين المخ CANEUI-0002| INTRACRANIAL BYPASS SURGERY‏ 
27,515 عملية عن طريق مناظير المخ CANEUI-0003 | INTRACRANIAL ENDOSCOPY‏ 
13,760 تفريغ سائل بالمخ CANEUI-0004| INTRACRANIAL FLUID COLLECTION‏ 
DRAINAGE‏ 
22,600 ازالة جسم غريب من المخ CANEUI-0005 | INTRACRANIAL FOREIGN BODY‏ 
REMOVAL‏ 
22,600 تفريغ تجمع دموي بالمخ CANEUI-0006| INTRACRANIAL HEMATOMA‏ 
EVACUATION‏ 
CANEUI-0007 | INTRACRANIAL HEMOSTASIS 22,600‏ 
22,600 تبخير غضروف بالتردد الحراري CANEUI-0008] INTRADISCAL ELECTROTHERMAL‏ 
ANNULOPLASTY (IDET)‏ 
8,845 رسم مخي كهري أثناء الجراحة CANEUI-0009| INTRAOPERATIVE EEG‏ 
22,600 استئصال ورم بمحجر العين CANEUI-0010| INTRAORBITAL TUMOR RESECTION‏ 
8,845 حقن باكلوفين داخل السائل النخاعي CANEUI-0011] INTRATHECAL BACLOFEN INJECTION‏ 
27,515 استئصال ورم ببطينات المخ CANEUI-0012| INTRAVENTRICULAR TUMOR‏ 
RESECTION‏ 
33,415 عمليات سيطرة على اضطرابات الحركة CANEUI-0013| INVOLUNTARY MOVEMENT SURGERY‏ 
13,760 استئصال صفائح عظمية CANEUL-0001| LAMINECTOMY‏ 
استئصال غضروف قطني مع رفع الشرائح العظمية CANEUL-0002| LAMINECTOMY, DISCECTOMY AND‏ 
وتوسيع مجرى العصب FORAMENOTOMY‏ 
17,690 استئصال الغضروف بالليزر ۷ CANEUL-0003] LASER‏ 
22,600 نزع قفص تثبيت قطني ورقعة عظمية CANEUL-0004| LUMBAR CAGE/ BONE GRAFT‏ 
REMOVAL‏ 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | NEG‏ 


CANEUL-0005 | LUMBAR DISCECTOMY WITH PDN 
INSERTION 
CANEUL-0007| LUMBAR LAMINOTOMY OR 
LAMINECTOMY 
CANEUL-0008| LUMBAR PERCUTANEOUS 
RHIZOTOMY 
CANEUL-0009]| LUMBAR SPINAL FUSION 
CANEUM-0003| MASS EXCISIONAL BIOPSY 
CANEUM-0004| MAXILLOFACIAL REPAIR اصلاح تشوهات الوجه والدماغ‎ 
CANEUM-0006| MENINGOMYELCOELE REPAIR اصلاح كيس سحائی شوي فقري‎ 
CANEUM-0007| MICRO VASCULAR DECOMPRESSION رفع ضغط شریانی عن الأعصاب بالمخ‎ 
CANEUM-0009| MICROSCOPIC DISCECTOMY - 
LUMBAR 
CANEUM-0010| MICROVASCULAR DECOMPRESSION 
FOR FACIAL NERVE 
CANEUM-0011| MODIFIED SCOTT WIRING 
CANEUM-0012| MUSCLE BIOPSY 
CANEUN-0001| NAVIGATION FEE 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code | Name‏ 
نزع عظمة الفقرة AGW!‏ العنقية ۷ | 0۵۱۱۲۱0-0002 


ا ۲ 

CANEUO-0004| OPEN LUMBAR DISCECTOMY استئصال غضروف قطني (متعدد)‎ 
(MULTIPLE LEVELS) 

CANEUO-0005 | OPEN LUMBAR DISCECTOMY (ONE استئصال غضروف قطني (مستوى واحد)‎ 
LEVEL) 

۱ آخذ عينة من النخاع باجراء جراحي OPEN SPINAL BIOPSY‏ 

نہ اه 

دمج نخاعي ظهري قطني آخر OTHER 00850 LUMBAR SPINAL‏ 

FUSION 

استئصال كيس طفيلي من المخ PARASITIC MASS EXCISION‏ 


تفريغ خراج ملاصق للعمود الفقري PARASPINAL ABSCESS DRAINAGE‏ 


CANEUO-0003 


CANEUO-0006 
CANEUO-0007 
CANEUO-0008 
CANEUP-0001 


CANEUP-0002 


CANEUP-0004 


التحام فقاري عن طريق الجلد PERCUTANEOUS SPINE FUSION‏ 
استئصال كيس مجاور للعصب PERINEURAL CYST‏ 


۱ فتح اريطة ضاغطة على عصب وفك التصاقات حول PERIPHERAL NERVE‏ 
was‏ طرفي DECOMPRESSION/ NEUROLYSIS‏ 


PERIPHERAL NERVE REPAIR اصلاح عصب طرفي‎ 


دمج نخاعي خلفي أطلنطي محوري POSTEIOR ATLANTO-AXIAL SPINAL‏ 
FUSION‏ 


إزالة الضغط الخلفي على النخاع في الفقرات العنقية POSTERIOR CERVICAL‏ 
DECOMPRESSION WITHOUT FUSION‏ 


POSTERIOR CORRECTION AND تصحيح خلفي وتثبيت‎ 
FIXATION 
POSTERIOR FOSSA DECOMPRESSION فتح الحجرة المخية الخلفية‎ 


شق عظمي WE‏ مع دمج نخاعي POSTERIOR OSTEOTOMY WITH‏ 


J 
1 
07 
J 
J 
07 


CANEUP-0005 
CANEUP-0006 
CANEUP-0007 , 
CANEUP-0008 ۱ 


CANEUP-0009 


CANEUP-0010 


N‏ ہے نے e‏ ہے N‏ نم دن نم ہے e N N‏ ہے 
N OO N‏ دن 00 دن دن N N‏ دن N‏ لہ N N‏ لہ لہ 
و9 N N OO N 9 QO‏ و9 و9 > 9 9 و9 9 9 9 
ve) WO 6 ۵ Ko) Q e Q © 9 9 > 9 Ko) > Q‏ 
0 ٦ہ‏ رع 0 ٦ہ‏ 0 0 0 0 ارت 0 0 0 0 0 oO‏ 


, 
, 


13,760 
13,760 


CANEUP-0011 


CANEUP-0012 


00 
00 
BB 
uw 


CANEUP-0013 


07 


FUSION 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Code | EG الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CANEUP-0014| POSTERIOR THORACIC DISCECTOMY استئصال الغضروف الصدري‎ 25 

CANEUP-0015 | POSTERIOR THORACIC SPINAL دمج نخاعي خلفي للفقرات الصدرية‎ 22,600 
FUSION 

13,760 دمج نخاعي جاني مع ما بين جسم الفقرة CANEUP-0018] POSTEROLATERAL INTERBODY‏ 
FUSION‏ 

CANEUP-0017 | POSTEROLATERAL LUMBAR SPINAL قطني‎ ile BE دمج نخاعي‎ 22,600 
FUSION 

22,600 دمج نخاعي خلفي جانبي قطني مع قطني ما بين جسم | CANEUP-0016] POSTEROLATERAL WITH INTERBODY‏ 
الفقرة LUMBAR FUSION‏ 

13,760 إعادة استكشاف لجرح بالعمود الفقري CANEUP-0019 | POST-SPINAL SURGERY‏ 
RE-EXPLORATION‏ 

13,760 استئصال الغضروف من خلال الجلد (اي منطقة) CANEUP-0020] PRECUTONEOUS DISCECTOMY (ANY‏ 
REGION)‏ 

CANEUP-0021| PROSTHETIC DISC NEUCLUS استبدال غضروف صناعي‎ 13,105 
REPLACEMENT 

CANEUR-0001} RADIOFREQUENCY ABLATION کی بالتردد الحراري‎ 12,740 

33,415 كي عميق بالتردد الحراري لاضطرابات الحركة CANEUR-0002 | RADIOFREQUENCY FOR‏ 
INVOLUNTARY MOVEMENTS‏ 

CANEUR-0003 | RECURRENT LUMBAR DISCECTOMY استئصال متكرر للغضروف القطني‎ 1 

CANEUR-0004 | RE-FILLING WITH WATER SALINE ملء بمحلول ملحي‎ Sale] 3,930 

CANEUR-0006 | REMOVAL OF CONVEXITY استئصال ورم بالقشرة المخية‎ 27,515 
MENINGIOMA 

استئصال ورم بداخل الأم الجافية بالعمود الفقري CANEUR-0007| REMOVAL OF INTRADURAL CORD‏ 
TUMOR‏ 

CANEUR-0008]} REMOVAL OF INTRAMEDULLARY استئصال ورم بالنخاع الشوي‎ 33,415 
CORD TUMOR 

CANEUR-0009 | REMOVAL OF PARASAGITTAL استئصال ورم مجاور للورید السهمي‎ 33.415 
TUMOUR 

CANEUR-0005| REMOVAL OF PDN AND REINSERTION واعادة تركيب‎ PDN إزالة‎ 13,760 

CANEUR-0010 | REMOVAL OF POSTERIOR FOSSA استئصال ورم بالتجويف الخلفي للمخ‎ 22,600 
TUMOUR 

CANEUR-0028] REMOVAL OF SCALP SWELLING استئصال ورم بفروة الرأس‎ 13,760 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Code | Name الاسم باللغة العربية‎ 
CANEUR-0011] REMOVAL OF SHUNT ازالة صمام‎ 


CANEUR-0027|] REMOVAL OF SPINAL FIXATION إزالة مثبت داخلي‎ 


CANEUR-0012 | REMOVAL OF SPINAL إزالة تركيبات فقرية‎ 


INSTRUMENTATON 


00 00 دن‎ 
00 00 Ne) 
> > w 
الا‎ uw 0 


دم 
۰ 
y‏ 
0 


إزالة أقطاب كهربائية من تحت الأم الجافية REMOVAL OF SUBDURAL‏ 
ELECTRODES‏ 


REPAIR OF NERVE INJURY WITH إصلاح وترقيع عصب‎ 
GRAFT 
REPAIR OF NERVE INJURY WITHOUT إصلاح عصب‎ 
GRAFT 
REPAIR SKULL BASE FOR CSF LEAKAGE| إصلاح قاع الجمجمة لعلاج تسرب السائل النخاعي‎ 
RESECTION OF GLIOMA استئصال ورم من المخ‎ 


CANEUR-0013 
CANEUR-0014 ۲ 
CANEUR-0015 1 
CANEUR-0016 ۲ 


CANEUR-0017 


CANEUR-0018 


RESECTION OF PITUITARY ADENOMA استئصال ورم بالغدة النخامية‎ 
RESECTION OF SPINAL CORD استئصال ورم بالحبل الشوي‎ 
TUMOUR 


RETRO PERITONIAL ANTERIOR تثبيت آماي خلف البروتون‎ , 
FIXATION 


CANEUR-0019 


, 
J 
/ 


CANEUR-0020 


N N دن‎ N N e N 
N N دن‎ N N دن‎ N 
9 9 > UI 9 N 9 
O Q e e سس‎ 9 Q 
© 0 ہ٦‎ (ea) 0 0 0 


00 
00 
D 
uw 


خم 
P‏ 
WO‏ 
N‏ 
الا 


CANEUR-0021] REVISION OF SHUNT 


CANEUR-0022 | REVISION OF SPINAL FUSION 


دن 
Ne)‏ 
w‏ 
0 


CANEUR-0023 | REVISION OF SPINAL WOUND 


در 
دن 
N‏ 
9 
0 


شق جذور الأعصاب (مستودات متعددة) CANEUR-0024| RHIZOTOMY (MULTIPLE LEVELS)‏ 


شق جذور الأعصاب (مستوى واحد) CANEUR-0025 | RHIZOTOMY (ONE LEVEL)‏ 
إصلاح قطع بالأم الجافية CANEUR-0026| RIVISION OF DURAL TEAR‏ 
دمج المفصل العجزي الحوضي SACROILIAC JOINT ARTHRODESIS‏ 


CANEUS-0003 | SACROILIAC JOINT INJECTION (1 SIDE) حقن مفصل الحوض (جهة واحدة)‎ 


CANEUS-0002 


07 
J 
07 
J 





در 
OO‏ لہ 00 دن 
oO 00 0 QO‏ 
Ne)‏ > دن 
الا © uw‏ 0 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


Price 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 
7 £ اعصاب مفصل الحوض بالتردد الحراري CANEUS-0004 | SACROILIAC RADIOFREQUENCY‏ 
ABLATION‏ 


CANEUS-0005 | SECONDARY SUTURES رتق ثانوي لجرح‎ i 


60 دن 
00 فى 
حل دن 
ہا 0 


N 
N 
UI 
ke 
ہا‎ 


CANEUS-0006 | SELECTIVE DORSAL RHIZOTOMY بالأعصاب الخلفية‎ Glas! قطع‎ 


CANEUS-0007 | SELECTIVE TIBIAL BILATERAL قطع عصب بالساق (ناحيتين)‎ 
NEUROTOMY 

CANEUS-0008 | SELECTIVE TIBIAL NEUROTOMY قطع عصب بالساق‎ ۱ 

CANEUS-0009] SELLAR / SUPRASELLAR CYST تفريغ سائل من الغدة النخامية‎ 1 
EVACUATION 

CANEUS-0010] SENSORY EVOKE POTENTIAL قياس حسي استثاري للأعصاب‎ 

CANEUS-0011] SHUNT FOR HYDROCEPHALUS & تركيب أو مراجعة صمام مخي‎ ١ 
REVISION 


استئصال او عمل فتح جرابي CANEUS-0013 | SINUS EXCISION / DIVISION‏ 


CANEUS-0012] SINUS EXCISION OF THE BACK ازالة وتنظيف ناصور بالظهر‎ ; 


He 
N 
0 
0 
0 


CANEUS-0035| SKULL BASE TUMOR RESECTION و استئصال ورم بقاع الجمجمة‎ 


تخدیر نصفي للنخاع الشوي CANEUS-0016] SPINAL BLOCK‏ 

CANEUS-0017] SPINAL CORD / NERVE والاعصاب‎ Se تسليك نخاع‎ 
DECOMPRESSION 

رفع ضغط بالحبل الشوي للظهر CANEUS-0018] SPINAL CORD DECOMPRESSION‏ 

CANEUS-0019 | SPINAL DISCOGRAPHY تصوير النخاع الغضروفي‎ 1 


J 
$ 


N‏ خم 
N‏ دن 60 60 
N 9‏ 00 00 
Oo‏ 9 اح اح 
oO 8‏ الا الا 


دمج نخاع لانحناء العمود الفقاري CANEUS-0021 | SPINAL FUSION FOR SCOLIOSIS‏ 
تفریغ نزيف حول الحبل الشوي CANEUS-0022 | SPINAL HEMATOMA EVACUATION‏ 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


| الاسم باللغة العربية‎ Price 
CANEUS-0023 | SPINAL NERVE BLOCK/ INJECTION حقن اعصاب الحبل الشوق‎ 
CANEUS-0024 | SPINAL OSTEOTOMY 13,105 
CANEUS-0025 | STEREOTACTIC ASPIRATION OF CYST بزل كيس بالمخ بجهاز الستریوتاکس‎ 27,515 
CANEUS-0026| STEREOTACTIC BRAIN TUMOR BIOPSY عينة من ورم بالمخ بجهاز الستریوتاکس‎ 22,600 
CANEUS-0027 | STEREOTACTIC TRIGIMINAL كي لجذور العصب الخامس بجهاز الستريوتاكس‎ 39,310 
RHIZETOMY 
CANEUS-0028 | STEREOTACTIC VENTRICULOSTOMY نت بزل بطينات المخ بجهاز الستريوتاكس‎ 
CANEUS-0029| STEREOTATIC GUIDED-CRANEOTOMY فتح مصرعي الجمجمة بجهاز الستريوتاكس‎ 3,930 
CANEUS-0030| STEREOTATIC IMPLANT OF SHUNT تركيب صمام بالمخ بجهاز الستريوتاكس‎ 
0۵۱۱۲۱5-0031 | STEREOTATIC PALIDOTOMY OR كي للمراكز العميقة بالمخ بجهاز الستریوتاکس‎ 
THALAMOTOMY 
CANEUS-0032 | STEREOTATIC RHIZOTOMY کی لجذور الأعصاب بجهاز الستریوتاکس‎ 8,845 
CANEUS-0033| STITCH SINUS DEBRIDEMENT 8,845 
CANEUS-0034| STITCH SINUS REMOVAL استئصال ناصور سطحي بالصدر‎ l 
CANEUS-0036 | SUBDURAL HEMATOMA تفريغ تجمع دموي تحت الام الجافية بالمخ‎ 17,690 
EVACUATION 
CANEUS-0037 | SUBDURAL STRIP FOR EPILEPSY زرع أقطاب کھربائیة بالمخ‎ 12,0 
شق‎ : 
E خی‎ 8,845 


CANEUS-0039| SUTURING OF PERIPHERAL NERVE 


CANEUS-0038 | SUPRAPETALLAR NEURETOMY 
c 1 بالخ‎ 2 


ANEUS-0041| SYRINGO-SUBARACHNOID SHUNT تركيب انبوبة بالنخاع الشوي‎ 
0۵۱۱۲۱۲-0001 | TARSAL TUNNEL RELEASE 
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قسم جراحة المخ والاعصاب NEUROSURGERY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


0۵۱۱۲۱۲-0002 | TETHERED CORD RELEASE قطع رياط بالنخاع الشوي‎ 
CANEUT-0003 | THECO PERITONEAL SHUNT تركيب صمام قطني بروتوني‎ 22,600 
CANEUT-0004| THORACIC DISC EXCISION 13,760 
CANEUT-0005 | THORACIC SPINAL FUSION 8,845 
CANEUT-0007 | TOTAL LOBECTOMY OF EPILEPSY استئصال فص كامل للسيطرة على الصرع‎ 39,310 
CANEUT-0008]| TRANS ABDOMINAL ANTERIOR دمج نخاعي بطني مستعرض‎ 8,845 

SPINAL FUSION 
CANEUT-0009| TRANS ORAL APPORACH OF CERVICAL جراحة للفقرات العنقية عن طريق الفم‎ 
SPINE 
CANEUT-0010| TRANS ORAL SKULL BASE SURGERY عمليات قاع الجمجمة عن طريق الفم‎ 33,415 
CANEUT-0011| TRANSNASAL HYPOPHYSICTOMY استتصال ورم بالغدة النخامية عن طريق الأنف‎ 27,515 
CANEUT-0012 | TRANS-ORAL ATLANDO-AXIALFUSION 22,600 
CANEUT-0013| TRANS-THORACIC DISCECTOMY استئصال غضروف بشق صدري‎ 22,600 
CANEUT-0017| TRIGEMINAL GANGLION INJECTION حقن لعقدة العصب الخامس المخي‎ 13,760 
CANEUT-0014| TRIGEMINAL NERVE تدمير العصب الخامس بالوجه بالتردد الحراري‎ 13,760 
RADIOFREQUENCY RHIZOTOMY 
CANEUT-0015 | TRIGEMINAL NEURALGIA RHIZOTOMY كي العصب الخامس بالوجه‎ 22,600 
CANEUT-0016| TRIGEMINAL PERCUTANEOUS شق لجذور العصب الخامس من خلال الجلد‎ 8,845 
RHIZOTOMY 
CANEUU-0001| ULNAR NERVE TRANSPOSITION 17,690 
CANEUU-0002| USE OF CORTICAL STIMULATOR FOR رسم استخدام جهاز استثارة القشرة المخية‎ 8,845 
MAPPING 
CANEUU-0003| USE OF CUSA MACHINE رسم استخدام جهاز للموجات فوق الصوتية لتفتيت‎ 8,845 
وشفط الورم‎ 
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Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CANEUV-0001| VAGAL INTRACRANIAL STIMULATION 22,600 
CANEUV-0002| VAGAL NERVE STIMULATOR ترکیب جهاز تنبيه العصب الحائر‎ 33,415 
CANEUV-0003| VENTRICULAR TAPPING 8,845 


CANEUV-0004| VERTEBROPLASTY (1 LEVEL) 22,600 
CANEUW-0001| WOUND DEBRIDEMENT تنظيف لجرح ملتهب‎ 8,845 
CANEUZ-0001 | ZYGOMATIC BONE EXCISION استئصال عظمة الزيجومه‎ 13,760 
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NICU AND PICU 
وحدة العناية المركرة‎ 
ٹلاطفال 9 مبتسرين‎ 
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الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة | @ 
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وحدة العناية المركزة الأطفال وال مبتسرين NICU AND PICU‏ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CAPDTB-0005 | BLOOD SUGAR TEST BY GLUCOMETER قياس السكر بالدم بالجلوكوميتر‎ 
CAPDTA-0001} ARTERIAL LINE INSERTION Gb تركيب خط‎ 


CAPDTB-0004 | BLOOD EXTRACTION BY PHYSICIAN FOR بزل الدم بواسطة طبيب لأغراض معملية للوريد‎ 210 
LAB PURPOSES FROM JUGULAR OR الصافي او المرفقي‎ 


CUBITAL VEIN 


CAPDTB-0001| BREAST PUMP SESSION FOR MOTHER | جلسة تشفيط لبن الام خارج وحدة الأطفال المبتسرين‎ 290 
(OUTSIDE NICU) 

CAPDTB-0009| BURN DRESSING LESS THAN 5% 965 غيار على حرق اقل من‎ 860 

1450 استدعاء طاقم توقف عضلة القلب CAPDTC-0012| CODE BLUE CALL‏ 

CAPDTE-0023| EAR PIERCING WITH MATERIALS ثقب الأذن مع حلق طبي‎ 

500 تركيب آنبوية داخل القصبة الهوائية CAPDTE-0001| ENDOTRACHEAL INTUBATION‏ 

15 تغيير أنبوبة داخل القصبة الهوائية CAPDTE-0019 | ENDOTRACHEAL TUBE REPLACEMENT‏ 

10 جلسة تشفيط من خلال الأنبوبة الحنجرية CAPDTE-0020| ENDOTRACHEAL TUBE SUCTION‏ 

SESSION 
CAPDTE-0002 | EXCHANGE TRANSFUSION (BLOOD 5 تغیبر دم (بدون بنك الدم)‎ 2045 
NOT INCLUDED) 

160 كمادات ساخنة او باردة CAPDTH-0003| HOT OR COLD PACKS‏ 
حقن عضلي أو حقن تحت الجلد CAPDTI-0009 | I.M. OR SUBCUTANOUS INJECTION‏ 
e‏ كس الحقن الوريدي CANULATION‏ ۱۰۷۰ 11-0012 ممق 
1260 تركيب خط وريدي مركزي طرفي CAPDTE-0003 | INSERTION OF PERIFERAL CENTRAL LINE‏ 
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المستشفن السعودي الألماني الد 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





وحدة العناية المركزة للأطفال والمبتسرين NICU AND PICU‏ 


Code NETS الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPDTI- m INSERTION OF UMBILICAL CATHETER تركيب قسطرة بالسرة‎ 
CAPDTI-0005 | INTRACARDIAC INJECTION 1930 
CAPDTI-0008 | INTRATHECAL INJECTION حقن داخل قناة العمود الفقري‎ 1930 
CAPDTJ-0001 | JAUNDICE METER جهاز قياس الصفراء عن طريق الجلد‎ 
CAPDTL-0001| LARGE DRESSING غيار على جرح كبير‎ 
CAPDTL-0002 | LED PHOTOTHERAPY PER DAY (44) علاج ضوئ يوي‎ 1630 
CAPDTM-0006 | MEDIUM DRESSING غيار على جرح متوسط‎ 
ll ے٤‎ _ ساس ہے‎ 
۵۲۱0111-0001 NASO-GASTRIC TUBE INSERTION تركيب أنبوبة أنفية معدية (الرايل)‎ 
(FEEDING RYLE) 
CAPDTN-0004 | NASOTRACHEAL SUCTION SESSION ا جلسة تشفيط انفي رغاي‎ 
CAPDTN-0006 | NEOPUFF MACHINE جھاز تنفس جزیی متنقل عند استلام الولادة‎ = 
CAPDTO-0001| OXYGEN INHALATION (30 MNS) استنشاق أكسجين )30 دقيقة)‎ 
CAPDTO-0005 | OXYGEN INHALATION FOR 1 HR استنشاق أكسجين لمدة ساعة‎ ۳ 
CAPDTO-0006 | OXYGEN INHALATION FROM 1 TO 4 استنشاق أكسجين من ساعة إلى 4 ساعات‎ 315 
HOURS 
CAPDTO-0004| OXYGEN INHALATION FROM 4 TO 24 استنشاق أكسجين من 4 إلى 24 ساعة‎ 485 
HOURS 
CAPDTP-0011 | PHOTOTHERAPY IN NURSERY وضع جهاز ضوني علي سرير الطفل بدلا من الحضانة‎ = 
CAPDTP-0009 | PHOTOTHERAPY PER DAY- EXTENSIVE ضونی يوي (مكثف)‎ TE 1830 
CAPDTP-0002 | PHOTOTHERAPY PER DAY- NORMAL (Sole) ضوني يوي‎ DE 
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o | | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


وحدة العناية المركزة للأطفال وا مبتسرين NICU AND PICU‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


Lei cae RR i: 
سس اسه سس ههه‎ 
ہے سس‎ 
ال اما‎ 
ew 
ا‎ 


| SERVICE| INCUBATOR/DAY 040 eS حضانة‎ 30001 


ae 7‏ 1 سما 
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NUTRITION DEPARTMENT 
جيه‎ Mall فسم التغذية‎ 
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@ سو السعودي الألماني اله‎ 
Wy ٤ SAUDI GERMAN HOSPITAL C 


قسم التغذية العلا جية NUTRITION DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CANUTS- = 1 SESSION OF CAVITATION واحدة لتفتيت الدهون‎ = 1,160 
CANUTF-0007 | 4 FOLLOW UP VISIT IN THE CLINIC جلسات متابعة بعيادة التغذية العلاجية+ متابعة‎ 4 

+OTHER DEPARTMENT FOLLOW UP الاقسام الاخرى‎ Job 
CANUTF-0004 | 4 FOLLOW UP VISIT IN THE CLINIC á ت متابعة و التغذية‎ 

WITHIN ONE MONTH 


CANUTF-0005 | 6 FOLLOW UP VISIT IN THE CLINIC 


CANUTF-0008 | 6 FOLLOW UP VISIT IN THE CLINIC جلسات متابعة بعيادة التغذية العلاجية+ متابعة‎ 6 
+OTHER DEPARTMENT FOLLOW UP بأحد سے الاخرى‎ 


CANUTF-0006 | 8 FOLLOW UP VISIT IN THE CLINIC 

CANUTF-0009 | 8 FOLLOW UP VISIT IN THE CLINIC جلسات متابعة بعيادة التغذية العلاجية+ متابعة‎ 8 
+OTHER DEPARTMENT FOLLOW UP بأحد الاقسام الاخرى‎ 

CANUTS-0006 | 8 SESSION OF CAVITATION جلسات لتفتيت الدهون‎ 8 

CANUTB-0009 | BODY COMPOSITION ANALYSIS جهاز تحليل مكونات الجسم‎ 
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OBSTETRIC&GYNECOLOGY 
DEPARTMENT 
لبد‎ oS! 9 فسم طب وجراحة النساء‎ 












@ aJ و السعودي الألماني‎ 
ج ٹڈ‎ | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم طب وجراحة النساء والتوليد OBSTETRIC&GYNECOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


سونار ثلاث وربا الأبعاد CAOBGU- = 3D & 4D ULTRASOUND‏ 
تح اشعة موجات فوق صوتية بدون تصوير ULTRASOUND SCAN W/O PHOTO‏ | 6۵۸0861-0002 
أشعة دوبلر على الحبل السري للجنين UMBLICAL ARTERY DOPPLER‏ | 6۸0۵861-0003 
ULTRASOUND‏ 
موجات فوق صوتية على المهبل VAGINAL ULTRASOUND‏ | 6۸۵086۷-0006 
2,860 متابعة حمل بداية من الشهر الرابع للحمل ۵ ANTENATAL CARE STARTING FROM‏ | 6۵۸۵86۸-0012 
TRIMESTER‏ 
2,145 متابعة حمل بداية من الشهر السابع للحمل ANTENATAL CARE STARTING FROM 3ND‏ | 0۵۸۵86۸-0013 
TRIMESTER‏ 
متابعة حمل بداية من الشهر الثانی للحمل CAOBGA-0008| ANTENATAL CARE STARTING FROM‏ 
FIRST TRIMESTER‏ 
ل 
0 تا تا 
جسم تسجيل دقات قلب الجنين في الرحم / الساعة CTG MONITORING / HR‏ | 6۸۵0866-0001 
کے رسوم استخدام غرفة الولادة للساعة DELIVARY ROOM FEE PER HOUR‏ | 6۸0۵860-0001 
حقن الصبغة لتصوير الرحم وقناتی فالوب DYE INJECTION FOR‏ | 60۵0860-0005 
HYSTERO-SALPINGOGRAM‏ 
1,220 آخذ عينة من داخل عنق الرحم CAOBGE-0003 | ENDOCERVICAL BIOPSY‏ 
1,220 أخذ عينة من الرحم بدون تخدير CAOBGE-0004 | ENDOMETRAL BIOPSY WITH OUT‏ 
ANAESTHESIA‏ 
CAOBGE-0008| EXAMINATION UNDER GA 1,530‏ 
CAOBGH-0001| HIGH VAGINAL SWAB‏ 
تركيب جهاز داخل الرحم (اللولب) بدون ثمن اللولب CAOBGI-0003 | INSERTION OF I.U.D. WITHOUT I.U.D‏ 
PRICE‏ 
تحويل القدم داخليا جنبا إلى جنب CAOBGI-0004 | INTERNAL COMBINED PODALIC‏ 
VERSION‏ 
التلقیح الصناعي CAOBGI-0007 | INTRA UTERINR INSEMINATION IF THE‏ 
LAB PROVID THE KITS‏ 
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قسم طب وجراحة النساء والتوليد OBSTETRIC&GYNECOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


LARGE DRESSING 77 
- 
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ہے اہ 

دا 
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وس 

سا 
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سح ۳ 


485 
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415 
290 
515 
290 


تی 
oe ge‏ 


3,350 تسريب السائل الأمنيوزي AMNIO-INFUSION‏ 

AMPUTATION OF CERVIX استئصال عنق الرحم‎ 

ANTEFIXATION OF UTERUS ۱ 

ASPIRATION ب8‎ CURRETAGE 3,350 

ASPIRATION OF VULVAL CYST 3,350 
الکی‎ 
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قسم طب وجراحة النساء والتوليد OBSTETRIC&GYNECOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 
ولادة قيصرية في الجزء السفلي - ولادة توأم CAOBGC-0019 | CAESARIAN SECTION - TWIN‏ 
DELIVERY‏ 


تثبيت المهبل بالریاط العجزي CAOBGC-0002 | CALPOSACROPEXY‏ 


حم 
٦ا‏ 
N‏ 
N‏ 
ہا 


٦ا‏ دن دن 
0 دن دن 
حم یا ہا 
یا 0 0 


CAOBGC-0004 | CERCLAGE SUTURE OF CERVIX خياطة تطويق عنق الرحم‎ ١ 


تر سس" 
a‏ أأ 
3,350 بزل الحبل السري (أخذ عينة من دم الحبل السري) CAOBGC-0009‏ 
BLOOD SAMPLE)‏ 
CAOBGC-0010| CHORIONIC VILLOUS SAMPLE (CVS)‏ 
CAOBGC-0011| CLASSICAL REPAIR‏ 
CAOBGC-0012| COLPOSCOPIC EXAMINATION ۱‏ 


.اع 


, 
, 


لا 
0 
خم 
لا 


N 
w 
uw 
0 


2 


00 
00 
R 
"0 


7 
7, 


شم 

N‏ دن 
DA‏ دن 
OO‏ یا 
0 


6,880 منظار عنق رحم مع أخذ duc‏ أو علاج عنق رحم CAOBGC-0013 | COLPOSCOPY‏ 


خياطة لتثبيت قبو المهبل الجانبي COLPOSUSPENSION‏ | ۵0861-0014 


CAOBGC-0017 | CRYOCAUTERY OF CERVIX عنق الرحم بالتبريد‎ S 3,350 


CAOBGC-0018| CYSTOCELE REPAIR ee a 
CAOBGD-0002 | DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY 
CAOBGD-0003| DILATATION & CURETTAGE 
ee ae Oe 
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0 0 لہ 
تصحيح رحم منقلب CAOBGC-0015| CORRECTION OF RETROVERTED UTERUS‏ 
l‏ 0 040و" 
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قسم طب وجراحة النساء والتوليد OBSTETRIC&GYNECOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | WETS‏ 
بزل مبكر أو متأخر للسائل الأمنيوزي CAOBGE-0001 | EARLY OR LATE AMNIOCENTESIS‏ 


عملية جراحية لحمل خارج الرحم CAOBGE-0002 | ECTOPIC PREGNANCY OPERATION‏ 


2350 كحت الرحم وقت الدورة ENDOMETRIAL PREMESTRUAL‏ | 6۸0۵86۲-0005 
CURRATAGE‏ 

CAOBGE-0006| ENTEROCELE REPAIR BE إصلاح فتق مهبلي‎ ; 

CAOBGE-0007 | EVACUATION & CURRATAGE (E&C) كحت وتفريغ‎ ۲ 

: استئصال وأخذ عينة من العقد اللیمفاودة الشفية على BIOPSY OF BILATERAL‏ ع EXCISION‏ | 6۸۵086۲-0009 
الناحيتين LABIAL LYMPH NODES‏ 

6۸086-00101 EXCISION OF ENLARGED LABIA 


استئصال جراحي ممتد کي للرحم & المبيضين وقناتی EXTENDED TOTAL ABDOMINAL‏ | 0۸0۳60۲-0011 
فالوب HYSTERECTOMY & BILATERAL‏ 
SALPINGO-OOPHORECTOMY‏ 


CAOBGF-0001| FORCEPS DELIVERY (ROUTINE) ۱ 


0 دن‎ 60 60 
OO دن‎ 00 00 
00 ص‎ D P 
o ro) un un 


0 
00 
0 
0 


استثصال غشاء البكارة CAOBGH-0002 | HYMENECTOMY‏ 


CAOBGH-0003 | HYSTEROSCOPE & UTERINE BIOBSY 6,880 
CAOBGI-0006| INDUCTION OF ABORTION WITHOUT التحريض علي الاجهاض من غير الكحت‎ 2,400 
D&C 
CAOBGI-0005| INDUCTION OF ABOTION WITH التحريض علي الاجهاض مع الكحت‎ 4,800 
D&C 
CAOBGI-0001| INDUCTION OF LABOUR إحداث المخاض (آلام الولادة)‎ j 
CAOBGL-0002 | LABIAL CYST EXCISION استئصال كيس بشفة الفرج‎ 


19,655 
3,350 
3,350 
3,350 


دن 
دن 
یا 
0 


9 


CAOBGL-0003 | LABIAL SEPARATION فصل الشفة‎ 3,350 


CAOBGL-0013| LAP OVARIAN CYSTECTOMY - استئصال كيس على المبيضين بالمنظار‎ 
BILATERAL 


استئصال ممتد کي للرحم & المبيضين وقناتي فالوب CAOBGL-0005 | LAPAROSCOPIC ABDOMINAL‏ 
عن طريق المنظار البطني HYSTERECTOMY & SALPINGO‏ 
OOPHPRECTOMY‏ 


خم 
دن 
N‏ 
0 
تب 


J 
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دن‎ 
uw 
00 
uw 
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قسم طب وجراحة النساء والتوليد OBSTETRIC&GYNECOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAOBGL-0001 | LAPAROSCOPIC ADHESIOLYSIS فك التصاقات بالمنظار‎ 
CAOBGL-0006 | LAPAROSCOPIC HYSTRECTOMY استثصال رحم بالمنظار‎ 23,585 
009۹ 


استئصال ورم عضلي بالرحم عن طريق منظار بطني ۷ AOBGL-0007 | LAPAROSCOPIC‏ 


0 
00 
00 
0 


7, 


اشم 

60 60 N 
00 00 N 
A A N 
ہا ہا ہا‎ 


استئصال كيس على المبيض عن طريق منظار بطني ۷ CAOBGL-0004 | LAPAROSCOPIC OVARIAN‏ 
UNILATERAL‏ 
استخراج جهاز رحمي مفقود في تجويف البطن عبر CAOBGL-0008 | LAPAROSCOPIC REMOVAL OF MISSED‏ 
منظار البطن 1.U.D. (ABDOMINAL)‏ 
منظار بطني مع شق قناة فالوب LAPAROSCOPY W/ SALPINGOTOMY‏ | ۸0861-0009 
استكشاف جراحي للبطن 6 - CAOBGL-0010 | LAPAROTOMY‏ 
استئصال جزء مخروطي من عنق الرحم CAOBGL-0015 | LARGE LOOP EXCISION FROM CERVIX‏ 
إجراء دقيق في النساء والتوليد باستخدام الليزر LASER - OB/GYN. MAJOR PROCEDURE‏ | 0۸۵0861-0011 
۱ إجراء متوسط باستخدام الليزر CAOBGL-0012 | LASER MODERATE PROCEDURE‏ 
۲ استئصال قناه فالوب بالمنظار جانبین ۷ ۷۷۸۱۱ LATERAL‏ | 0۸۵0861-0016 
23,585 ماسینود المعدل MODIFIED MACINDOE‏ ۵۸0861۸-0001 
; استتصال ورم عضلي ۷۲ CAOBGM-0002‏ 
إصلاح تهتك انحلالي قديم من الدرجة الثالثة CAOBGO-0001 | OLD DEGENERATIVE LACERATION‏ 
REPAIR 3RD ۴‏ 
استثصال المبيض CAOBGO-0002 | OOPHERECTOMY — UNILATERAL‏ 
استئصال المبيض بالمنظار CAOBGO-0006 | OOPHERECTOMY - UNILATERAL‏ 
(ENDOSCOBIC)‏ 
۱ استئصال المبيضين CAOBGO-0003 | OOPHORECTOMY - BILATERAL‏ 
استثصال المبیضین بالمنظار CAOBGO-0007 | OOPHORECTOMY - BILATERAL‏ 
(ENDOSCOBIC)‏ 


CAOBGO-0004 | OVARIAN CYSTECTOMY- BILATERAL استئصال كيس في المبيضين‎ 


0 60 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
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قسم طب وجراحة النساء والتوليد OBSTETRIC&GYNECOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


6,880 استئصال كيس في مبيض واحد CAOBGO-0005 | OVARIAN CYSTECTOMY-UNILATERAL‏ 
6,880 استئصال زوائد کبيرة وكحت كسري CAOBGP-0003 | POLYPECTOMY LARGE AND FRACT.‏ 
CURRETAGE‏ 

CAOBGR-0002 | RADICAL VULVECTOMY استئصال جذري للفرج‎ 13,760 
CAOBGR-0003| RECTOCELE REPAIR قيلة مستقيمية‎ 

CAOBGR-0004 | RECTO-VAGINAL FISTULA REPAIR إصلاح ناسور مستقيمي مهبلي‎ 8,845 

CAOBGR-0005 | REMOVAL OF CLITORIS CYST إزالة كيس بالبظر‎ 3,350 

CAOBGR-0001| REMOVAL OF MISSED INTRAUTERINE استخراج لولب منسي داخل الرحم‎ 6,880 

DEVICE 
CAOBGR-0007| REPAIR OF UTERO VESICAL FISTULA إصلاح ناسور رحمي مثاني‎ 8,845 


CAOBGS-0002| SLING OPERATION FOR CONGENITAL عملية تعليق لتهدل خلقي‎ 15,725 
PROLAPSE 

CAOBGS-0004| SUBCUTENOUSE SCAR ENDOMETRIOSIS 3,600 

CAOBGT-0002 | THERMO-CAUTERY OF CERVIX الى الحراري لعنق الرحم‎ 3,350 

15,725 استئصال جراحي کامل للرحم من البطن CAOBGA-0001| TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY‏ 


CAOBGT-0001| TUBAL LIGATION DURING CESAREAN ريط قناة فالوب اثناء القيصرية‎ 3,350 
SECTION 


6,000 استئصال قناة فالوب - ناحية واحدة CAOBGU-0005 | UNILATERAL FALLOPIAN TUBE EXCISION‏ 
8,000 استئصال قناه فالوب بالمنظار جانب واحد CAOBGU-0006 | UNILATERAL Unil Salpingectomy‏ 
3,350 استخدام شفاط فينتوز اثناء الولادة CAOBGU-0004 | USAGE OF VENTOUSE IN DELIVERY‏ 
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CAOBGS-0001| SECONDARY CLOSURE OF ABDOMEN 3,350 
: | 
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قسم طب وجراحة النساء والتوليد OBSTETRIC&GYNECOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


a ہے‎ 


SIMILAR 
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@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
SZ > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم علاج الاوارام ONCOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | 6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAONCD-0001] DAILY MEDICAL SUPERVISION FOR اشراف طي يوي لمرضى الأورام‎ 
ONCOLOGY PATIENTS 
CAONCC-0003] chemotherapy and immunotherapy one | علاج كيماوي + علاج مناعي يوم واحد بالداخلي او‎ 3,000 
day in ward or day case وحدة الاورام‎ 
CAONCC-0004 | chemotherapy and targeted therapy علاج كيماوي + علاج موجه يوم واحد بالداخلي او‎ 2,000 
one day in ward or day case وحدة الاورام‎ 
CAONCC-0005 | chemotherapy one day in ward or day علاج كيماوي يوم واحد بالداخلي او وحدة الاورام‎ 1,500 
case 
CAONCF-0002| flushing of port a cath غسول جهاز البورت كاث‎ 
| مر‎ eee ee 


CAONCI-0004 | I.M or S.C injection of hormonal حقن عضل او تحت الجلد علاج هرموني بالداخلي او‎ 250 
treatment in ward or clinic وحدة الاورام‎ 

C 3 

6۸0۱16۱-0003 | I.V ۸ الورید‎ e 

CAONCI-0005 | I.V. injection of zometa in ward or day حقن وريد زوميتا بالداخلي او حدة الاورام‎ 
case 

CAONCI-0006] Immunotherapy , one day in the ward علاج مناعي يوم واحد بالداخلي او وحدة الاورام‎ 2,200 
or day case 

CAONCS-0003] S.C. INJECTION HORMONAL IN CLINIC 5 
OR WARD حقن علاج هرمونی تحت الجلد‎ 

۲۵۸0005-0005 | S.C. INJECTION OF TARGETED THERAPY حقن تحت الجلد علاج موجه بالداخلي او وحدة‎ 1,000 
IN ward or Day case. الاورام‎ 

CAONCS-0006] S.C. INJECTION OF XGEVA OR GCSF in حقن تحت الجلد للمناعة او اكسجيفا بالداخلي او حدة‎ 250 
ward or clinic الاورام‎ 

CAONCS-0004 | S.C. INJECTION XGEVA OR GCSF IN حقن علاج موجه للعظام أو مناعی تحت الجلد‎ 5 
CLINIC OR WARD 

CAONCT-0001| Targeted therapy one day in ward or بالداخلي او وحدة الاورام‎ sols علاج موجه يوم‎ 1,800 
day case 


6۸0۱۱۵5-0002 | S.C INJECTION OF TARGETED THERAPY حقن علاج موجه تحت الجلد( مابثيرا - هرسبتين‎ 1,100 
(MABTHERA, HERCEPTIN , VELCADE) فيلكيد)‎ 


745 

300 

330 

AONCI-0002 | I.M. INJECTION HORMONAL IN CLINIC حقن علاج هرمونی عضل‎ 550 
OR WARD 

i 500 

50 

50 
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OPHTHALMOLOGY 
DEPARTMENT 


فسم طب وجراحة العيون 








الم ستشفی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | NEG‏ 


CAOPTO-0004 | OPTICAL COHERENT TOMOGRAPHY اختبار لكل عين‎ (OCT) آشعة مقطعية على العين‎ 
(OCT) TESTING EACH EYE 


CAOPTA-0001} ACUVUE DISPOSABLE LENSES BOX صندوق عدسات استخدام مرة واحدة ماركة‎ 
ACUVUE 
CAOPTA-0002 | ACUVUE REGISTRATION CARD ACUVUE beens كارت‎ 


80 
40 
54 
92 


CAOPTB-0007 | BOTOX INJECTION (ONE EYE) 2,970 
C جلسة واحدة‎ 


0 
0 
5 
5 
15 


1,000 إزالة خياطة ترقيع قرني CAOPTC-0009‏ 
2,640 عدسات تجميلية (واحدة) CAOPTC-0014‏ 


O 


6 عدسات يومية للإستجماتزم (واحدة) CAOPTD-0005‏ 
1,020 عدسات يومية للإستجماتزم (اثنان) CAOPTD-0006‏ 
545 غبار لعين واحدة CAOPTD-0010‏ 
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e UI 
0 N 
N N 
0 uw 


615 
15 
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قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


التحلل GL gl‏ لجفن العين (عين واحدة) CAOPTE-0017‏ 
الا سس 
O‏ 
pomem K‏ 


خم 
Ww‏ 
w‏ 
0 


خم 
نم 
نم 
0 


Ç 
Ç 


615 
545 


285 
500 


CAOPTF-0001 | FUNDUS EXAMINATION فحص قاع العين‎ 


تصوير الأوعية الدموية فالعين باستخدام صبغة CAOPTF-0003 | FUORESCINE ANGIOGRAPHY‏ 


فلورسنتيه 


فحص الميكروسكوب الزاوي ما بين العدسة والقرنية 


CAOPTH-0001 | HARD CONTACT LENS (ONE) العدسات الصلبة (واحدة)‎ 
CAOPTH-0002 | HARD CONTACT LENS (TWO) العدسات الصلبة (اثنان)‎ 


CAOPTG-0001 | ۷ 


OO 
جم‎ 
لا‎ 


دم 
N‏ 
N‏ 
0 


7 
7 


N 
P 
W 
الا‎ 


w 
ہا‎ 
N 
ہا‎ 


علاج مرض الشبكية باللبزر (جلسة واحدة) AOPTL-0007 | LASER FOR RETINOPATHY 1 SESSION‏ 


I 


C 
C 


AOPTL-0008 | LASER FOR RETINOPATHY 2 SESSION علاج مرض الشبكية بالليزر (جلستان)‎ 


0 
ظط 
Ww‏ 
الا 


حم 
0 
O‏ 
شم 
0 


CAOPTL-0009| LASER FOR RETINOPATHY 3 OR MORE (AST علاج مرض الشبكية باللیزر (ثلاث جلسات او‎ 
SESSIONS 

CAOPTM-0003 | MONTHLY DISPOSABLE CONTACT LENS عدسات شهرية الاستخدام (صندوق)‎ 545 
(BOX) 

CAOPTM-0005 | MULTI COLOR CONTACT LENS (ONE عدسة لاصقة عدة ألوان‎ 815 
LENS) 

545 اختبار متعدد الرؤية باستخدام صبغة CAOPTM-0007 | MULTIVISION CONTRAST TESTING‏ 

۱ قياس سمك قرنية العين CAOPTO-0002| OPTHALMIC PACHYMETRY‏ 

CAOPTP-0011| PERI-PALPEPRAL 518010 INJECTION ۲ 
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6 6 
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قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


CAOPTP-0006| PICKING OF ۴۰۲۰۵۰ (BOTH EYES) العينين)‎ IS) التقاط حبوب من الجفن‎ 
CAOPTP-0005 | PICKING OF P.T.DS. (ONE EYE) التقاط حبوب من الجفن (عين واحدة)‎ 
CAOPTP-0010 | PRESCRIPTION AND FITTING OF NEAR اخذ مقاس وتركيب نظارة قراءة لضعاف النظر‎ 
VISION GLASSES 


نم 
Q‏ 
Q‏ 
0 


در 
دن 
دن 
0 


0 
ہا 
9 
0 


6۸۵0۲۲۴-۵007 | PRESCRIPTION FOR GLASSES 
یت ساسا‎ 
CAOPTR-0027| RETROBULBAR ANAESTHESIA 
CAOPTS-0006 | SYNPTOPHORE EXAMINATION فحص مقياس الحول‎ 
CAOPTT-0002| THERAPEUTIC CONTACT LENS (ONE) عدسة علاجية (واحدة)‎ 
CAOPTX-0001| XANTHALASMA FOR ONE LID إزالة ترسبات دهنية في جفن واحد‎ ۱ 
CAOPTA-0011 | AMNIOTIC MEMBRANE GRAFT FOR ترقيع من الغشاء الامنيوزي لمحجر العین‎ 
SOCKET 
CAOPTA-0004 | AMNIOTIC MEMBRANOUS COVER 
CAOPTA-0010| ANTERIOR ORBITAL EXPLORATION AND استکشاف اماي لمحجر العين مع اخذ عينة‎ 
BIOPSY 
CAOPTA-0012 | ANTERIOR ORBITAL TUMOUR في محجر العين‎ gll استئصال ورم‎ 12,600 
CAOPTA-0005 | ANTERIOR VITRECTOMY استثصال الزجاجية الأمامية‎ 5120 
CAOPTA-0006 | ANTERIOR VITRECTOMY WITH استئصال الزجاجية الأمامية مع مراجعة العدسة داخل‎ 
REMOVAL OF IOL بصرية‎ 
CAOPTA-0009 | ARGON LASER ABLATION OF EYE کی للرموش بالیزر‎ 2,340 
LASHES 
CAOPTA-0007| ARTIFICIAL EYE REFORM تركيب عين صناعية أو القشرة‎ 
CAOPTA-0008| ARTIFICIAL EYE SHELL 2,555 
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545 
290 
330 
480 


1,430 
1,425 
2,640 


he 
0 
O 
N 
0 


0 لح‎ 
Q No) 
9 e 
0 صن‎ 
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قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAOPTB-0004| BILATERAL OPTIC NERVE SHEATH فتح في غلاة ب البصري (عینین‎ 11,760 
FENESTRATION 
CAOPTB-0001| BIOPSY OF CONJUNCTIVA 2,555 
CAOPTB-0002 | BIOPSY OF ORBITAL TUMOUR 5,120 
CAOPTB-0006 | BLEPHAROPLASTY ONE EYE LOWER LID اصلاح الجفن الاسفل (عين واحدة)‎ ۱ 
CAOPTB-0005 | BLEPHAROPLASTY ONE EYE UPPER LID واحدة)‎ ene) اصلاح الجفن الاعلي‎ ۱ 
CAOPTC-0001 | CATARACT EXT. W/ IOL استئصال المياه البيضاء مع تركيب عدسة بالعين‎ 7675 
CAOPTC-0002| CAUTERY & SCRAPING OF CORNEAL 45,5 وكشط قرحة‎ S 2,555 
ULCER 
CAOPTC-0003| COBINED GLAUCOMA & CATARACT جراحة للمياه البيضاء والزرقاء‎ 11,405 
SURGERY 
CAOPTC-0005 | COMPLICATED CATARACT 11,515 
CAOPTC-0006 | CONJUNTIVOPLASTY 7,080 
CAOPTC-0007| CORNEAL DERMOID EXCISION استتصال نمو شبه جلدي بالقرنية‎ 11,515 
CAOPTC-0011| CORNEAL TRANSPLANTATION 17,000 
CAOPTC-0012] CORRECTION OF ENTROPION تصحيح انقلاب جفن العين لداخل العين‎ 5000 
CAOPTC-0013] CORRECTION OF EVERTED PUNCTUM | نقلاب فتحة القناة الدمعية في الجفن السفلي‎ 
CAOPTC-0016| CROSS LINKING ONE EYE WITH ريط متقاطع لعين واحدة باستخدام ریبوفلافین‎ 
ISOTONIC AND HYPOTONIC RIBOFLAVIN 
CAOPTC-0022 CROSS LINKING TWO EYES ريط متقاطع لعينين‎ 13,200 
CAOPTC-0017| CRYOTHERAPY TO THE PERIPHERY OF علاج أطراف شبكية العين بالتبريد‎ 20,455 
THE RETINA 
CAOPTC-0018] CYCLOCRYOTHERAPY معالجة الجسم الهدبي بالتبريد‎ 11,515 
CAOPTC-0019| CYCLODIALYSIS فصل الجسم الهدبي‎ 2,555 
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قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


علاج الجسم الهدبي Kb‏ الحراري ۲ ۲۵0۲۲۲۰۱02010۷00 

CAOPTC-0021 | CYCLOPHOTO COAGULATION للجسم الهدبي‎ G92 £ 

شق في الأنف والمدمع واعادة بناء القنوات القنيوية & CAOPTD-0011 | DACROCYSTORHINOSTOMY‏ 
CANALICULAR RECONSTRUCTION‏ 

استتصال الکیس الدمي CAOPTD-0001 | DACROSYSTECTOMY‏ 

11,515 شق في الأنف والمدمع CAOPTD-0002 | DACRYOCYSTORHINOSTOMY‏ 

CAOPTD-0007 | DERMATOCALASIS - BOTH EYES (BAGGY العينين (جفون متدلية)‎ Gar تهدل‎ ۱ 
EYE LIDS) 

CAOPTD-0009 | DOUBLE MOLTENO IMPLANT زرع صمام مزدوج‎ 7,675 

CAOPTD-0012 | DRILLING OF HYDROXYAPATITE تثقيب بديل هيدروكسيباتيت مع ضبط العين‎ 4,440 
IMPLANT WITH ARTIFICIAL EYE FITTING الصناعية‎ 

5,120 جراحة انقلاب الجفن للخارج CAOPTE-0001 | ECTROPION OPERATION‏ 

17,000 استئصال مقلة العين مع زرع بديل هيدروكسيباتيت CAOPTE-0021 | ENUCLEATION WITH HYDROXYAPATITE‏ 
ORBITAL IMPLANT‏ 

CAOPTE-0004 | EVACUATION OF ANTERIOR CHAMBER تفريغ الحجرة الأمامية للعين‎ 2,5 

CAOPTE-0020] EVISCERATION OR ENUCLEATION WITH استئصال مقلة العين مع زرع بدیل صناعي‎ 12,000 
PROSTHESIS IMPLANT 

5,120 إصلاح قصر النظر ہاللیزر "ليزر سطحي" للعين الواحدة / CAOPTE-0006 | EXCIMER LASER FOR MYOPIA (PPK)‏ 
EYE‏ 

CAOPTE-0005 | EXCIMER LASER FOR MYOPIA / EYE علاج قصر النظر بالليزر للعين الواحدة‎ 2,555 

CAOPTE-0007 | EXCISION OF CHALAZION (MEDIUM) استئصال كيس من الجفن (متوسط)‎ 1,380 

CAOPTE-0011 | EXCISION OF MAJIOR LESION OF EYELID استئصال إصابة كبيرة في جفن العين‎ 

CAOPTE-0008 | EXCISION OF MINI LESION OF EYELID استئصال إصابة صغيرة من جفن العين‎ 

CAOPTE-0012 | EXCISION OF MULTIPLE CHALAZIA استتصال أكياس متعددة‎ 

1 ستئصال نمو داخل العين ممتد من الملتحمة مع الزرع | CAOPTE-0009 | EXCISION OF PETERYGIUM WITH GRAFT‏ 
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قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


00 
—— 


CAOPTI-0008 | IMPLANTATION OF HYDROXYAPTITE زرع بديل هيدروكسيباتيت في محجر العين في عملية‎ 10,020 
ORBITAL IMPLANT IN EVISCERATED OR استئصال مقلة العين‎ 
ENUCLEATED EYE 


CAOPTI-0004 | INCISION & DRAINAGE OF LID ABSCESS فتح وتصريف خراج في الجفن‎ 1,970 


CAOPTI-0001| INCISION OF STYE شق كيس صديدي‎ 10 


6۸0۵۲۲1-0002 | INTRA OCULAR LENS IMPLANTATION 

زرع حلقات في القرنية CAOPTI-0006 | INTRA-CORNEAL RINGS‏ 

CAOPTI-0007 | INTRAVITREAL INJECTION - 5 حقن بالجسم الزجاجى‎ 3,120 
1/2 AMP. 

CAOPTI-0003 | INTRA-VITREAL INJECTION ONE EYE حقن داخل الزجاجية ) عين واحدة)‎ 


5,120 


, 
3 


حم 
D‏ 
P‏ 
Oo‏ 
O‏ 


N 
D 
o 
uw 


7, 


CAOPTI-0005 | INTRA-VITREAL INJECTION TWO EYES حقن داخل الزجاجية ( للعينين)‎ 4,680 
es ee 
ft 


CAOPTL-0004 | LASEK FOR BOTH EYES إجراء الليزك في العينين‎ 11,515 


Issue 2020\2021 305 www.sghcairo.com 


N 
ہا‎ 
ہا‎ 
یا‎ 


ri 
7 


N 
ہا‎ 
ہا‎ 
uw 


انا 
حم 
N‏ 
0 
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قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


06۸0۳۲۱-۵005 | LASEK FOR ONE EYE إجراء الليزك في عين واحدة‎ 
06۸0۳۲۱-0006 | LASER CAPSULECTOMY استئصال الكبسول بالليزر‎ 
CAOPTL-0010| LASER IRIDOTOMY 7,020 
CAOPTL-0011| LASER TRABECULOPLASTY إصلاح التربي بالليزر‎ 11,515 

3,360 تصحيح الزاوية الداخلية لعين واحدة CAOPTM-0008] MEDIAL SPINDLE SURGERY ONE EYE‏ 
3,840 اصلاح تهتك صغير في الجفن CAOPTM-0001} MINOR LID LACERATION‏ 
زرع مولتينو في عملية المياه الزرقاء CAOPTM-0002 | MOLTENO IMPLANT IN GLAUCOMA‏ 
OPERATION‏ 
11,515 زرع غشاء مخاطي / نمو الرموش لداخل العين CAOPTM-0004| MUCOUS MEM. GRAFTING / TRICHIASIS‏ 
5,120 استخراج أجسام غريبة متعددة تحت تخدير كي CAOPTM-0006 | MULTIPLE FOREIGN BODEY UNDER G.A.‏ 
CAOPTN-0001} NEGLECTED CORNEAL F.B SUPERFICIAL 1,290‏ 
1,480 استئصال حوصلة في غدة مول في جفن واحد في عين CAOPTO-0001| ONE EYE LID MOLLS CYST ONE EYE‏ 
واحدة 
5,120 فتح في غلاف العصب البصري OPTIC NERVE SHEATH FENESTRATION‏ | 06۸0۳۲0-0003 
5,120 إصلاح آخر لجفن العين CAOPTO-0006 | OTHER REPAIR OF EYELID‏ 
5,120 إزالة الجيل الشفاف في العين (الزجاجية) CAOPTP-0001 | PASRPLANA VICTRECTOMY‏ 
7,000 استخراج كبسول - استخراج عدسة & شفط CAOPTP-0003 | PHACO EMULSIFICATION‏ 
7,675 زرع عدسة داخل العين ساعات لعلاج قصر النظر CAOPTP-0004| PHAKIC IOL FOR HIGH MYOPIA‏ 
8,700 استكشاف خلفي لمحجر العين مع اخذ عينة CAOPTP-0013| POSTERIOR ORBITAL EXPLORATION‏ 
AND BIOPSY‏ 
18,300 استئصال ورم خلفي في محجر العين CAOPTP-0012| POSTERIOR ORBITAL TUMOUR‏ 
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قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


إزالة نمو زائد من الملتحمة داخل العين + إشعاع8 CAOPTP-0008| PTERYGIUM REMOVAL+ B RADIATION‏ 

CAOPTP-0009| PTOSIS OPERATION 

CAOPTP-0014|PUNCTAL OCCLUSION ONE EYE 

CAOPTR-0003 | RADIAL KERATOTOMY Î 

CAOPTR-0001| RECESSION OF ONE EXTERNAL جراحة اصلاح واحدة من العضلات البصرية الخارجية‎ 5,120 
OCCULAR MUSCLE 

CAOPTR-0002 | RECONSTRUCTION OF EYELID W/ FLAP 
OR GRAFTS 

CAOPTR-0031| RECONSTRUCTION OF LACRIMAL DUCTS 
AND LESTER TUBE 

CAOPTR-0030| RECONSTRUCTION OF MULTIPLE اصلاح كسور متعددة بمحجر العين‎ 25,200 
ORBITAL WALL FRACTURES 

CAOPTR-0029| RECONSTRUCTION OF ORBITAL WALL اصلاح كسر بمحجر العين‎ 19,200 
FRACTURE 

CAOPTR-0010| REMOVAL OF CONJ. PAPILLAE OF إزالة حليمات الملتحمة التهاب ربيعي‎ 
SPRING CATARRH 

CAOPTR-0005 | REMOVAL OF CONJUNCTIVA CYST 3,120 

CAOPTR-0006| REMOVAL OF DEEP CORNEAL F.B. 2,555 

CAOPTR-0012| REMOVAL OF EMBEDED F.B. OF CONJ. إزالة جسم غريب منغمس في الملتحمة عن طريق‎ 2,945 
BY INCISION الشق‎ 

CAOPTR-0011| REMOVAL OF EMBEDED F.B. OF THE إزالة جسم غريب منغمس ف القرنية‎ 11,515 
CORNEA 

CAOPTR-0013| REMOVAL OF ۱۰۵۰ F.B. FROM ANTERIOR إزالة جسم غريب بالمغناطيس من الجزء الأمامي‎ 5,120 
SEGMENT W MAGNET 

CAOPTR-0014| REMOVAL OF 1.0. F.B. FROM إزالة جسم غريب بالمغناطيس او بدون من الجزء‎ 7,675 
POSTERIOR SEGMENT W/OUT MAGNET الخلفی‎ 

CAOPTR-0015 | REMOVAL OF LARGE CONJ. CYST إزالة كيس كبير بالملتحمة‎ 2,555 

CAOPTR-0007 | REMOVAL OF LOST OF C.L. استخراج عدسة مفقودة داخل العين‎ 

CAOPTR-0016| REMOVAL OF MULTIPLE CONJ. F.B. إزالة أجسام غريبة متعددة‎ 2,555 
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ÖJ‏ جيه 


الم ستشفی السعودي الألماني القاهرد | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 


قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 
CAOPTR-0008 | REMOVAL OF PERIBULBAR MASS إزالة كتلة قبل الغشاء المغلف للسطح الخارجي‎ 
لمستدير للعين‎ | 


REMOVAL OF RECURRENT PETERYGIUM 

إزالة عتامة عقب جراحة المياه البيضاء REMOVAL OF RESCENT AFTER‏ 

CATARACT 

REMOVAL OF SMALL CONJ. CYST. 

REMOVAL OF SUPERFICIAL CONJ. F.B. Î 

REPAIR OF CORNEAL WOUND إصلاح جرح بالقرنية‎ 
,515 
,515 
,515 


CAOPTR-0009 
CAOPTR-0004 
CAOPTR-0017 
CAOPTR-0018 
CAOPTR-0022 


CAOPTR-0023 


REPAIR OF MAJOR LID LACERATION اصلاح تهتك كبير في الجفن‎ 15,335 

REPAIR OF MEDIUM LID LACERATION اصلاح تهتك متوسط بالجفن‎ 0 

۲۵0۲۱-0۱19۱ REPAIR OF RETINAL TEAR BY إصلاح قطع بالشبكية بواسطة العلاج بالتبريد‎ 1 
CRYO-THERAPY 

1 

1 


CAOPTR-0024 


CAOPTR-0020| REPAIR OF RETINAL TEAR BY LASER إصلاح قطع بالشبكية بواسطة التجلط الضوي بالليزر‎ 1 
PHOTOCOAGULATION 
CAOPTR-0021| REPAIR OF RETINAL TEAR W/ DTCHMNT إصلاح قطع بالشبكة مع انفصال بالتجلط بالليزر‎ 1 
W/ LASER COAGULATION 
CAOPTR-0025 | REPAIR OF RUPTURED GLOBE إصلاح انفجار بالعين‎ 15,335 
CAOPTR-0026| RETROBULBAR INJ. OF ALCOHOL حقن كحول خلف المقلة‎ 2555 
CAOPTS-0001 | SCLERAL BUCKLE RE-OPERATION إعادة حزام الصلبة لإصلاح انفصال شبكي‎ 7,080 
CAOPTS-0002 | SCLERAL BUCKLE W/ VITRECTOMY حزام صلبة مع استئصال جسم زجاجي‎ 11,515 
CAOPTS-0003 | SECONDARY IMPLANT 7,020 
CAOPTS-0008| SILICON OIL INJECTION حقن زیت السليكون في العين‎ 5,000 


415 إزالة زيت السيليكون CAOPTS-0004 | SILICON OIL REMOVAL‏ 
10,200 اعادة بناء محجر العين SOCKET RECONSTRUCTION‏ | 06۸0۳۲5-0007 
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È aJ سی السعودي الألماني‎ 
S> | SAUDI GERMAN HOSPITAL 6 





قسم طب وجراحة العيون OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code ETT الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAOPTS-0005 - OF ONE EXTRA 068 عضلة واحدة بصرية‎ = 5,120 
MUSCLE 

CAOPTT-0010| TARSAL STRIP ONE EYE تصغير الجفن السفلي 9ئ0"‎ 5,100 

CAOPTT-0011| TARSAL STRIP WITH GRAFT ONE EYE تصغير الجفن السفلي مع ترقيع‎ 6,120 


/ ۸7۳ ۳ 
CAOPTT-0012 | THREE SNIP OPERATION AND SILICONE اصلاح فتحة القناة الدمعية مع تركيب انيبوبة‎ 
TUBE ONE EYE سيليكون‎ 


6۸0۵۴۲۲-0009 | THREE SNIP OPERATION ONE EYE اصلاح فتحة القناة الدمعية (عين واحدة)‎ es 
CAOPTU-0002 | UNILATERAL ORBITAL DECOMPRESSION رفع الضغط عن محجر العين‎ 12,960 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 











e, 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | 





ORTHOPEDIC DEPARTMENT 
(ADULT) 
فسم جراحة العظام‎ 












الم ستشفی السعودي الألماني لقاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 


ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CAORTH-0008 | Hip arthroscope (Diagnostic) منظار تشخيصي علي الحوض‎ 
CAORTA-0002 | ABOVE ELBOW BY DYNA CAST جبس أعلى الكوع باستخدام جباثر خاصة‎ 


AORTA-0004 | ABOVE ELBOW BY DYNA SLAB 


C 
CAORTA-0061 | ABOVE ELBOW BY HM ( WATER PROOF) 
CAST 
CAORTA-0062 | ABOVE ELBOW BY HM ) WATER PROOF) 
SLAB 


CAORTA-0001 | ABOVE ELBOW CAST 


CAORTA-0003 | ABOVE ELBOW SLAB 


CAORTA-0008 | ABOVE KNEE BY DYNA SLAB 


CAORTA-0006 | ABOVE KNEE BY DYNA CAST 


CAORTA-0063 | ABOVE KNEE BY HM ) WATER PROOF ) 
CAST 


CAORTA-0064 | ABOVE KNEE BY HM ) WATER PROOF ) 

SLAB 
CAORTA-0005 | ABOVE KNEE CAST جبس أعلى الركبة‎ 
CAORTB-0001 | BELOW KNEE CAST جبس أسفل الركبة‎ 
CAORTB-0002 | BELOW KNEE DYNA CAST 
CAORTB-0004 | BELOW KNEE DYNA SLAB خاصة‎ Sle الركبة باستخدام‎ aul جبيرة‎ 
CAORTB-0013} BELOW KNEE HM ) WATER PROOF ( 

CAST 
CAORTB-0014} BELOW KNEE HM ) WATER PROOF ) 

SLAB 
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کک 


@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


از 0 "۱ی۶۹" وت 
e‏ خياطة جرح قطي )2-1 غرزة) CUT WOUND SUTURING (1-2 STITCHES)‏ | 8087-0032© 
۱ ۱ 
١ ۱ ۱‏ 
EE E‏ 
CAORTF-0002 | FOREARM DYNA CAST 1,360‏ 
1,160 جبيرة للساعد باستخدام جبائر خاصة CAORTF-0004 | FOREARM DYNA SLAB‏ 
2,200 تخ ثر غير نافذة CAORTF-0015 | FOREARM HM ( WATER PROOF ) CAST‏ 
1,885 جبيرة للساعد باستخدام جبائر غير نافذة للماء CAORTF-0016 | FOREARM HM ( WATER PROOF ) SLAB‏ 
حقن مادة دوائية في كيس زلالي في اليد CAORTI-0004 | INJECTION OF THERAPEUTIC‏ 
SUBSTANCE INTO BURSA OF HAND‏ 
1,930 حقن مادة دوائية في مفصل أو رباط CAORTI-0005 | INJECTION OF THERAPEUTIC‏ 
SUBSTANCE INTO JOINT OR LIGAMENT‏ 
CAORTI-0013| INTRA-ARTICULAR INJECTION OF JOINT 1,930‏ 
1,220 خياطة جرح قطي كبير )20-11 غرزة) 11-20( CAORTL-0015 | LARGE CUT WOUND SUTURING‏ 
STITCHES)‏ 
CAORTL-0004| LOCAL INJECTION IN FACET JOINT 1,930‏ 
925 خياطة جرح قطي متوسط (10-6غرزة) 6( CAORTM-0016 | MEDIUM CUT WOUND SUTURING‏ 
STITCHES)‏ 10- 
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CAORTE-0001 | ELASTIC BANDAGE — ANKLE رياط ضاغط بالكاحل‎ 
CAORTE-0002 | ELASTIC BANDAGE — WRIST ضاغط بالرسخ‎ bly 















المستشفى السعودي الألماني القاهرة | رج 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 
قسم جراحة العظام ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT)‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


۱ 
2 
۱ 
۱ 


CAORTR-0009| REMOVAL OF CYLINDER CAST 


(Sa 
N 
Ko) 
0 


290 
200 
385 


CAORTR-0007 | REMOVAL OF FOREARM CAST 
CAORTR-0008| REMOVAL OF FOREARM SLAB 


385 

240 

200 

REMOVAL OF STITCHES 290 

SMALL CUT WOUND SUTURING (3-5 خياطة جرح قطي صغير )5-3 غرزة)‎ 615 
STITCHES) 
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290 
770 


13,105 


0 
ہا‎ 
uw 
0 


7ِ 











المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | ۸۷۸ 06٥ | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTA-0011| ACHILLOTENOTOMY 3,180 


CAORTA-0012 | ADDITIONAL SURGICAL FEE أتعاب جراحية إضافية‎ 3,180 


J 


CAORTA-0013 | ADVANCEMENT HAND TENDON تقديم وتر باليد‎ 6,550 


CAORTA-0014| AMPUTATION OF FOREFOOT ۱ 
CAORTA-0015 | ANKLE FUSION (TIBUTALAR FUSION) دمج الكاحل (دمج القصبة والثالوث)‎ 14,975 


CAORTA-0016 | ANTERIOR CERVICAL CORPECTOMY استئصال جسم فقرة عنقية‎ 26,210 


CAORTA-0017 | ANTERIOR CERVICAL DISCOTOMY W/ 26,210 
INTERBODY FUSION 


26,210 شق ا ي لغضروف عنقي وتركيب شريحة CAORTA-0018 | ANTERIOR CERVICAL DISCOTOMY W/‏ 
PLATING‏ 

CAORTA-0019 | ANTERIOR FIXATION OF THORACIC لكس في الفقرات الصدرية والقطنية‎ gli تثبيت‎ 26,210 
LUMBAR FRACTURE 


CAORTA-0020] ANTERIOR RELEASE & تحریر آماي وتثبيت لاعوجاج العمود الفقري‎ 26,210 
INSTRUMENTATION FOR SCOLIOSIS 

CAORTA-0021 | ANTERIOR RESECTION OF ONE لفقرة واحدة مع التثبيت‎ gli استئصال‎ 26,210 
VERTEBRA W/ FIXATION 


CAORTA-0022 | ANTERIOR SPINAL FIXATION للعمود الفقري‎ gli تثبيت‎ 26,210 


CAORTA-0023 | ANTERIOR THORACIC DISCECTOMY لغضروف بالفقرات الصدرية‎ gli استئصال‎ 22,465 


CAORTA-0024| APPLICATION OF EXTERNAL FIXATOR 13,105 


۰۰ | 
| 
CAORTA-0027 تطبيق شد الجمجمة (شد هالو)‎ 6,550 
CAORTA-0028| ARTHOCENTESIS (JOINT ASPIRATION) 1,220 
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(HALO TRACTION) 











المستشفن السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTA-0030| ARTHRODESIS OF FOOT & ANKLE W/O 8,425 

BONE GRAFT 

CAORTA-0031| ARTHRODESIS OF THE BIG TOE ثبيت الإصبع الأكبر في الة‎ 8,425 

CAORTA-0034| ARTHROPLASTY OF CARPALS W/ إصلاح مفصل الرسغ مع بديل صناعي‎ 22,465 
SYNTHETIC PROSTHESIS 

CAORTA-0033| ARTHROPLASTY OF CARPALS W/O إصلاح مفصل الرسغ بدون بديل صناعي‎ 22,465 
SYNTHETIC PROSTHESIS 

CAORTA-0035 | ARTHROPLASTY OF ELBOW W/ إصلاح مفصل المرفق (الكوع) مع بديل صناعي‎ 22,465 
SYNTHETIC PROTHESIS 

CAORTA-0036| ARTHROPLASTY OF FOOT & TOE W/ إصلاح مفصل القدم & إصبع القدم مع بديل صناعي‎ 22,465 
SYNTHETIC PROSTHESIS 

إصلاح مفصل اليد & إصبع اليد مع جهاز تثبيت CAORTA-0037 | ARTHROPLASTY OF HAND & FINGER W/‏ 
داخلي أو بديل صناعي INT. FIX. DEVICE OR PROSTHESIS‏ 

CAORTA-0038| ARTHROPLASTY OF HAND & FINGER W/ إصلاح مفصل اليد & إصبع اليد مع بديل صناعي‎ 22,465 
SYNTHETIC PROSTHESIS 

CAORTA-0039| ARTHROPLASTY OF HAND & FINGER إصلاح مفصل اليد © إصبع اليد بدون تثبيت‎ 
W/O FIXATION 

CAORTA-0041| ARTHROPLASTY OF SHOULDER / ELBOW إصلاح مفصل الكتف/الكوع/ الركبة‎ 22,465 
/ KNEE 

CAORTA-0040| ARTHROPLASTY OF SHOULDER إصلاح مفصل الكتف مع بديل صناعي‎ 22,465 
W/SYNTHETIC PROSTHESIS 

CAORTA-0042 | ARTHROSCOPIC ACL RECONSTRUCTION إعادة بناء الرباط الصليي بالمنظار الجراحي‎ l 

CAORTA-0043 | ARTHROSCOPIC CARBON PINS نية بالمنذ‎ Š 
IMPLANTATION 

CAORTA-0044 | ARTHROSCOPIC FIXATION OF BANKART إصلاح قطع بغضروف الكتف بالمنظار الجراحي‎ 
LESION SHOULDER 

CAORTA-0045 | ARTHROSCOPIC MENISCAL SUTURE / لغضروف الركبة‎ K خياطة / استئصال جزئي او‎ 
PARCIAL OR TOTAL ۷ بالمنظار الجراحي‎ 

CAORTA-0046| ARTHROSCOPIC RELEASE OF PLANTAR ai aU نة‎ WE 5 
FASCITIS 

CAORTA-0048| ARTHROSCOPY OF ANKLE - DIAGNOSTIC منظار تشخيصي للكاحل‎ 8,425 

CAORTA-0047 | ARTHROSCOPY OF ANKLE - SURGICAL 13,105 
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المستشفى السعودي الألماني القاهرة | رج 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 
قسم جراحة العظام ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT)‏ 


Code | NET T=} | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTA-0049 | ARTHROSCOPY OF ELBOW - منظار تشخيصي للكوع‎ ١ 
DIAGNOSTIC 
CAORTA-0050| ARTHROSCOPY OF KNEE - DIAGNOSTIC منظار تشخيصي للركبة‎ 8,425 
CAORTA-0051| ARTHROSCOPY OF KNEE - SURGICAL 13,105 
CAORTA-0065| ARTHROSCOPY OF 5۲۵۱۵۴۲8 - منظار تشخيصي للكتف‎ 8,425 
DIAGNOSTIC 
CAORTA-0066| ARTHROSCOPY OF SHOLDER - SURGICAL 13,105 
CAORTA-0052 | ARTHROSCOPY OF WRIST - DIAGNOSTIC منظار تشخيصي للرسغ‎ ۱ 
CAORTA-0053| ARTHROSCOPY OF WRIST - SURGICAL منظار جراحي للرسغ‎ 13,105 
CAORTA-0054| ARTHROTOMY FOR REMOVAL OF شق مفصاي لإزالة بديل صناعي مفصل الكاحل‎ 
PROSTHESIS AT ANKLE 
CAORTA-0055 | ARTHROTOMY FOR REMOVAL OF شق مفصلي لإزالة بديل صناعي في مفصل الحوض‎ 
PROSTHESIS AT HIP 
CAORTA-0056| ARTHROTOMY FOR REMOVAL OF شق مفصلي لإزالة بديل صناعي في مفصل الركبة‎ 
PROSTHESIS AT KNEE 
CAORTA-0058| ASPIRATION OF BURSA / GANGLION OF بزل كيس زلالی في اليد‎ 
HAND 
CAORTA-0059| ATLAS AXIS SPINAL FUSION دمج للفقرات العنقية الأولى والثانية‎ ; 
CAORTB-0005| BIOPSY - JOINT STRUCTURE 6,550 
CAORTB-0006 | BIOPSY OF SWELLING OF BONE عينة من تورم في العظام‎ 6550 


, 
7, 


1,220 


eee ۱ 
۱ 
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© | لمستشفىن السعودي الألماني القاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 






ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


13,105 علاج جرح ناتج من الإصابة بالرصاص - عميق CAORTB-0010 | BULLET WOUND TREATMENT - DEEP‏ 

8,425 علاج جرح ناتج من الإصابة بالرصاص - سطحي - CAORTB-0011| BULLET WOUND TREATMNT‏ 
SUPERFICIAL‏ 

CAORTC-0004 | CARPAL TUNNEL DECOMPRESSION ; 

إزالة غضروف عنقي مع دمج ما بين جسم الفقرات CAORTC-0006] CERVICAL DISCECTOMY AND INTER-‏ 
BODY FUSION‏ 

توسيع خلفي للقناة العصبية العنقية مع تركيب شريحة | CAORTC-0007 | CERVICAL POSTERIOR DECOMPRESSION‏ 
W/ PLATTING‏ 

توسيع خلفي للقناة العصبية العنقية بدون تركيب CAORTC-0008 | CERVICAL POSTERIOR DECOMPRESSION‏ 
شريحة W/O PLATTING‏ 


رد مفتوح وتثبيت داخلي خلفي بالفقرات العنقية + CAORTC-0005 | CERVICAL POSTERIOR OPEN‏ 
دمج الفقرات + REDUCTION W/ INTERNAL FIXATION‏ 

FUSION 
CAORTC-0009 | CERVICAL RHIZOTOMY LEVEL | شق جذور الفقرات العنقية مستوى|‎ 22,465 


دن 
Ko)‏ 
w‏ 
0 


N 
0 
N 
jà 
9 


7, 


نم نم 
9 9 
N N‏ 
حم حم 
O O‏ 


N 
0 
N 
rare 
O 


N 
0 
N 
جم‎ 
oO 


CAORTC-0010 | CERVICAL RHIZOTOMY LEVEL II شق جذور الفقرات العنقية مستوی||‎ 


0 
ہا 
یا 
0 


CAORTC-0011| CERVICAL SKELETAL TRACTION شد هيكلي للفقرات العنقية‎ 

6550 استئصال شوكة عظمية CAORTC-0012 | CHEILECTOMY‏ 

CAORTC-0002 | CLOSED REDUCTION OF DISLOCATED رد مغلق لخلع في مفصل‎ 3,180 
JOINT 

CAORTC-0001| CLOSED REDUCTION OF FRACT.W/O INT رد مغلق لكسر بدون تثبيت داخلي‎ 
FIXATION 

CAORTC-0013| CLOSED REDUCTION OF FRACTURE W/ رد مغلق لكسر مع تثبيت داخلي‎ 8,425 
INT. FIXATION 

CAORTC-0015 | COMBINED ANTERIOR & POSTERIOR 26,210 
CERVICAL FIXATION 

CAORTC-0014| COMBINED ANTERIOR & POSTERIOR تثبيت آماي وخلفي (صدري - قطني)‎ 26,210 
FIXATION (DORSO-LUMBAR) 

CAORTC-0016 | COMPLETE OR PARTIAL RESECTION OF استئصال کامل أو جزئی لمفصل الكاحل‎ 14,975 
ANKLE 

CAORTC-0017 | COMPLETE OR PARTIAL RESECTION OF استتصال كامل أو جزئی لمفصل الحوض‎ 14,975 
HIP 

CAORTC-0018 | COMPLETE OR PARTIAL RESECTION OF استئصال كامل أو جزئی لمفصل الركبة‎ 14,975 
KNEE 
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الم ستشفی السعودي الألماني القاهرة A‏ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | دک 


E>) ÖJ 


ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | ۸۷06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTC-0019| COMPLETE OR PARTIAL RESECTION OF استئصال كامل أو جزئي للغشاء السينوفي‎ 8,425 
THE SYNOVIAL MEMBERANE 

06۸0۵۲6-0020 | CONVERSION OF BELOW TO ABOVE تحويل بتر أسفل الركبة إلى أعلى الركبة‎ 13,105 
KNEE AMPUTATION 

تثقيب ضمور دموى برأس عظمة الفخذ CAORTC-0021| CORE DECOMPRESSION‏ 

CAORTC-0022 | CORRECTIN OF METATARSUS VARUS تصحيح تقوس مشطیات القدم‎ 8,425 

CAORTC-0023 | CORRECTION AND POSTERIOR تصليح وتثبيت خلفي لاعوجاج العمود الفقري‎ 220 
INSTRUMENTATION OF SCOLIOSIS 

CAORTC-0024| CORRECTION OF BONE DEFORMITIES تصحيح تشوهات العظام بعد كسر مرضي‎ 8,425 
AFTER PATHOLOGICAL FRACTURE 

CAORTC-0025 | CORRECTION OF CAVUS FOOT DUE TO تصحيح القدم الخمصية نتيجة شلل أو لسبب غير‎ 8,425 
PARALYSIS OR IDIOPATHIC معروف‎ 


6۸۵08۲6-0029 | CORRECTION OF DEFORMITY 8 تصحيح تشوه وتزحزح الوتر نتيجة لروماتويد المفاصل‎ 8,425 
TENDON DISPLACEMENT DUE TO 
RHEUMATOID ARTHRITIS 


CAORTC-0026| CORRECTION OF EXTERNAL FIXATOR 6,550 
CAORTC-0027| CORRECTION OF LIMB DEFORMITIES تصحيح تشوهات الأطراف‎ 8,425 


28,080 تصحيح اعوجاج العمود الفقري باستخدام قضبان AORTC-0028 | CORRECTION OF SCOLLIOSIS USING‏ 
معدنية ROD-SYSTEM‏ 


0 5 
CAORTC-0030| COSTOTRANSVERSECTOMY FOR استئصال ضلي مستعرض لغضروف صدري‎ 22,465 
THORACIC DISC 
CAORTC-0031| CURRETTAGE OF BONE CYST 13,105 
CAORTD-0001| DEBRIDEMENT LARGE (ARTHOSCOPY) نظيف جرح كبير (منظار مفصلی‎ 
AORTD-0002| DEBRIDEMENT OF COMPOUND 
FRACTURE 


C 

CAORTD-0003 | DEBRIDEMENT OF SMALL WOUND 

CAORTD-0004 | DELAYED SUTURE OF FLEXOR TENDONS 
OF THE HAND 


CAORTD-0005 | DISARTICULATION OF ANKLE بتر فوق مستوي الكاحل‎ 


CAORTD-0006 | DIVISION OF TENDON تقسيم الوتر‎ 
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الم ستشفی السعودى الألمانی القاهرة 2 


> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 






ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | WET‏ 


22,465 تثبيت لمراكز النمو بالفقرات الصدرية لتصليح اعوجاج CAORTD-0007| DORSAL EPIPHYSIODESIS OF‏ 
العمود الفقري CONGINETAL SCOLIOSIS‏ 

CAORTD-0008| DORSAL SPINAL FUSION دمج الفقرات الصدریة‎ 22,465 

CAORTD-0009| DRAINAGE OF COLD ABSCESS OR T.B. تصريف خراج بارد أو درن في المفصل‎ 8,425 
OF JOINT 

TENOSYNOVITIS OF HAND) ١ 7 في اليد‎ 

CAORTE-0026 | ELIZAROV FIXATION تثبيت بجهاز البزاروة‎ 

استئصال غضروف بالعمود الفقري بالمنظار CAORTE-0003 | ENDOSCOPIC DISCECTOMY‏ 

CAORTE-0004 | ENDOSCOPIC THERMO-LASER (ANY عضو)‎ Gi) العلاج الحراري بالليزر بالمنظار‎ 22,465 
REGION) 

CAORTE-0005 | EVACUATION OF HEMATOMA تفریغ تجمع دموي‎ ۱ 

©8087-0006 EVACUATION OF PSOAS ABCESS W/ تفريغ خراج قطني مع تثبيت الفقرات‎ 1 
TRANSPEDICULAR SPINAL FUSION 

CAORTE-0007| EXCISION OF BURSA / GANGLION استفصال كيس زلالي‎ 

CAORTE-0008| EXCISION OF CALCIFICATION OF استئصال تكلس بالأوتار الرافعة للكتف‎ 8,425 
SUPRASPINATUS TENDON 


CAORTE-0009 | EXCISION OF CERVICAL RIB استئصال ضلع عنقي‎ 13,105 
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CAORTE-0010| EXCISION OF COCCYX استثصال العصعص‎ 13,105 


00 
P 
N 
2 


CAORTE-0012 | EXCISION OF HETEROTOPIC BONE استئصال تكوين عظمی زائد‎ 


CAORTE-0014 | EXCISION OF LESION IN A MUSCLE OF استئصال إصابة في عضلة في اليد‎ 
HAND 

CAORTE-0013 | EXCISION OF LESION IN THE HAND SOFT استئصال إصابة في أنسجة اليد الرخوة‎ 
TISSUE 

CAORTE-0015 | EXCISION OF LOWER END OF ULNA استئصال النهاية السفلية لعظمة الزند‎ 

CAORTE-0016 | EXCISION OF MUSCLE OR FASCIA OF استئصال عضلة أو غلاف عضلة من اليد للترقيع‎ 
HAND FOR GRAFTING 
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CAORTE-0011| EXCISION OF HEAD OF RADIUS استئصال رأس عظمة الکعبرة‎ 
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الم ستشفی السعودی الألمانی القاهرة 2 


> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 






ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CAORTE-0017 | EXCISION OF MUSCLE SCAR OF OLS 98 استئصال ندبة عضلية لانقباض‎ 
VOLKMANN'S CONTRACTURE 

CAORTE-0018 | EXCISION OF MYOSCITIS OSSIFICANS استئصال تعظم في العضلات‎ 13,105 

CAORTE-0019| EXCISION OF NEUROMA IN A FINGER استئصال ورم عصبي في إصبع اليد‎ , 

CAORTE-0020 | EXCISION OF SIMPLE BONE TUMOUR استئصال ورم بسيط في العظم‎ 

CAORTE-0021 | EXCISION OF STERNOMASTOID استئصال ورم في عظمة القص‎ ; 
TUMOUR 

CAORTE-0022 | EXCISION OF THE ACROMION استئصال نتوء لوح الكتف‎ 1 


CAORTE-0023 | EXCISION OF TORN TRIANGULAR استئصال الغضروف الثلاني بالرسغ‎ ; 
FIBFROCARTILAGE OF WRIST 

CAORTE-0024 | EXPLORATION OF NERVE & NEUROLYSIS استكشاف + تحرير أو إصلاح عصب‎ 1 
OR REPAIR 

CAORTE-0025 | EXPLORATION OF TENDON SHEATH OF استكشاف غلاف الوتر لليد‎ : 
HAND 


CAORTE-0006| FINGER AMPUTATION 6,550 
CAORTE-0008| FOREARM, WRIST & HAND RE إعادة توصيل الساعد» الرسغ واليد‎ 22,465 
ATTACHEMENT 
کسر‎ 7 
کسر‎ 


1 شق فى غلاف عضلات اليد CAORTF-0005 | FASCIOTOMY OF HAND‏ 


8,425 
6,550 
6,550 
13,105 
3,180 
3,180 
13,105 
13,105 
13,105 
22,465 
22,465 


3 الحوض من الدرجة الأولى (الشق الامای) CAORTF-0009| FRAC. PELVIC GR. | (ANT.COLUMN)‏ 
في الحوض من الدرجة الثانية (الشق الخلفى) CAORTF-0010] FRACT. PELVIC GR. II (POST.COL.)‏ 


نم 
N‏ 
D‏ 
0 
a‏ 


7 


نم 
N‏ 
D‏ 
0 
a‏ 


CAORTF-0011| FRACTURE NECK FEMUR WITH : 
VASCULARIZED BONEGRAFT å 

كسر في الحوض من الدرجة الثالثة ( الشق الامای & CAORTF-0012 | FRACTURE PELVIC GR.III (POST‏ 
والخلفی) ANTERIOR COLUMN)‏ 

CAORTF-0013| FUSION IN SITU FOR ۲ دمج في المكان للعيوب الخلقية‎ 6550 
ANOMALIES 

CAORTF-0014| FUSION OF THE SPINE AFTER FRACTURE دمج الفقرات بعد كسر أو خلع‎ 22,465 
OR DISLOCATION 
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Vs | | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code Name اس باللغة العربية‎ Price 


CAORTG- 9 GIRDLESTONE HIP OPERATION 8,425 
CAORTG-0002| GRADUAL SKIN TRACTN OF بالحوض‎ BE 0945 شدة جلدية لاصلاح‎ 
CONGENTIAL HIP DEFORMITY 
CAORTG-0003| GRAFT RECONSTRUCTION OF THUMB إعادة تركيب الابهام مع الترقيع‎ 13,105 
CAORTH-0001 | HAMSTRING LENGHTENING إطالة بالأوتار الخلفية للساق‎ 13,105 
CAORTH-0002 | HEEL CORD SHORTENING 13,105 
CAORTH-0005 | HEMIVERTEBRA EXCISION استئصال نصف الفقرة‎ 13,105 
CAORTH-0006| HIND QUARTER OR FORE QUARTER بتر الأطراف الأمامية أو الخلفية‎ 13,105 
AMPUTATION 
CAORTH-0003 | HIP HEMI-ARTHOPLASTY تغيير مفصل الحوض بنصف مفصل صناعي‎ 22,465 
CAORTH-0007 | HIP REPLACEMENT TOTAL استبدال مفصل فخذ كامل‎ 22,465 
۵۸0۱811-0002 IMMOBILIZATION OF SPINAL FRACTURE | تثبيت کسر في العمود الفقري (بدون تدخل جراحي)‎ 
(W/O SURGICAL INTERVENTION) 
CAORTI-0003] INCISION & DRAINAGE OF PALMAR OR | شق وتصريف فراغ راحة اليد أو المساحة الدائرية حول‎ 
THENAR SPACE قاعدة الإبهام‎ 
CAORTI-0006 | INSERTION OR REPLACEMENT OF تركيب أو استبدال منبه العضلات الهيكلية‎ 
SKELETAL MUSCLE STIMULATOR 
CAORTI-0007 | INT.FIX. W/ PLATE & SCREWS OF NECK تثبيت داخلي بشريحة ومسامير لعنق عظمة الفخذ‎ 
FEMUR 
CAORTI-0008 | INTERLOCKING NAIL (ILN) FEMUR مسمار متشابك في عظمة الفخذ‎ 
CAORTI-0009 | INTERLOCKING NAIL (ILN) HUMERUS مسمار متشابك في عظمة العضد‎ 14,975 
CAORTI-0010] INTERLOCKING NAIL (ILN) TIBIA مسمار متشابك في عظمة القصبة‎ 
CAORTI-0011 | INTERPHALANGEAL FUSION دمج ما بين عقل الأصابع‎ 13,105 
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المستشفى السعودي الألماني القاهرة | رج 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 
قسم جراحة العظام ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT)‏ 


Code | ۸۷۸ 062 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


13,105 بتر ما بين الصدر ولوح الكتف CAORTI-0012 | INTERTHORACOSCAPULAR‏ 
AMPUTATION‏ 

CAORTI-0001| INTRAOPERATIVE CHANGE OF P.O.P. تغيير جبس داخل العمليات‎ 1,870 
CAST 

CAORTK-0001| K WIRE PERCUTANEOUS FIXATION من خلال الجلد‎ K تثبيت بسلك‎ 8,425 

13,105 استئصال الجزء الخلفي للفقرة CAORTL-0001 | LAMINECTOMY‏ 

CAORTL-0002 | LATERAL RETINACULAR RELEASE OF ASU تحرير التركيب الجانبي‎ 13,105 
KNEE 

CAORTL-0003 | LENGTHENING OF THE ROD IN تطويل القضيب المعدني لاعوجاج العمود الفقري‎ 13,105 
SCOLIOSIS 

CAORTL-0005 | LOWER LIMB AMPUTATION 6,550 

22,465 استتصال الغضروف القطني مع ترکیب مسمار في CAORTL-0006 | LUMBAR DISCECTOMY W/ PDN‏ 
الفقرة INSERTION‏ 


175 شق في الجزء الخلفي للفقرة القطنية / استئصال الجزء / CAORTL-0007 | LUMBAR LAMINOTOMY‏ 
الخلفي للفقرة القطنية (مستویات متعددة) LAMINECTOMY (MULTIPLE LEVELS)‏ 
شق في الجزء الخلفي للفقرة القطنية أو استئضال الجزء / CAORTL-0008 | LUMBAR LAMINOTOMY‏ 
الخلفي للفقرة القطنية (مستوى واحد) LAMINECTOMY (ONE LEVEL)‏ 


CAORTL-0009 | LUMBAR PERCUTANEOUS RHIZOTOMY 
LEVEL | 
CAORTL-0010| LUMBAR PERCUTANEOUS RHIZOTOMY شق الجذور القطنية من خلال الجلد مستوبين‎ 
LEVEL Il 
CAORTL-0011 | LUMBAR SPINAL FUSION دمج الفقرات القطنية‎ 265 
CAORTL-0012 | LUMBO-SACRAL SPINAL FUSION دمج الفقرات القطنية العجزية‎ 22,465 
CAORTL-0013| LYSIS OF ADHESIONS OF HAND فك التصاقات اليد‎ 13,105 
CAORTM-0001| MAJOR JOINT DISARTICULATION إزالة تمفصل مفصل كبير‎ 8,425 
CAORTM-0002 | MAJOR SKIN GRAFTING 8,425 
CAORTM-0003 | MANIPULATION OF JOINT 3,180 
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ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | Name | 


CAORTM-0004 | MANUAL MANIPULATION OF CERVICAL 
SPINE 
CAORTM-0005 | METACARPO-CARPAL FUSION دمج ما بين الرسغيات والسلاميات‎ 8,425 
CAORTM-0006 | METACARPO-PHALANGEAL FUSION = 
CAORTM-0007 | METATARSO-PHALANGEAL FUSION دمج ما بين المشطيات وعقل الأصابع بالقدم‎ 
CAORTM-0008 | MIDTARSAL AMPUTATION بتر من خلال عظيمات الكعب‎ 
CAORTM-0009 | MIDTARSAL FUSION 8,425 
CAORTM-0010 | MOSAICOPLASTY إصلاح الغضروف المفصاي للركبة‎ 13,5 
CAORTM-0011 | MUSCLE & TENDON TRANSFER AT HIP 
SHARAAD OR MASTERED OPERATION 
CAORTO-0002 | OCCIPITO-CERVICAL SPINAL FUSION تثبيت الفقرات العنقية بمؤخرة الجمجمة‎ 2,5 
CAORTO-0003 | OPEN LUMBAR DISCECTOMY (MULTIPLE | استئصال غضروف قطني جراحياً (مستوبات متعددة)‎ 14,975 
LEVELS) 
CAORTO-0004| OPEN LUMBAR DISCECTOMY (ONE استتصال غضروف قطني جراحياً (مستوى واحد)‎ 13,105 
LEVEL) 
CAORTO-0005 | OPEN REDUCTION OF DISLOCATION W/ رد مفتوح لخلع مع تثبيت داخلي‎ 13,105 
INTERNAL FIXATION 
6۸۵05۲0-0006 | OPEN REDUCTION OF FRACTURE W/ رد مفتوح لكسر مع تثبيت داخلي‎ 14,975 
INTERNAL FIXATION 
CAORTO-0007| OPEN REDUCTION OF FRACTURE W/O رد مفتوح لكسر بدون تثبيت داخلي‎ 13,105 
INTERNAL FIXATION 
CAORTP-0001 | PARTIAL ARTHROPLASTY إصلاح جزئی للمفاصل‎ 14,975 
CAORTP-0002 | PARTIAL KNEE REPLACEMENT استبدال جز للركبة‎ 2,5 
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TI 


ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | ۸۷۸06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTP-0003 | PATELLOPLASTY إصلاح عظمة الردفه‎ 14,975 
PDN PROSTHETIC DISC NUCLEUS استبدال غضروف صناعي‎ 13,105 
REPLACEMENT 

22,465 استئصال غضروف من خلال الجلد (أي منطقة) PERCUTANEOUS DISCECTOMY (ANY‏ 
REGION)‏ 

22,465 استئصال الغضروف بالمنظار من خلال الجلد PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC LASER‏ 
DISCECTOMY‏ 


22,465 إزالة الضغط الخلفي على الفقرات الرقبية مع تثبيت POSTERIOR CERVICAL DECOMPRESSION‏ 
W/ FIXATION‏ 


22,465 إزالة الضغط الخلفي على الفقرات العنقية بدون تثبيت | POSTERIOR CERVICAL DECOMPRESSION‏ 
W/O FIXATION‏ 


تثبيت خلفي الفقرات العنقية باستخدام سلك POSTERIOR CERVICAL WIRING‏ 


CAORTP-0004 
CAORTP-0005 
CAORTP-0006 
CAORTP-0008 
CAORTP-0007 
CAORTP-0009 
POSTERIOR CORRECTION AND 


FIXATION OF KYPHOSIS 


POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT بناء الرباط الصليي الخلفي‎ bale} 18,720 
RECONSTRUCTION 


CAORTP-0010 


CAORTP-0011 


POSTERIOR FIXATION OF CERVICAL لكسر في الفقرات العنقية‎ Als تثبيت‎ 22,465 


CAORTP-0012 
FRACTURE 


22,465 تثبيت خلفي لكسر في الفقرات الصدرية POSTERIOR FIXATION OF THORACIC‏ 
FRACTURE‏ 


POSTERIOR THORACIC DISCECTOMY استئصال خلفي لغضروف صدري‎ 22,465 
POSTERIOR THORACIC SIPNAL FUSION دمج فقرى صدري خلفي مع ترقيع‎ 22,465 
W/ GRAFTING 
CAORTP-0016| POSTEROLATERAL LUMBAR SPINAL دمج فقرى قطني خلفي جاني‎ 22,600 
FUSION 
CAORTP-0017 | POSTEROLATERAL W/ INTERBODY جاني‎ (ALS دمج فقرى قطني ما بين جسم الفقرة‎ 22,465 
LUMBAR SPINAL FUSION 
CAORTP-0018|] PROXIMAL RAW CARPECTOMY استئصال الصف القريب من مفصل الرسغ‎ 14,975 
CAORTP-0019| PULLEY RECONSTRUCTION لمثبتات الاوتار القابضة باليد‎ ely إعادة‎ 14,975 
CAORTQ-0001 | QUADRICEPS PLASTY إصلاح العضلة الرباعية بالفخذ‎ 8,425 
CAORTR-0010| REATTACHEMNT OF TENDON OF HAND 13,105 
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CAORTP-0013 


CAORTP-0014 


CAORTP-0015 
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ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | ۸۸ 06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTR-0011| RECESSION OF TENDON OF HAND استتصال وتر باليد‎ 6,550 
CAORTR-0012| RECONSTRUCTION OF THUMB إعادة بناء الابهام‎ 
CAORTR-0013 | RECONSTRUCTION OF THUMB INCL. إعادة بناء الابهام شاملاً نقل لفعل الابهام‎ 13 
DIGITAL TRANSFR TO ACT AS THUMB 
CAORTR-0014| REFUSION OF SPINE (CORRECTION OF | إعادة دمج الفقرات (تصحيح التهاب مفاصل كاذب في‎ 22 
PSEUDO-ARTHROSIS OF SPINE) الفقرات)‎ 
CAORTR-0015 | REINSERTION OF INTERNAL FIXATION إعادة تركيب جهاز تثبيت داخلي‎ 14,9 
DEVICE 
CAORTR-0016 | RELEASE OF ADHERENT JOINT CAPSULE تحریر غضروف كبسول مفصل ملتصق‎ ۱ 
CARTILAGE 
CAORTR-0018 | RELEASE OF DE QUERVAIN DE QUERVAINرıرحت‎ 6,550 
CAORTR-0019 | RELEASE OF DUPUYTREN'S DUPUYTREN تحریر انقباض‎ ۲ 
CONTRACTURE 
CAORTR-0020| RELEASE OF TENNIS ELBOW تحرير کوع لاعب التنس‎ 6,550 
CAORTR-0021| REMOVAL OF ACCESSORY BONE - FOOT إزالة عظم القدم الثانوي‎ 6,550 
CAORTR-0022 | REMOVAL OF BENIGN BONE OR SOFT إزالة ورم حميد كبير في العظم أو النسيج الرخو‎ 6550 
TISSUE TUMOR 
CAORTR-0023| REMOVAL OF EXTERNAL FIXATOR إزالة مثبت خارجي‎ 3,180 
CAORTR-0024 | REMOVAL OF FOREIGN BODY إزالة جسم غريب‎ 3,0 
CAORTR-0033| REMOVAL OF INTERNAL FIXATION إزالة جهاز تثبيت داخلي‎ 8,4 
DEVICE 
CAORTR-0026| REMOVAL OF INTRA MEDULLARY NAIL إزالة مسمار نخاعى‎ 8,425 
CAORTR-0027 | REMOVAL OF K WIRE Keble إزالة‎ 3,180 
CAORTR-0028| REMOVAL OF MALIGNANT BONE OR إزالة ورم خبيث كبير في العظم أو النسيج الرخو‎ 8,425 
SOFT TISSUE TUMOR 
CAORTR-0029 | REMOVAL OF PLATE OR SCREWS إزالة شریحة اومسامير‎ 6,550 
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ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | ۸۸ 06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTR-0030| REMOVAL OF SKIN STAPLES إزالة دبابیس جلد‎ 6,550 
CAORTR-0031| REMOVAL OF SPINAL إزالة مثبتات الفقرات‎ 13,105 
INSTRUMENTATION 
CAORTR-0025| REMOVAL OF SPINAL INTERNAL إزالة جهاز تثبيت داخلي في العمود الفقري‎ 13,105 
FIXATION DEVICE 
CAORTR-0032| REMOVAL OF TUMOUR OF THE SPINE إزالة ورم بالعمود الفقري‎ 13,105 
CAORTR-0034| REPAIR & TRANSPLANT OF TENDONS إصلاح وزراعة الأوتار‎ 14,975 
CAORTR-0035 | REPAIR OF BANKART LESION SHOULDER إصلاح إصابة بانكارت في الكتف بالمنظار‎ 
PER ARTHROSCOPY 
CAORTR-0036| REPAIR OF CLEFT HAND 22,465 
CAORTR-0037| REPAIR OF DEFORMITIES DUE TO إصلاح التشوهات نتيجة لشلل الأطفال‎ 
POLIOMYELITIS 
CAORTR-0038| REPAIR OF MACRODACTYLY إصلاح تضخم الإصبع‎ 13,105 
CAORTR-0039| REPAIR OF MALLET FINGER إصلاح إصبع ماليت‎ 8,425 
CAORTR-0040| REPAIR OF NERVE INJURY W/O إصلاح إصابة في العصب بدون ترقيع‎ 13,105 
GRAFTING 
CAORTR-0045 | REPAIR OF NERVE INJURY WITH إصلاح إصابة في العصب مع ترقيع‎ 14,975 
GRAFTING 
CAORTR-0041| REPAIR OF إصلاح التهاب عظمي غضرونی بالركبة‎ 
OSTEOCHONDRITIS-DISSECANS - KNEE 


CAORTR-0042 | REPAIR OF RECURRENT DISLOCATION إصلاح خلع متكرر في الكتف‎ 
OF SHOULDER 


إصلاح تمزق كامل في الحافظة الدائریة/ توسيع مجري / REPAIR OF RUPTURE ROTATOR CUFF‏ | ۲۵۸0۴۱۲-0043 
الاوتار للكتف بالمنظار SUBACRMIAL DECOMPRESSION‏ 
SHOULDER PER ARTHROSCOPY‏ 


CAORTR-0046| REPLACEMENT OF ACETABULAR إعادة استبدال المفصل الحقي بمفصل صناعي‎ 28,080 
PROSTHESIS (REVISION) 


CAORTR-0047 | REPLACEMENT OF ACETABULUM W/ استبدال المفصل الحقي باستخدام ميثيل ميثاكريليت‎ 
THE USAGE OF METHYL 
METHACRYLATE 


CAORTR-0048 | REPLACEMENT OF FEMORAL HEAD استبدال رأس مفصل الفخذ الصناعي‎ 22,465 
PROSTHESIS 
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ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code NET T=} الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAORTR-0049| RETRO PATELLAR SHAVING PER تهذيب خلف عظمة الردفة بالمنظار‎ 
ARTHROSCOPY 

CAORTR-0050| RETRO PERITONIAL ANTERIOR SPINAL توذ‎ sall تثبیت أ فقري خلف‎ 
FIXATION 

CAORTR-0051| REVESION OF LUMBAR DISC PROLAPSE إعادة استئصال غضروف قطني‎ 22,465 

CAORTR-0052| REVISION OF AMPUTAITON STUMP (GE بتر الجزء الباق من طرف مبتور (غلق‎ 
(2ND CLOSURE) 

مراجعة بتر الجزء الباق من طرف مبتور (إعادة البتر) CAORTR-0058| REVISION OF AMPUTANT STUMP‏ 
(REAMPUTATION)‏ 

مراجعة بتر الجزء الباق من طرف مبتور (تهذيب) CAORTR-0053| REVISION OF AMPUTATION STUMP‏ 
(TRIMMING)‏ 

CAORTR-0054| REVISION OF CURRENT TRAUMATIC مراجعة بتر نتيجة إصابة حالية‎ 
AMPUTATION 

CAORTR-0059| REVISION OF DISPLACED OR BROKEN مراجعة تزحزح أوكسر في جهاز مثبت‎ 
FIXATION DEVICE 

CAORTR-0055 | REVISION OF DURAL TEAR مراجعة قطع في الأم الجافية‎ ۱ 

CAORTR-0056| REVISION OF SPINAL FUSION مراجعة دمج للفقرات‎ ۱ 

CAORTR-0057| REVISION OF SPINAL WOUNDS مراجعة الجروح بالعمود الفقري‎ ۱ 

CAORTR-0060| REVISION OF TOTAL HIP REPLACEMENT مراجعة استبدال كامل لمفصل الحوض‎ 

CAORTR-0061 | RHIZOTOMY (MULTIPLE LEVELS) شق الجذور (مستودات متعددة)‎ 

CAORTS-0002| SACRO ILIAC JOINT ARTHRODESIS تثبيت المفصل الحرقفي العجزي‎ 

CAORTS-0003 | SALTER OSTEOTOMY & CAST شق عظمى للحوض سالتر‎ 

CAORTS-0004 | SECONDARY SUTURING OF WOUND 


شق الأجزاء الميتة فى العظام CAORTS-0005 | SEQUESTRECTOMY‏ 
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ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) فسم جراحة العظام‎ 


Price 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ 
CAORTS-0007 | SKIN TRACTION ON THOMAS SPLINT OR شدة جلدية باستخدام جبيرة توماس أو بوهلر‎ 6,550 
BOHLER SPLINT 


CAORTS-0008 | SPINAL OSTEOTOMY شق عظمي للفقرات‎ 1 


CAORTS-0009 | SPONDYLISTHESIS CORRECTION 1 

CAORTS-0010| SUBTALAR FUSION دمج عظام الكعب‎ ; 

CAORTS-0011 | SUCTION & IRRIGATION OF JOINT ۲ 

CAORTS-0012 | SUTURING OF CAPSULE OR LIGAMENT خياطة كبسول أو رياط بالكاحل & القدم‎ ۱ 
OF ANKLE 8 FOOT 

CAORTS-0013 | SUTURING OF CAPSULE OR LIGAMENT خياطة كبسول أو رياط بالطرف العلوي‎ ۱ 
OF UPPER EXTREMITY 

CAORTS-0014 | SUTURING OF TENDON SHEATH OF خياطة غلاف الوتر في اليد‎ 3,180 
HAND 

1 استثصال الغشاء السينوفي نتيجة لوجود جسم سائب CAORTS-0015 | SYNOVECTOMY DUE TO LOSE BODY‏ 

CAORTS-0016 | SYNOVECTOMY OF JOINT DUE TO استئصال الغشاء السينوفي نتيجة للإصابة بالروماتويد‎ 
RHEUMATOID 

6,550 دمج عظيمات الكعب بمشطيات القدم CAORTT-0002 | TARSOMETATARSAL FUSION‏ 


, تثبيت اليد بترکیب خطاطيف في الوتر TENODESIS OF HAND‏ | 0۸0۴8۲۲-0001 


CAORTT-0005 | TENOSYNOVECTOMY OF HAND استئصال لغلاف وتر باليد‎ 

CAORTT-0006 | TENOTOMY OF HAND شق وتر باليد‎ ; 

CAORTT-0007 | TOTAL KNEE REPLACEMENT 1 

۱ دمج أماي للفقرات من خلال البطن CAORTT-0008‏ 
FUSION‏ 


CAORTT-0009 | TRANSFER OF FINGER EXCEPT THUMB نقل إصبع ما عدا الإبھام‎ 6,550 
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ORTHOPEDIC DEPARTMENT (ADULT) قسم جراحة العظام‎ 


Code | ۸۷06 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAORTT-0010| TRANSFER OF MUSCLE AT THE THIGH نقل عضلة بالفخذ‎ 8,425 
CAORTT-0011| TRANSMETATARSAL AMPUTATION بتر من خلال مشطيات القدم‎ 13,105 
CAORTT-0012| TRANSPLANT BONE TO SCAPULA, 7 زرع عظام لوح الكتفء الترقوة» الصدر (الضلوع‎ 14,975 
CLAVICLE, THORAX (RIBS / STERNUM) عظمة القص)‎ 
CAORTT-0013| TRANSPLANTATION OF BONE GRAFT 8,425 


CAORTT-0014 | TRANSPLANTATION OF MUSCLE OR زرع عضلة أو وتر فی اليد‎ 13,105 
TENDON OF HAND 

14,975 کسر بالنتوء الداخلي والخارجي والخلفي للكاحل CAORTT-0015 | TRIMALLEOLAR FRACTURE ANKLE‏ 

CAORTT-0016 | TRIPLE ARTHRODESIS : ثبيت ثلاني ب‎ 14,975 

CAORTV-0001 | VASCULARISED MUSCLE PEDICLE عضلية دموية‎ dad نقل‎ 13,105 
TRANSFER 

18,720 حقن إسمنتي للفقرات CAORTV-0002 | VERTEBROPLASTY‏ 

22,465 شق الفقرات - عبر الصدر CAORTV-0003 | VERTEBROTOMY TRANSTHORACIC‏ 
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ORTHOPEDIC DEPARTMENT 
(PEDIATRIC) 
فسم جراحة العظام‎ 
) (۱طعال‎ 








© aJ سو السعودي الألماني‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL C 





قسم جراحة العظام (الاطفال) ORTHOPEDIC DEPARTMENT (PEDIATRIC)‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAPORTA- = ABOVE ELBOW BY DYNA CAST جبس أعلى الكوع باستخدام جبائر خاصة‎ 1,450 
CAPORTA-0004 | ABOVE ELBOW BY DYNA SLAB خاصة‎ Sle جبيرة أعلى الكوع باستخدام‎ 
CAPORTA-0009 | ABOVE ELBOW BY HM ) WATER غير نافذة للماء‎ Sle جبس أعلى الكوع باستخدام‎ 

PROOF ) CAST 
CAPORTA-0010| ABOVE ELBOW BY HM ( WATER جبيرة أعلى الكوع باستخدام جبائر غير نافذة للماء‎ 

PROOF ) SLAB 
| ئ‎ pee” 
CAPORTA-0006 | ABOVE KNEE BY DYNA CAST جبس أعلى الركبة باستخدام جبائر خاصة‎ 
CAPORTA-0008 | ABOVE KNEE BY DYNA SLAB خاصة‎ Sle جبيرة أعلى الركبة باستخدام‎ 
CAPORTA-0011| ABOVE KNEE BY HM ( WATER جبس أعلى الركبة باستخدام جبائر غير نافذة للماء‎ 

PROOF ) CAST 
CAPORTA-0012| ABOVE KNEE BY HM ( WATER جبيرة أعلى الركبة باستخدام جبائر غير نافذة للماء‎ 

PROOF ) SLAB 
= جع سج س۶۶‎ 
CAPORTB-0002| BELOW KNEE DYNA CAST خاصة‎ she جبس آسفل الركبة باستخدام‎ 
CAPORTB-0004 | BELOW KNEE DYNA SLAB جبيرة أسفل الركبة باستخدام جباثر خاصة‎ 
CAPORTB-0005 | BELOW KNEE HM ) WATER PROOF ( جبس أسفل الركبة باستخدام جبائر غير نافذة للماء‎ 

CAST 
CAPORTB-0006| BELOW KNEE HM ) WATER PROOF ) جبيرة أسفل الركبة باستخدام جبائر غير نافذة للماء‎ 

SLAB 
CAPORTC-0002| CLOSED REDUCTION OF رد مغلق لخلع في مفصل‎ 3,090 

DISLOCATED JOINT 
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قسم جراحة العظام (الاطفال) ORTHOPEDIC DEPARTMENT (PEDIATRIC)‏ 


Code | 6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
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CAPORTS-0001 | STRENGTHENING OF CAST 
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قسم جراحة العظام (الاطفال) ORTHOPEDIC DEPARTMENT (PEDIATRIC)‏ 


Code | 6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPORTC-0004 | CORRECTIN OF METATARSUS VARUS تقوس مشطيات القدم‎ 8,425 
CAPORTC-0005 | CORRECTION OF CAVUS FOOT DUE خمصية نتيجة أو لسبب غد‎ 
TO PARALYSIS OR IDIOPATHIC 
CAPORTC-0007 | CORRECTION OF FLAT FOOT BY 
SCREW INSERTION 
CAPORTC-0006 | CORRECTION OF LIMB DEFORMITIES تصحيح تشوهات الأطراف‎ 8,425 


APORTF-0006| FEMORAL OR TIBIAL OSTEOTOMY & | اصلاح تشوه بالطرف السفلي بواسطة شق عظمي و‎ 11,230 
CAST FOR GENU VARUM OR جبس فوق الركبة‎ 
VALGUM 


C 
CAPORTF-0007 | FEMORAL OR TIBIAL OSTEOTOMY & اصلاح تشوه بالطرف السفلي بواسطة شق عظمي و‎ 14,975 
WIRE FIXATION FOR GENU VARUM تثبيت بواسطة اسلاك معدنية‎ 
OR VALGUM 
C 


APORTF-0005 | FUSION IN SITU FOR CONGENTIAL دمج في المكان للعيوب الخلقية‎ 6,550 
ANOMALIES 
CAPORTH-0001 | HAMSTRING LENGHTENING إطالة بالاوتار الخلفية للساق‎ 13,105 


CAPORTO-0002 | OPEN REDUCTION OF DISLOCATION رد مفتوح لخلع مع تثبيت داخلي‎ 13,105 
W/ INTERNAL FIXATION 

CAPORTO-0003 | OPEN REDUCTION OF FRACTURE W/ رد مفتوح لكسر مع تثبيت داخلي‎ 14,975 
INTERNAL FIXATION 

CAPORTO-0004 | OPEN REDUCTION OF FRACTURE رد مفتوح لكسر بدون تثبيت داخلي‎ 13,105 
W/O INTERNAL FIXATION 


CAPORTK-0001| K WIRE SUBCUTANEOUS 8,425 
id el 


13,105 دمج ما بين عقل الأصابع CAPORTI-0001 | INTERPHALANGEAL FUSION‏ 


10 
87 


CAPORTP-0001} PANSETI CAST FOR TALIPES جبس وتحريك لقدم مخلبية‎ 1,870 
EQUINOVARUS 
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PEDIATRIC DEPARTMENT 
فسم طب الاطمال‎ 
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قسم طب الاطفال PEDIATRIC DEPARTMENT‏ 
الاسم باللغة العربية | Code‏ 


APDTB-0007 | BLOOD EXTRACTION BY PHYSICIAN FOR بزل الدم بواسطة طبيب لأغراض معملية للوريد‎ 
LAB PURPOSES FROM JUGULAR OR الصافي او المرفقي‎ 


CUBITAL VEIN 


C 
CAPDTB-0008 | BONE MARROW ASPIRATION بزل النخاع العظمي‎ 
CAPDTC-0010 | CONTINUOUS ECG MONITORING 1-4 رسم قلب نبضي مستمر 4-1 ساعة‎ 

HRS 
CAPDTC-0011 | CONTINUOUS ECG MONITORING 5-12 رسم قلب نبضي مستمر 12-5 ساعة‎ 
HRS 
— ِ 
i نت‎ ae 


8 


N 
و‎ 
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615 
15 
21 


1,260 موجات صوتية غير نافذة على القلب- دراسة كاملة APDTE-0017 | ECHOCARDIOGRAM FULL STUDY‏ 
ھ۷۸۶۷۹ 


415 
315 
975 


APDTH-0002 | HEAD BOX OXYGEN UP TO 24 HRS قصورة رأسية أكسجين حتى 24 ساعة‎ 
06۸۳9۲۱-0007 | INSRT.ORO-CASTRIC NUTRIT.TUBE تركيب أنبوب فمية معدية غذائية شاملة التغذية حتی‎ 415 
INCL.FEED UPTO 24 HRS UPTO 8 ساعة حتى 3 سنوات‎ 4 
"+8008 
CAPDTP1Y-000| MONTHLY CLINICAL EXAMINATION 0 شم ي علي الطة‎ 
1| WITH ALL THE VACCINATIONS FOR ONE 
CAPDTN-0003 | NEBULIZATION SESSION جلسة استنشاق‎ 
CAPDTN-0002| NEW BORN ASSESMENT ۵ فحص مولود بغرفة الولاده‎ 1,020 
EXAMINATION IN DELIVERY ROOM 
CAPDTP-0008| PUNCTURE OF LUNG TO REMOVE وخز الرئة لإزالة سائل‎ 2,640 
SECRETION 
CAPDTR-0009| RESPIRATION MONITOR FOR 24HRS مراقبة التنفس لمدة 24 ساعة‎ 415 
CAPDTS-0005 | SPIROMETRY جهاز قياس وظائف التنفس‎ 1,250 
CAPDTT-0004 | TRANSESOPHAGEAL ECHO موجات صوتية غير نافذة على القلب عن طريق‎ ۲ 
المريء‎ 
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قسم طب الاطفال PEDIATRIC DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | WETS‏ 


CAPDTT-0003 | TRANSFONTANELLAR TAPPING 


CAPDTU-0010) URINARY CATHETER INSERTION 
0۸۵۳۱۲۱-0011 | USAGE OF DC SHOCK DEVICE 
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RHEUMATOLOGY 
DEPARTMENT 
قسم امراض الروماتيزم‎ 
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قسم امراض الروماتيزم RHEUMATOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | XELE الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CARHB-0001 | BOTOX INJECTION FOR MULTIPLE MUSCLE 5,000 
CARHB-0002 | BOTOX INJECTION FOR ONE MUSCLE : 


CARHI-0001 | INTRA ARTICULAR INJECTION OF MULTIPLE 
JOINTS AT CLINIC 


CLINIC 
CARHL-0001 


LOCAL INJECTION INTO A MUSCLE OR ONE حقن موضي لعضلة او نقطة ألم واحدة‎ 10 
PAINFUL POINT 


CARHL-0002 | LOCAL INJECTION OF GANGLION حقن كيس زلالي‎ 500 
LOCAL INJECTION OF MULTIPLE MUSCLES 3,000 


LOCAL INJECTION OF TWO MUSCLES OR TWO حقن موضي لعضلتين او نقطتين ألم واحدة‎ 10 


CARHL-0003 


CARHL-0004 
SINGLE PAINFUL POINTS 


CARHM-0001| MULTIPLE TENDONS INJECTIONS 4,000 


CARHM-0002 | MUSCULOSKLETAL US GUIDED ASPIARTION OF بذل مفصل واحد باستخدام الموجات الصوتية‎ 3,000 
1 JOINT 

CARHM-0003 | MUSCULOSKLETAL US GUIDED ASPIRATION OF بذل مفاصل متعددة باستخدام الموجات الصوتية‎ 5,000 
MULTIPLE JOINTS 

CARHM-0004 | MUSCULOSKLETAL US INTRA ARTICULAR 1 حقن مفصل واحد باستخدام الموجات الصوتية‎ 3,000 
JOINT INJECTION 

CARHM-0005 | MUSCULOSKLETAL US INTRA ARTICULAR OF AS gral! حقن عدة مفاصل باستخدام الموجات‎ 5,000 
MULTIPLE JOINT INJECTION 


CARHS-0001 | SINGLE TENDON INJECTION 2,000 
CARHT-0002| TRIGGER FINGER INJECTION حقن الاصبع الزنادي‎ 2,000 
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PHYSIOTHERAPY 
DEPARTMENT (ADULT) 
الطبيعي‎ & Mall فسم‎ 
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PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (ADULT) الطبيعي‎ & Mall قسم‎ 


0 
O 
o 
® 


Name الاسم باللغة العربية‎ Price 
| | سم‎ ۱ 


CAPTYM-0007|2 MODALITIES - ONE PART (1 2جهاز/مكان واحد (جلسة واحدة)‎ 440 
SESSION) 
CAPTYM-0008|2 MODALITIES - ONE PART (6 2جهاز/مكان واحد )6 جلسات)‎ 2,410 
SESSIONS) 
CAPTYM-0011]2 MODALITIES - THREE PARTS (1 2جهاز/3مكان (جلسة واحدة)‎ 955 
SESSION) 
CAPTYM-0012]|2 MODALITIES - THREE PARTS (6 2جهاز/3مکان )6 جلسات)‎ 5,240 
SESSIONS) 
) 
) 


CAPTYM-0009 | 2 MODALITIES - TWO PARTS (1 2جهاز/2مكان (جلسة واحدة)‎ 
SESSION 


CAPTYM-0013 |3 MODALITIES - FOUR PARTS (1 3جهاز/4 أماكن (جلسة واحدة)‎ 1,250 
SESSION) 

CAPTYM-0014]3 MODALITIES - FOUR PARTS (6 3جهاز/4 أماكن )6 جلسات)‎ 6,825 
SESSIONS) 


7 
CAPTYM-0010|2 MODALITIES - TWO PARTS (6 2جهاز/2 مكان )6 جلسات)‎ 4,010 
SESSIONS 
CAPTYM-0015 | 3 MODALITIES - ONE PART (1 3جهاز/مكان واحد (جلسة واحدة)‎ 5 
SESSION) 
T 3 


CAPTYM-0016 13 MODALITIES - ONE PART (6 3جهاز/مكان واحد (6جلسات)‎ 3,220 
SESSIONS) 

CAPTYM-0019] 3 MODALITIES - THREE PARTS (1 3جهاز/3مکان (جلسة واحده)‎ 1,100 
SESSION) 

CAPTYM-0018] 3 MODALITIES - TWO PART (6 3جهاز/2 مكان )6 جلسات)‎ 4,800 
SESSIONS) 


CAPTYM-0017 | 3 MODALITIES - TWO PARTS (1 3جهاز/2 مكان (جلسة واحدة)‎ 
SESSION) 

CAPTYM-0020 | 3 MODALITIES -THREE PARTS (6 3جهاز/3مکان )6 جلسات)‎ 5,990 
SESSIONS) 

العلاج بالإبر الصينية والموجات المسكنة CAPTYA-0001| ACUPUNCTURE + TENS‏ 
تأهيل للحركة والوقوف CAPTYA-0002 | AMBULATION EXERCISES‏ 
العلاج بالمردود الحيوي CAPTYB-0002 | BIO FEEDBACK‏ 
جلسات تأهيل مرضى القلب CAPTYC-0001 | CARDIAC PATIENTS REHAB‏ 
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PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (ADULT) الطبيعي‎ & Mall قسم‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CAPTYC-0002 | CHEST PHYSIOTHERAPY- OP جلسات تمارين التنفس بالعيادات الخارجية‎ 
CAPTYC-0003 | CHESTPHYSIOTHERAPV- IP جلسات تمارين التنفس بالقسم الداخلي‎ 
CAPTYC-0006 | CHRONIC NEUROLOGICAL DISEASE (12 زمنة‎ Be 
SESSIONS) 
CAPTYC-0005 | CHRONIC NEUROLOGICAL DISEASE (6 
SESSIONS) 
CAPTYC-0007 | CP - DIAPLEGIA (1 SESSION) 
CAPTYC-0008 | CP - DIAPLEGIA (6 SESSIONS) 
CAPTYC-0009 | CP - DIAPLEGIA + OT (1 SESSION) 
CAPTYC-0010] CP - DIAPLEGIA + OT (6 SESSIONS) 
CAPTYC-0011| CP - HEMIPLEGIA (1 SESSION) 
CAPTYC-0013| CP - HEMIPLEGIA (12 SESSIONS) 
CAPTYC-0012 | CP - HEMIPLEGIA (6 SESSIONS) 
CAPTYC-0014| CP - HEMIPLEGIA + OT (1 SESSION) جلسات تمرينات لعلاج شلل دماغي نصفي +علاج‎ 
وظيفي (جلسة واحدة)‎ 
CAPTYC-0015 | CP - HEMIPLEGIA + OT (6 SESSIONS) 
CAPTYC-0016 | CP - QUADRIPLEGIA (1 SESSION) 
CAPTYC-0017 | CP - QUADRIPLEGIA (6 SESSIONS) 6) جلسات تمرينات لعلاج شلل دماغي 4اطراف‎ 
جلسات)‎ 
CAPTYC-0018 | CP - QUADRIPLEGIA + OT (1 SESSION) å جلسات تمرينات لعلاج ث‎ 
وظيفي (جلسة واحدة)‎ 
CAPTYC-0019|CP - QUADRIPLEGIA + OT (6 SESSIONS) | جلسات تمرينات لعلاج شلل دماغي 4اطراف +علاج‎ 
وظيفي (6 جلسات)‎ 
CAPTYC-0020| CPM FOR 1 JOINT (24HRS) التحريك الکھربی للمفصل 24ساعه‎ 1,030 
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Code | XELE | 


CAPTYC-0021| CPM FOR 1 JOINT (30MIN) 

CAPTYC-0022| CPM FOR 1 JOINT (TWICE A DAY) 

CAPTYD-0001 | DIADYNAMIC THERAPY (1 SESSION) 

CAPTYE-0002 | ELECTRICAL MASSAGE FOR ONE PART 
(1 SESSION) 

CAPTYE-0001 | ELECTRICAL MASSAGE TO THE WHOLE التدليك بالکهرباء الجسم بالكامل (جلسة واحدة)‎ 
BODY (1 SESSION) 

CAPTYE-0003 | ELECTRICAL STIMULATION FOR ONE تنيه كهربي على عضو واحد (جلسة واحدة)‎ 
PART (1 SESSION) 

CAPTYE-0004 | ELECTRICAL STIMULATION FOR TWO تنبيه كهربي جزئيين على عضوين (جلسة واحدة)‎ 
PARTS (1 SESSION) 

التدريب على جهاز مقياس التنفس CAPTYE-0009 | EXERCISE BY SPIROMETER‏ 

التدريب على الحركة والمشي CAPTYG-0001 | GAIT TRAINING‏ 


0 رط ا‎ 
CAPTYH-0003 | HEMI / PARAPLEGIA PHYSIOTHERAPY جلسات لعلاج حالة الشلل النصفي )12 جلسة)‎ 
(12 SESSIONS) 
CAPTYH-0001| HEMI / PARAPLEGIA PHYSIOTHERAPY 
(1 SESSION) 
CAPTYH-0002| HEMI / PARAPLEGIA PHYSIOTHERAPY 
(6 SESSIONS) 
CAPTYH-0004 | HOT PACKS (1 SESSION) كمادات ساخنه (جلسة واحدة)‎ 


CAPTYH-0005 | HYDROTHERAPY PHYSIOTHERAPY (1 العلاج المائی (جلسة واحدة)‎ 4 
SESSION) 

CAPTYH-0006 | HYDROTHERAPY PHYSIOTHERAPY FOR العلاج المائی لليد والقدم (جلسة واحدة)‎ 2 
HAND OR FOOT (1 SESSION) 

CAPTYH-0007 | HYDROTHERAPY W/ EXERCISE العلاج المائی مع التمارين‎ 5 

CAPTYH-0008 | HYDROTHERAPY W/ EXERCISE + العلاج المائی مع التمارين + التدليك‎ 8 
MASSAGE 

علاج بکمادات ثلجية باردة (جلسة واحدة) CAPTYI-0001| ICE PACKS (1 SESSION)‏ 
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PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (ADULT) الطبيعي‎ & Mall قسم‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAPTYI- = INFRARED THERAPY (1 SESSION) علاج بالأشعة تحت الحمراء (جلسة واحدة)‎ ٦ 
CAPTYI-0003 | INTERFERENTIAL COMPACT W/ موجات متداخلة بالشفط‎ 

SUCTION 
CAPTYI-0004 | INTERFERENTIAL THERAPY (1 علاج بموجات متداخلة‎ 

SESSION) 

CAPTYJ-0001 | JOINT ASPIRATION 1,465 

العلاج باستخدام الشريط الاصق جزء واحد CAPTYK-0001 | KINESIO TAPING (ONE PART)‏ 

CAPTYK-0003 | KINESIO TAPING (THREE PARTS) العلاج باستخدام الشريط الاصق 3أجزاء‎ ie 

CAPTYK-0002 | KINESIO TAPING (TWO PARTS) العلاج باستخدام الشريط الاصق جزئيين‎ 

العلاج بالليزر (جلسة واحدة) CAPTYL-0001|LASERTHERAPY THERAPEUTIC LASER‏ 

(1 SESSION) 
CAPTYL-0002 | LYMPHATIC MASSAGE (ONE LIMB) التدليك للأوعية الليمفاوية طرف واحد‎ 
CAPTYM-0001 | MAGNETIC THERAPY (1 SESSION) علاج بالموجات المغناطسية (جلسة واحدة)‎ 
CAPTYM-0004 | MICROWAVE THERAPY (1 SESSION) علاج بالموجات القصيرة (جلسة واحدة)‎ ie 
CAPTYM-0006 | MUSCLE STRENGTH TESTING / عمل انحناء لقياس قوه العضلة (3عضلات او أكثر)‎ 
DURATION (3 OR MORE MUSCLES) 

CAPTYM-0005 | MUSCLE STRENGTH TESTING / عمل انحناء لقياس قوه العضلة (عضله واحده)‎ 230 
DURATION (ONE MUSCLE) 

CAPTYP-0002 | PARAFINWAX العلاج بالشمع‎ 

295 علاج ما بعد العمليات جزء واحد (جلسة واحده) POST OPERATIVE EXERCISES (ONE‏ | 6۸۵۳۲۷۶-۵003 
PART) (1 SESSION)‏ 


تمرينات ما بعد العمليات جزء واحد + تنبيه كهربي CAPTYP-0005 | POST OPERATIVE EXERCISES (ONE‏ 
(جلسة واحده) 1( PART) + ELECTRICAL STIMULATION‏ 
SESSION)‏ 

CAPTYP-0006 | POST OPERATIVE EXERCISES (ONE 6 علاج ما بعد العمليات جزء واحد + تنبيه كهربي‎ 
PART) + ELECTRICAL STIMULATION 6 جلسات‎ 
SESSIONS) 


CAPTYP-0004 | POST OPERATIVE EXERCISES (TWO علاج ما بعد العمليات جزئيين (جلسة واحده)‎ 
PARTS) (1 SESSION) 
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PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (ADULT) قسم العلاج الطبيعي‎ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


PTYP- = POST OPERATIVE EXERCISES (TWO علاج ما بعد العمليات جزئیین + تنبيه كهربي (جلسة‎ 
PARTS) + ELECTRICAL STIMULATION (1 واحده)‎ 
SESSION) 


CA 

CAPTYP-0008 | POST OPERATIVE EXERCISES (TWO 6 علاج ما بعد العمليات جزئیین + تنبيه كهربي‎ 
PARTS) + ELECTRICAL STIMULATION (6 جلسات‎ 
SESSIONS) 

590 علاج ما بعد العمليات للجسم بالكامل (جلسة واحده) | CAPTYP-0009 | POST OPERATIVE EXERCISES (WHOLE‏ 
BODY) (1 SESSION)‏ 

CAPTYP-0010| POST OPERATIVE EXERCISES (WHOLE تمربنات ما بعد العمليات للجسم بالكامل + تنبيه‎ ۱ 
BODY) + ELECTRICAL STIMULATION (6 كهربي )6 جلسات)‎ 
SESSIONS) 


کے جلسات تأهيل ما بعد الجراحة CAPTYP-0001 | POSTOPERATIVE REHAB‏ 
تمرینات ما بعد العمليات الجسم بالكامل + تنبيه POSTOPEX-WHOLEBODY+ELSTIM500‏ | 6۸۵۳۲۷۶-۵011 


جهاز علاج التورم الليمفاوي مكان واحد CAPTYP-0012 | POSTURAL DRAINAGE DEVICE/ ONE‏ 


جهاز علاج التورم الليمفاوي مكان واحد TWO‏ اناعم CAPTYP-0013 | POSTURAL DRAINAGE‏ 


تمرینات شلل رياعي (جلسة واحده) CAPTYQ-0001| QUADRIPLEGIA SESSIONS (1 SESSION)‏ 


CAPTYQ-0003 | QUADRIPLEGIA SESSIONS (12 تمرینات شلل رياعي (12جلسة)‎ 7,310 
SESSIONS) 
CAPTYQ-0002 | QUADRIPLEGIA SESSIONS (6 تمرينات شلل رباعي (6جلسات)‎ 4,390 
SESSIONS) 
CAPTYS-0002 | SHOCK WAVE THERAPY (1 SESSION) علاج بالموجات التصادمية (جلسة واحده)‎ 
CAPTYS-0003 | SHORT WAVE THERAPY (1 SESSION) کے علاج بالموجات القصيرة (جلسة واحدة)‎ 
6۸۵۳۲۷5-۵004 | SPINA 8۱۲۱0۸ + ELECTRICAL علاج العمود الفقري + تنبیه كهربي (جلسة واحده)‎ 
STIMULATION (1 SESSION) 
CAPTYS-0005 | SPINA BIFIDA + ELECTRICAL - فقري + تنبی‎ 
STIMULATION (6 SESSIONS) 
CAPTYS-0006 | SPORT REHABILITATION 1 SESSION (4 
MODALITIES) 
CAPTYS-0008 | SPORT REHABILITATION 12 SESSIONS 
(4 MODALITIES) 
CAPTYS-0007 | SPORT REHABILITATION 6 SESSIONS (4 | ت )4 وسائل علاجية)‎ 
MODALITIES) 
CAPTYS-0001| STRENGTH / DURATION (2 MUSCLES عمل انحناء لقياس قوه العضلة (2عضله)‎ 
TESTING) 
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PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (ADULT) الطبيعي‎ & Mall قسم‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


علاج بالموجات المسكنة (جلسة واحده) CAPTYT-0001 | TENS THERAPY (1 SESSION)‏ 
CAPTYG-0003 | THERAPEUTIC EXERCISES - ADVANCED‏ 
375 تمارين رباضية مكثفة - CAPTYT-0004 | THERAPEUTIC EXERCISES‏ 
COMPOUND‏ 
375 تمارين علاجيه للشلل النصفي -الطرفي (جلسة واحده) / CAPTYT-0003 | THERAPEUTIC EXERCISES - HEMI‏ 
PARAPLEGIA (1 SESSION)‏ 
590 تمارين علاجیه للشلل الرباعي (جلسة واحده) — CAPTYT-0002 | THERAPEUTIC EXERCISES‏ 
QUADRIPLEGIA (1 SESSION)‏ 
تمارين الوقوف على السرير المائل CAPTYT-0006 | TILTING TABLE EXERCISES‏ 
295 تمرينات علاج اعوجاج الرقبة (جلسة واحده) 1( CAPTYT-0007 | TORTICOLLIS PHYSIOTHERAPY‏ 
SESSION)‏ 
160 تمرينات علاج اعوجاج الرقبة )6 جلسات) 6( CAPTYT-0008 | TORTICOLLIS PHYSIOTHERAPY‏ 
SESSIONS)‏ 
375 شد الفقرات العنقية والقطنية (جلسة واحده) CAPTYT-0009 | TRACTION CERVICAL / LUMBAR‏ 
PHYSIOTHERAPY (1 SESSION)‏ 
230 
230 
230 
375 
590 
770 


العلاج باستخدام الموجات فوق الصوتية (جلسة CAPTYU-0001 | ULTRASOUND THERAPY (1 SESSION)‏ 
واحده) 

العلاج باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (جلسة CAPTYU-0002 | ULTRAVIOLET THERAPY (1 SESSION)‏ 
واحده) 

CAPTYU-0005 | USE OF AVI MACHINE FOR 24 HRS استخدام الجهاز المنشط للدورة الدموية لمده24ساعه‎ 1,390 


CAPTYT-0010| TREADMILL FOR LAB TESTING تح استخدام السير للإختبارات المعملية‎ 


استخدام الجهاز المنشط للدورة الدموية لمدة ثلاث CAPTYU-0003 | USE OF AVI MACHINE FOR 3 HRS‏ 
ساعات 
استخدام الجهاز المنشط للدورة الدموية لمدة ست CAPTYU-0004 | USE OF AVI MACHINE FOR 6 HRS‏ 
ساعات 

اا استخدام الجھاز المنشط للدورة الدموية اثناء الليل CAPTYU-0006 | USE OF AVI MACHINE OVER NIGHT‏ 
فقط 





Issue 2020\2021 347 www.sghcairo.com 








المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 











e, 


Issue 2020\2021 348 www.sghcairo.com 








المستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | 





PHYSIOTHERAPY 
DEPARTMENT (PEDIATRIC) 
قسم العلاج الطبيعي‎ 
(الأطفال)‎ 








لمستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
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قسم العلاج الطبيعي (الأطفال) PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (PEDIATRIC)‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | ETT‏ 


CAPPHYC-0001 | CP - DIAPLEGIA (1 SESSION) 
CAPPHYC-0002 | CP - DIAPLEGIA (6 SESSIONS) 
CAPPHYC-0003 | CP - DIAPLEGIA + OT (1 SESSION) جلسات تمرينات لعلاج شلل دماغي لطرفين +علاج‎ 
وظيفي (جلسة واحدة)‎ 
CAPPHYC-0004 | CP - DIAPLEGIA + OT (6 SESSIONS) 
CAPPHYC-0005 | CP - HEMIPLEGIA (1 SESSION) 
CAPPHYC-0007 | CP - HEMIPLEGIA (12 SESSIONS 


CAPPHYC-0010| CP - QUADRIPLEGIA (1 SESSION) 
CAPPHYC-0011| CP - QUADRIPLEGIA (6 SESSIONS) 


CAPPHYC-0006 | CP - HEMIPLEGIA (6 SESSIONS) 
C 5 
CAPPHYC-0012 | CP - QUADRIPLEGIA + OT (1 SESSION) 


CAPPHYC-0009 | CP - HEMIPLEGIA + OT (6 SESSIONS) 


CAPPHYC-0013| مع‎ - QUADRIPLEGIA + OT (6 SESSIONS) | z F 1 

تمرينات لعلاج مرضى داون (جلسة واحدة) CAPPHYD-0001 | DOWN'S SYNDROME PHYSIOTHERAPY‏ 
SESSION)‏ 1( 

CAPPHYD-0002 | DOWN'S SYNDROME PHYSIOTHERAPY تمرینات لعلاج مرضى داون )12 جلسة)‎ 
(12 SESSIONS) 

CAPPHYD-0003 | DOWN'S SYNDROME PHYSIOTHERAPY تمرينات لعلاج مرضى داون )6 جلسات)‎ 
(6 SESSIONS 

جلسات لعلاج ملخ الذراع + تنبيه كهربي (جلسة 1( CAPPHYE-0005 | ERB'S + ELECTRICAL STIMULATION‏ 
واحدة) SESSION)‏ 

CAPPHYE-0006 | ERB'S + ELECTRICAL STIMULATION (12 >12) ج ملخ ال نبيه کھربی‎ ۱ 
SESSIONS) 

CAPPHYE-0007 | ERB'S + ELECTRICAL STIMULATION (6 
SESSIONS) 
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جلسات تمرينات لعلاج شلل دماغي نصفي +علاج APPHYC-0008 | CP - HEMIPLEGIA + OT (1 SESSION)‏ 
وظيفي (جلسة واحدة) 
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قسم العلاج الطبيعي (الأطفال) PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (PEDIATRIC)‏ 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


التدريب على الحركة والمثي CAPPHYG-0001 | GAIT TRAINING‏ 
كمادات ساخنه (جلسة واحدة) CAPPHYH-0001 | HOT PACKS (1 SESSION)‏ 
العلاج المائی مع التمارين CAPPHYH-0002 | HYDROTHERAPY W/ EXERCISE‏ 
العلاج المائی مع التمارين + التدليك + CAPPHYH-0003 | HYDROTHERAPY W/ EXERCISE‏ 

MASSAGE 
CAPPHYI-0001| ICE PACKS (1 SESSION) علاج بكمادات ثلجية باردة (جلسة واحدة)‎ 
6 ت‎ 


2 
5 
8 


30 
115 
90 
85 
115 


APPHYI-0002| INFRARED THERAPY (1 SESSION) علاج بالأشعة تحت الحمراء (جلسة واحدة)‎ 155 
CAPPHYI-0003 | INTERFERENTIAL THERAPY (1 علاج بموجات متداخلة‎ 230 
SESSION) 
CAPPHYK-0001 | KINESIO TAPING (ONE PART) العلاج باستخدام الشريط الاصق جزء واحد‎ 295 
CAPPHYK-0002 | KINESIO TAPING (THREE PARTS) العلاج باستخدام الشريط الاصق 3 آجزاء‎ 770 
CAPPHYK-0003 | KINESIO TAPING (TWO PARTS) العلاج باستخدام الشريط الاصق جزئيين‎ 555 
CAPPHYM-0003 | MUSCLE STRENGTH TESTING / (AST عمل انحناء لقياس قوه العضلة (3عضلات او‎ 73 
DURATION (3 OR MORE MUSCLES) 
CAPPHYM-0004 | MUSCLE STRENGTH TESTING / عمل انحناء لقياس قوه العضلة (عضله واحده)‎ 230 
DURATION (ONE MUSCLE) 
0 - 40 


4 علاج امراض العضلات (جلسة واحده) 1( APPHYM-0005 | MYOPATHY PHYSIOTHERAPY‏ 
SESSION)‏ 
علاج امراض العضلات )6 جلسات) 6( CAPPHYM-0006 | MYOPATHY PHYSIOTHERAPY‏ 
SESSIONS)‏ 
علاج وظائف (جلسة واحده) CAPPHYO-0001 | OCCUPATIONAL THERAPY (1 SESSION)‏ 
علاج وظائف )6 جلسات) 6 CAPPHYO-0002 | OCCUPATIONAL THERAPY‏ 
SESSIONS)‏ 
العلاج بالشمع CAPPHYP-0001 | PARAFINWAX‏ 
علاج ما بعد العمليات جزء واحد (جلسة واحده) CAPPHYP-0002 | POST OPERATIVE EXERCISES (ONE‏ 
PART) (1 SESSION)‏ 


تمرتات ما يعد العمليات جو ا ا ون CAPPHYP-0003 | POST OPERATIVE EXERCISES (ONE‏ 
(جلسة واحده) 1 PART) + ELECTRICAL STIMULATION‏ 
SESSION)‏ 





Issue 2020\2021 351 www.sghcairo.com 








الم ستشفی السعودی الألمانی القاهرة D‏ 


SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | دک 





قسم العلاج الطبيعي (الأطفال) PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT (PEDIATRIC)‏ 
الاسم باللغة العربية | Code‏ 
علاج ما بعد العمليات جزء واحد + تنبيه كهربي 6 POST OPERATIVE EXERCISES (ONE‏ 
جلسات 6( PART) + ELECTRICAL STIMULATION‏ 
SESSIONS)‏ 
—_—_—_— 
PARTS) (1 SESSION)‏ 
C‏ 


APPHYP-0006 | POST OPERATIVE EXERCISES (TWO علاج ما بعد العمليات جزئيين + تنبيه كهربي (جلسة‎ 
PARTS) + ELECTRICAL STIMULATION (1 واحده)‎ 
SESSION) 


CAPPHYP-0007 | POST OPERATIVE EXERCISES (TWO 6 علاج ما بعد العمليات جزئيين + تنبيه كهربي‎ 
PARTS) + ELECTRICAL STIMULATION (6 جلسات‎ 
SESSIONS) 


590 علاج ما بعد العمليات للجسم بالكامل (جلسة واحده) | CAPPHYP-0008 | POST OPERATIVE EXERCISES (WHOLE‏ 
BODY) (1 SESSION)‏ 

CAPPHYP-0009 | POST OPERATIVE EXERCISES (WHOLE 
BODY) + ELECTRICAL STIMULATION (6 
SESSIONS) 


CAPPHYT-0001 | THERAPEUTIC EXERCISES - HEMI / 
PARAPLEGIA (1 SESSION) 
CAPPHYT-0002 | THERAPEUTIC EXERCISES — 
QUADRIPLEGIA (1 SESSION) 
CAPPHYT-0004 | THERAPEUTIC EXERCISES — SIMPLE 
CAPPHYL-0001 | THERAPEUTIC LASER (1 SESSION) العلاج باللیزر (جلسة واحدة)‎ 
CAPPHYT-0005 | TILTING TABLE EXERCISES تمارين الوقوف على السرير المائل‎ 
CAPPHYT-0006 | TORTICOLLIS PHYSIOTHERAPY (1 
SESSION) 
CAPPHYT-0007 | TORTICOLLIS PHYSIOTHERAPY (6 
SESSIONS) 
CAPPHYT-0008 | TREADMILL FOR LAB TESTING استخدام السير للإختبارات المعملية‎ 
CAPPHYU-0001 | ULTRASOUND THERAPY (1 SESSION) العلاج باستخدام الموجات فوق الصوتية (جلسة‎ 
واحده)‎ 
CAPPHYU-0002 | ULTRAVIOLET THERAPY (1 SESSION) العلاج باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (جلسة‎ 
واحده)‎ 
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PLASTIC SURGERY 
DEPARTMENT 
قسم جراحة التجميل‎ 












کک 


@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
SZ > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSDA-0001| ARTIFICIAL HAIR TRANSPLANTATION (1 زرع شعر صناعي (شعرة واحدة)‎ 545 
HAIR) 

CAPSDA-0019| ARTIFICIAL HAIR TRANSPLANTATION زرع شعر صناعي )300 شعرة)‎ 14,195 
(300 HAIR) 

CAPSDA-0016| ARTIFICIAL HAIR TRANSPLATATION (100 زرع شعر صناعي )100 شعرة)‎ 10,135 
HAIR) 

CAPSDB-0001| BURN DRESSING LESS THAN 5% 965 غيار على حرق اقل من‎ 

CAPSDC-0003 | CIRCUMCISION FOR AGE (LESS THAN 6 طهارة لسن أقل من 6 آشهر‎ 1,930 
MON) 

CAPSDC-0002 | CLOSED REDUCTION OF NASAL BONE رد مغلق لكسر بعظام الأنف‎ 1,330 
FRACTURE 

CAPSDC-0006 | COOLING DEVICE FOR HAIR REMOVL جهاز تبريد لإزالة الشعر‎ 460 

6۸۵۵506-0001 | CUT WOUND SUTURING (1-2 STITCHES) خياطة جرح قطي )2-1 غرزة)‎ 

CAPSDE-0002| EXCISION OF LIPOMA (SMALL) استتصال كيس دهني (صغير)‎ 1,330 

1,330 استئصال ناصور او جیب حول الأذن CAPSDE-0003| EXCISION OF PREAURICULAR SINUS‏ 

CAPSDE-0001| EXCISION OF SMALL KELOID OF FACE إزالة ندبة متضخمة بالوجه‎ 1,330 

10,135 فقد بشعر حاجب العين (زرع شعر) CAPSDE-0023| EYEBROW LOSS (HAIR TRANSPLANT)‏ 

CAPSDF-0002| FACIAL LIPOFILLING IN THE CLINIC حقن دهون في الوجه في العيادة‎ 1,930 

2,030 حقن دهون في الوجه في العمليات (تحت تخدير CAPSDF-0009| FACIAL LIPOFILLLING IN THE O.R.‏ 

موضی) 

فتح الانسجة الصفة ۷ CAPSDF-0003|‏ 

CAPSDF-0006| FAT INJECTION IN OTHER AREAS حقن دهون في مناطق أخرى‎ 2,905 

CAPSDF-0004| FAT INJECTION IN THE BREAST 2,905 
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@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
SZ > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSDF-0005 | FAT INJECTION IN THE FACE 2,905 
CAPSDF-0007| FILLER INJECTION 1 ML IN THE CLINIC حقن فيلر 1مل في العيادة‎ 2,460 
CAPSDH-0004| HAIR TRANSPLANTATION (1 session) زرع الشعر لمساحة (جلسة واحدة)‎ 14,195 
CAPSDH-0002| HAIR TRANSPLANTATION OF AREA FOR زرع الشعر لمساحة تحتاج 500 جرام‎ 10,135 
500 GRAMS 
CAPSDH-0001| HAIR TRANSPLATION OF AREA FOR زرع الشعر لمساحة تحتاج 150-50 جرام‎ 8,105 
50-150 GRAMS 
CAPSDI-0003 | IMPLATING OF ARTIFICIAL HAIR 4,060 
CAPSDI-0002| INTRADERMAL INJECTION, PL SURGERY حقن جلدي (داخل الجلد)‎ 1,330 
CAPSDI-0001 | INTRALESIONAL INJECTION 1,330 
CAPSDL-0003| LARGE AREA FOR HAIR REMOVAL إزالة الشعر (مساحة كبيرة)‎ 2,695 
CAPSDL-0002 | LARGE CUT WOUND SUTURING (11-20 خياطة جرح قطي كبير )20-11 غرزة)‎ 1,0 
STITCHES) 
CAPSDL-0012| LIPOSUCTION FOR LIPOFILLING UNDER شفط دهون لحقن دهون تحت تخدیر موضي‎ 10,135 
L.A. 
CAPSDM-0004| MEDIUM AREA FOR HAIR REMOVAL مساحة متوسطة لإزالة الشعر‎ 1,930 
CAPSDM-0003| MEDIUM CUT WOUND SUTURING (6 خياطة جرح قطي متوسط (10-6غرزة)‎ 925 
-10 STITCHES) 
CAPSDN-0001| NEEDLE FOR HAIR TRANSPLANTATION 4,060 
CAPSDR-0002 | REMOVAL OF MULTIPLE WARTY OR إزالة ثؤلول متعدد أو وحمات متعددة‎ 1,330 
NOVI 


Issue 2020\2021 355 www.sghcairo.com 
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هه 


PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code الاسم باللغة العربية‎ 
CAPSDR-0003 | REMOVAL OF STITCHES 


CAPSDR-0006| REPAIR OF SMALL DEFECT IN THE إصلاح عيب صغير بالشفة السفلية‎ 
LOWER LIP 
CAPSDR-0004 | REVISION OF CLEFT PALATE 1,330 
CAPSDS-0006| SARTORIUS MUSCLE FLAP طية من العضلة المائلة (واصلة من عظم الحوض‎ 20 
للجانب الداخلي للفخذ)‎ 
CAPSDS-0003 | SMALL AREA FOR HAIR REMOVAL مساحة صغيرة لازالة الشعر‎ 
CAPSDS-0004| SMALL CUT WOUND SUTURING (3-5 خياطة جرح قطني صغير )5-3 غرزة)‎ 615 
STITCHES) 
CAPSDS-0005 | SMALL DRESSING UNDER G.A. غيار صغير‎ 1,330 
6۸۴590۲-0002 | TEST DOSE FOR HAIR REMOVAL جرعة اختبارية لإزالة الشعر‎ 
CAPSDT-0001| TEST DOSE FOR TATTOING جرعة اختبارية للوشم‎ 210 
CAPSDT-0003 | TEST DOSE FOR VASCULAR LASER جرعة اختبارية لليزر الدموي‎ 210 
CAPSDT-0004 | TEST DOSE Q-SWITCH FOR جرعة اختبارية للصبغة او الوشم‎ 
PIGMENTATION AND TATTOO 
CAPSDU-0001| UPPER OR LOWER EYELID REDUCTION ۱ 
CAPSDV-0001| VAC THERAPY SESSION جلسة علاج بجهاز الفاك‎ 1,450 
CAPSDA-0010| ABDOMINAL FLAP TO THE HAND (1ST رفع شريحة لحمية من جدار البطن لإصلاح اليد‎ 9,830 
STAGE) (المرحلة الأولى)‎ 
CAPSDA-0017| ABDOMINAL FLAP TO THE HAND (2ND | فصل الشريحة اللحمية من جدار البطن لاصلاح اليد‎ 
STAGE) (المرحلة الثانية)‎ 
CAPSDA-0006| ABDOMINAL OR PECTORAL FLAP 10 A | زرع شريحة جلدية من جدار البطن أو الصدر لإصلاح‎ 
FINGER (1ST STAGE) إصبع باليد (المرحلة الأولى)‎ 
CAPSDA-0011| ABDOMINAL OR PECTORAL FLAP 10 A | زرع شريحة جلدية من جدار البطن أو الصدر لإصلاح‎ 
FINGER (2ND STAGE) إصبع باليد (المرحلة الثانیة)‎ 
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@ المستش فی السعودي الألماني القاهرة‎ 
SZ > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


a 


PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 
زرع شريحة جلدية من جدار البطن أو الصدر لإصلاح CAPSDA-0007 | ABDOMINAL OR PECTORAL FLAP TO‏ 
إصبع الابهام (المرحلة الأولى) THUMB (1ST STAGE)‏ 


CAPSDA-0012 | ABDOMINAL OR PECTORAL FLAP TO زرع شريحة جلدية من جدار البطن أو الصدر لإصلاح‎ 
THUMB (2ND STAGE) إصبع الابهام (المرحلة الثانية)‎ 
CAPSDA-0005 | AMPUTATION FOR FINGER 
CAPSDA-0013| AMPUTATION OF ABOVE KNEE 
CAPSDA-0008| AMPUTATION OF BELOW KNEE ۲ 


N 
OO 
9 
0 


9,830 


, 
7, 
7 


بتر اليد والعضد (آعلی المرفق) ۸ CAPSDA-0014| AMPUTATION OF HAND AND‏ 
(ABOVE ELBOW)‏ 
l‏ بتر اليد والعضد (أسفل المرفق) CAPSDA-0009| AMPUTATION OF HAND AND FOREARM‏ 
(BELOW ELBOW)‏ 
زرع شريحة لحمية حرة من الفخذ بالجراحة السوبر CAPSDA-0024| ANTEROLATERAL PERFORATOR THIGH‏ 
الميكروسكودية FLAP‏ 
زرع شريحة لحمية حرة من الفخذ بالجراحة CAPSDA-0023| ANTEROLATERAL THIGH FLAP‏ 
الميكروسكوبية 
تركيب شداد عظمى للفك السفلى CAPSDA-0003 | APPLICATION OF MANDIBULAR‏ 
DISTRACTOR‏ 


تركيب شداد الفك السفلي شق عظمي في زاوية الفك CAPSDA-0015 | APPLICATION OF MANDIBULAR‏ 
السفلي DISTRACTOR ANGLE AEOSTEOTOMY OF‏ 
MANDIBLE‏ 


جراحة تجميلية تكميلية للثدي (جانب واحد) CAPSDA-0020| AUGMENTATION MAMMOPLASTY (ONE‏ 
SIDE)‏ 

CAPSDA-0021| AUGMENTATION MAMMOPLASTY جراحة تجميلية تكميلية للثدي (جانبين)‎ 
(TWO SIDES) 

جراحة تجميلية تكميلية للأنف (زرع عظم) CAPSDA-0022| AUGMENTATION RHINOPLASTY (BONE-‏ 
GRAFT)‏ 

CAPSDB-0020| BAT EAR REPAIR (BILATERAL) اصلاح أذن خفاشيه (جانبين)‎ 

CAPSDB-0016| BAT EAR REPAIR (UNIILATERAL) اصلاح أذن خفاشيه (جانب واحد)‎ 

CAPSDB-0003| BED SORE EXCISION AND استتصال وتنظيف قرحة فراش واحدة مقاس 5*5 سم‎ 
DEPRIDEMENT OF SIZE 5X5 CM 


Issue 2020\2021 357 www.sghcairo.com 


| 
ف ل‎ N WO 0 w 
00 00 00 00 00 N 
90 Ww 90 w OO 9 
0 0 0 0 0 0 


0 
OO 
00 
0 


7 


Ko) 
دن‎ 
9 
Q 
0 


u 
0 
حم‎ 
9 
0 


w 
Ko) 
w 
0 


$ 


WO 
00 
دن‎ 
0 


حم N‏ نم جم 
ل N w W‏ 
D UI 2 oO‏ 
© 00 00 © 
6 ص لگ 6 


خم 
دن 
N‏ 
0 
O‏ 


w 
WO 
w 
0 















هه 


@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
SZ > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


شريحة جلدية صدغية مزدوجة لاصلاح تشوهات ما APSDB-0025 | BIFURCATED SUPERFICIAL‏ 
حول العين ) جانبين) TEMPOROPARIETAL‏ 
FASCIOCUTANEOUS ISLAN FLAP )‏ 
BILATERAL )‏ 


C 2‏ 
شريحة جلدية صدغية مزدوجة لاصلاح تشوهات ما CAPSDB-0024 | BIFURCATED SUPERFICIAL‏ 

حول العين ) جانب TEMPOROPARIETAL (dole‏ 

FASCIOCUTANEOUS ISLAN FLAP ( 

UNILATERAL ) 
CAPSDB-0009| BILATERAL ARM LIFTING 7,860 
CAPSDB-0011 | BILATERAL GLUTEAL LIPECTOMY 9,830 
CAPSDB-0012 | BILATERAL THIGH LIFTING 9,830 
CAPSDB-0008 | BILATERAL TROCHANTERIC LIPECTOMY إزالة شحوم مدوربه جانبين‎ 7,860 
CAPSDB-0018| BILATERAL UPPER EYELID PTOSIS تهدل جفن العين العلوي (جانبين)‎ 13,760 
CAPSDB-0021 | BLEPHARO — PLASTY ية تجميلية لرفع جفون العین‎ 


C x) ي‎ 


CAPSDB-0015 | BREAST LIFTING (UNILATERAL) رفع الثدي (جانب واحد)‎ 9,830 
CAPSDB-0026| BREAST RECONSTRUCTION ONE SIDE الثدى جانب واحد‎ ely اعادة‎ 17,690 
CAPSDB-0005 | BURN DRESSING 10 - 20% 9620-10 غيار على حرق‎ 


CAPSDB-0022 | BLEPHAROPLASTY 17,690 


325 
CAPSDB-0006 | BURN DRESSING 20 - 30% %30-20 غيار على حرق‎ 4,975 
CAPSDB-0002| BURN DRESSING 5 - 10% 9610-5 غيار على حرق‎ 1,670 
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APSDB-0017 | BREAST LIFTING (BILATERAL) رفع الثدي (جانبین)‎ 13,760 
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هه 


PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code | ۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSDB-0007 | BURN DRESSING MORE THAN 30% 9630 غيار على حرق أكبر من‎ 6,320 
CAPSDC-0005 | CERVICAL NODE BIOPSY أخذ عينة من غده لیمفاویة بالرقبة‎ 
CAPSDC-0022| CICATRITIAL ECTROPION REPAIR BY اصلاح شداة بالجفون بعد الحروق برقعة جلدية‎ 
GRAFTING (ONE LID) (جفن واحد)‎ 
CAPSDC-0004| CIRCUMCISION FOR AGE (6 MON - 12Y) طهارة لسن من 6 أشهر حت 12 عام‎ 3,745 
CAPSDC-0009 | CIRCUMCISION IN ADULT 
CAPSDC-0016| CLEFT LIP (UNILATERAL COMPLETE) شفة أرنبيه (جانب‎ 
CAPSDC-0008| CLEFT LIP (UNILATERAL INCOMPLETE) 
CAPSDC-0021] CLEFT LIP BILATERAL = 
CAPSDC-0023 | CLEFT PALATE (COMPLETE) 13,760 
CAPSDC-0017| CLEFT PALATE (INCOMPLETE) 9,830 
CAPSDC-0011| CONTRACTED FINGERS (ONE FINGER) 7,860 
CAPSDC-0010| CORRECTION OF CIRCUMCISION 6,880 
- sual بين‎ i 7,860 
۸۲50-0013 | CORRECTION OF FRACTURE OF NASAL تصحيح كسر في العظام الأنفية‎ 7,860 
BONES 
CAPSDC-0018 | CORRECTION OF MACROSTOMIA 9,830 
CAPSDC-0019| CORRECTION OF MICROSTOMIA 9,830 
CAPSDC-0020| CORRECTION OF NASAL DEFORMITY تجميل الأنف‎ 9,830 
(RHINOPLASTY) 
CAPSDC-0007 | CROSS FINGER FLAP (1ST STAGE) زرع شريحة جلدية لاصلاح إصبع آخر (مرحلة أولى)‎ 3,930 
CAPSDC-0014| CROSS FINGER FLAP (2ND STAGE) ة جلدية مد 4 ثانية‎ ; 7,860 
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CAPSDC-0012 | CORRECTION OF CONGENITAL اصلاح التصاقات بين أصابع اليد‎ 
WEBBING 
C 3 5 
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هه 


PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية 
7,860 استثصال تضخم ليمفاوي خلقي من الرقبة CAPSDC-0015 | CYSTIC HYGROMA‏ 


CAPSDD-0003 | DEBRIDEMENT OF MEDIUM AREA 
CAPSDD-0004| DEBRIDMENT OF LARGE AREA 
C کا‎ 


6,880 با 

APSDD-0002 | DEBRIDMENT OF SMALL AREA 3,350 

7,860 شريحة جلدية دموية من الصدر الى الفم CAPSDD-0005 | DELTOPECTORAL FLAP TO ORAL CAVITY‏ 

CAPSDD-0006| DOUBLE LIP REPAIR (CONGENITAL اصلاح جراحي لشفة مزدوجة‎ 9,830 
LESION) 

CAPSDD-0007| DUPETRYNE CONTRACTURE REPAIR اصلاح دوبترين باليد‎ 9,830 


CAPSDE-0024| EXCISION & DEPRIDEMENT OF استتصال وتنظيف قرح فراش متعددة أو قرحة واحدة‎ 9,830 
MULTIPLE BED SORES OR LARGE ONE 10سم‎ x10 كبيرة‎ 
SIZE 10X10 CM 


CAPSDE-0008 | EXCISION OF ACCESSORY AURICLE OL استئصال زوائد جلدية‎ 


CAPSDE-0005 | EXCISION OF AXILLARY TAIL OF BREAST استئصال الذيل الإبطي في الثدي‎ 


CAPSDE-0006 | EXCISION OF BENIGN MASSES OF استئصال كتل حميدة في الثدي‎ 3,930 
BREAST 

CAPSDE-0014 | EXCISION OF BENIGN MASSES OF استئصال كتل حميدة في الثدي (كبيرة)‎ 
BREAST (LARGE) 

CAPSDE-0026 | EXCISION OF CANCER OF ORAL CAVITY استئصال ورم سرطاني بالتجويف الفمي‎ 13,760 

CAPSDE-0007| EXCISION OF CYST OF UPPER & LOWER | استئصال كيس من الشفة العليا والسفلى مع الإصلاح‎ 3,930 
LIP WITH REPAIR 

CAPSDE-0027 | EXCISION OF EPITHELIOMA OF HEAD & استئصال قرح سرطانية من الراس والعنق‎ 12,0 
NECK 

CAPSDE-0009| EXCISION OF GANGLION & OTHER استئصال كيس زلالي‎ 6,880 
CYSTS 

CAPSDE-0015 | EXCISION OF HAEMANGIOMA 7,860 

CAPSDE-0010]| EXCISION OF KELOID استئصال ندبة متضخمة0.1.م‎ 3,930 

CAPSDE-0033 | EXCISION OF LARGE PORT WINE STAIN استتصال وحمة دموبة كبيرة بلون النبيذ الأحمر‎ ۱ 
[١۵۸ 
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5 LALA! المستش فی السعودي الألماني‎ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CAPSDE-0016| EXCISION OF LIPOMA (BIG) استئصال كيس دهي (کبیر)‎ 

CAPSDE-0013| EXCISION OF LIPOMA (MODERATE) استئصال كيس دهني (متوسط)‎ 

CAPSDE-0017| EXCISION OF MELANOMA OF HEAD & استئصال ميلانوما بالرأس والرقبة‎ 
NECK 

CAPSDE-0025 | EXCISION OF MULTIPLE ULCERS استئصال قرح متعددة‎ 

CAPSDE-0034| EXCISION OF ORONASAL FISTULA استئصال ناسور فمي أنفي‎ 


N 
00 
9 
0 


A 
0 
00 
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N 
00 
9 
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ها 
00 
دن 
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دن 
Ko]‏ 
w‏ 
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CAPSDE-0004 | EXCISION OF SEBACEOUS CYST (SMALL) استتصال كيس عرقي (صغير)‎ 

CAPSDE-0018 | EXCISION OF SEBACEUS CYST (BIG) استئصال كيس عرق (کبیر)‎ l 

CAPSDE-0028 | EXCISION OF SUBMANDIBULAR استئصال الغدة اللعابية تحت الفك السفلي‎ 
SALIVARY GLAND 

CAPSDE-0020| EXCISION OF SUPERNUMERY BREAST استئصال زوائد بالثدي‎ 

CAPSDE-0012 | EXCISION OF THYROGLOSSAL CYST استئصال كيس درق لساني‎ 

CAPSDE-0029 | EXCISION OF TUMOPOR OF LOWER LIP استئصال ورم من الشفة السفلية مع الاصلاح‎ ۱ 
& REPAIR 

CAPSDE-0036 | EXCISION OF TUMOPUR OF EXTERNL واعادة بناء الأنف‎ GIL استئصال ورم خارجي‎ 
NOSE AND NASAL RECONSTRUCTION 

CAPSDE-0037 | EXCISION OF TUMOUR MANDIBLE استئصال ورم في الفك السفلي‎ 

استئصال ورم بالفك السفلي (استتصال نصف الفك CAPSDE-0039 | EXCISION OF TUMOUR MANDIBLE‏ 
السفلي) (HEMI)‏ 

CAPSDE-0038 | EXCISION OF TUMOUR OF EYELID استئصال ورم بجفن العين واصلاحه‎ ۱ 
REPAIR 

CAPSDE-0040 | EXCISION OF TUMOUR OF MANDIBLE (G5) استئصال ورم بالفك السفلي‎ j 
(PARTIAL) 

CAPSDE-0035 | EXCISION OF TUMOUR OF SOFT PALATE استئصال ورم بسقف الحلق الداخلي‎ ۱ 

6۵۴8506-0030 ] EXCISION OF TUMOUR OF UPPER LIP & استتصال ورم بالشفة العلیا مع الإصلاح‎ 
REPAIR 

CAPSDE-0019| EXCISIONAL BIOPSY OF MASS FROM | من الثدي أو تحت الإبط‎ ALS استئصال وأخذ عينة من‎ 
BREAST OR UNDER AXILLA (SMALL) (صغير)‎ 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSDE-0032| EXPLANTATION OF TISSUE EXPANDER 13,760 
CAPSDE-0021| EXPLORATION OF NERVE OF FOREARM استكشاف عصب بالعضد‎ 9,830 
CAPSDE-0022| EXPLORATION OF WOUND استكشاف جرح‎ 10,585 
CAPSDE-0011| EXTERNAL FIXATOR FOR FINGERS مثبت خارجي للأصابع‎ 3,930 
FRACTURES 
CAPSDE-0031| EXTRA LARGE LESION FOR ERBIUM استتصال إصابة كبيرة للعلاج بالارپیوم الليزر‎ 13,760 
LASER 
CAPSDF-0015| FACE LIFTING (COMPLETE) 13,760 
CAPSDF-0008| FINE FACIAL SUTURING USING 5/0 OR | خياطة دقيقة للوجه باستخدام خيط 0/5 او 0/6 عدد‎ 1 
6/0 SUTURE - NO. (4-7) 
CAPSDF-0001| FINE FACIAL SUTURING USING 5/0 OR | خياطة دقيقة للوجه باستخدام خيط 0/5 او 0/6 عدد‎ 
6/0 SUTURE - NO. (1-3) غرزة‎ 3-1 
CAPSDF-0010| FINE FACIAL SUTURING USING 5/0 08 | خياطة دقيقة للوجه باستخدام خيط 0/5 او 0/6 عدد‎ 2,620 
6/0 SUTURE - NO. (8-12) 12-8غرزة‎ 
CAPSDF-0021| FINGER IMPLANTATION 29,485 
CAPSDF-0016| FINGER TIP RECONSTRUCTION إعادة بناء قمة إصبع يد‎ 13,760 
CAPSDF-0012| FINGER TIP RECONSTRUCTION (L.A) إعادة بناء قمة إصبع يد تحت تخدير موضي‎ 9,360 
CAPSDF-0013| FIXATION OF FRACTURE IN THE DISTAL تثبيت كسر بالسلاميات الطرفية والوسطى بواسطة‎ 9,830 
& MIDDLE PHALANGES WITH K-WIRE K-WIRE 
CAPSDF-0011| FORE HEAD FLAP TO NOSE زرع شربحة جلدية دموية من الجبهة للأنف‎ 7,860 
CAPSDF-0014| FRACTURE MAXILLA (LEFORT 1) (1 كسر في الفك العلوي (ليفورت‎ 9,830 
CAPSDF-0019| FRACTURE MAXILLA (LEFORT I!) (2 کسر في الفك العلوي (ليفورت‎ 17,690 
CAPSDF-0017| FRACTURE MAXILLA (LEFORT III) (3 كسر في الفك العلوي (ليفورت‎ 13,760 


775 
840 


CAPSDF-0018 | FRACTURE ZYGOMA كسر فى عظمة الوجنة‎ 13,760 
CAPSDF-0020 | FULL THICKNESS SKIN GRAFT رقعة جلدية كاملة السمك‎ 17,690 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


CAPSDG- = GROIN FLAP (1ST STAGE) = شريحة جلدية دموبة من المنطقة الاربية (مرحلة‎ 
CAPSDG-0002 | GROIN FLAP (2ND STAGE) شريحة جلدية دموية من المنطقة الاربية (مرحلة ثانية)‎ 
CAPSDH-0003 | HYPOSPADIAS REPAIR (1ST STAGE) إصلاح انحراف فتحة البول لأسفل (مرحلة أولى)‎ 9,830 
CAPSDH-0005 | HYPOSPADIAS REPAIR (2ND STAGE) (456 إصلاح انحراف فتحة البول لأسفل (مرحلة‎ = 
CAPSDI-0004 | IMPLANTATN OF TISSUE EXPANDER 17,690 
CAPSDL-0004| LARGE FACIAL DERMABRASION سحجات جلدية وجهيه كبيرة‎ 3,930 
CAPSDL-0021| LIPOSUCTION BOTH THIGHS شفط الدهون من الفخذين‎ 
CAPSDL-0022| LIPOSUCTION BUTTOCKS شفط الدهون من الأرداف‎ 
CAPSDL-0018| LIPOSUCTION OF ABDOMEN (LARGE شفط الدهون من البطن مساحة كبيرة‎ 13,760 
AREA) 
CAPSDL-0013| LIPOSUCTION OF ABDOMEN (SMALL شفط الدهون من البطن مساحة صغيرة‎ 9,830 
AREA) 
CAPSDL-0014| LIPOSUCTION OF BREAST 9,830 
۵۲501-0019 LIPOSUCTION OF GYNECOMASTEA شفط دهون التثدي في الذكور‎ 13,760 
CAPSDL-0015 | LIPOSUCTION OF GYNECOMASTIA شفط دهون انتفاخ التثدي في الذكور جانب واحد‎ 
UNILATERAL UNDER L.A. تحت تخدیر موضعي‎ 
CAPSDL-0005 | LIPOSUCTION OF ONE ARM 7,860 
CAPSDL-0006 | LIPOSUCTION OF ONE BUTTOCK 7,860 
CAPSDL-0007| LIPOSUCTION OF ONE THIGH 7,860 
CAPSDL-0008| LIPOSUCTION OF SUBMENTAL PAD OF شفط دهون اللغد تحت الذقن‎ 7,860 
FAT 
CAPSDL-0009| LIPOSUCTION OF THIGH SMALL AREA شفط الدهون من الفخذ مساحة صغيرة‎ 7,860 
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قسم جراحة التجميل PLASTIC SURGERY DEPARTMENT‏ 


۵ . | الاسم باللغة العربية 
13,760 : ن من الفخذين مساحة كبيرة CAPSDL-0020| LIPOSUCTION OF THIGHT LARE AREA‏ 


CAPSDL-0023| LIPOSUCTION OF TROCHANTRIC PAD OF شفط الدهون من منطقة اعلى الفخذ‎ ; 
FAT 

CAPSDL-0016 | LIPOSUCTION SMALL AREA ۱ 

۱ شفط دهون تحت تخدير موضعي LIPOSUCTION UNDER LOCAL‏ | 6۸۵85۵۱-۵010 
ANESTHESIA‏ 

CAPSDL-0024| LOWER FACE RECONSTRUCTION 29,485 

اعادة اصلاح الوتر الداخلي للجفون CAPSDM-0009| MEDICAL CANTHOPEXY‏ 

CAPSDM-0010| MEDIUM CONTRACTURE AROUND انكماش متوسط حول المفاصل‎ ۱ 

JOINTS 
CAPSDM-0006] MEDIUM FACIAL DERMABRASION سحجات جلدية وجهية متوسطة‎ 


CAPSDM-0012 | MICRODERMABRASION FACE (5 
SESSIONS) 


سحجات جلدية دقيقة على الجزء السفلي / الجزء CAPSDM-0013 | MICRODERMABRASION LOWER‏ 
العلوي من البطن )5 جلسات) 5( ABDOMEN/UPPER ABDOMEN‏ 
SESSIONS)‏ 
سحجات جلدية دقيقة في الصدر )5 جلسات) 5( CAPSDM-0014| MICRODERMABRASTION CHEST‏ 
SESSIONS)‏ 


سحجات جلدیة دقيقة في اليدين أو الرقبة )5 CAPSDM-0015 | MICRODERMABRASTION HANDS OR‏ 
جلسات) NECK (5 SESSIONS)‏ 


CAPSDM-0011 | MICRODERMABRATION TEST DOSE OF جرعة اختبار سحجات جلدية دقيقة 961 أقصى‎ 
1% MAXIMAL SURFACE AREA (5 مساحة سطح )5 جلسات)‎ 
SESSIONS) 


CAPSDM-0018| MICROSURGICAL REPLATION OF UPPER اعادة زرع طرف علوي او طرف سفلي باستخدام‎ 
& LOWER EXTREMITY الجراحة الميكروسكوبية‎ 
CAPSDM-0017 | MICROVASCULAR TISSUE TRANSFER نقل انسجة حرة باستخدام الجراحة الميكروسكوبية‎ ie 
CAPSDM-0016| MINI ABDOMINO PLASTY 13,760 


CAPSDM-0007 | MODERATE LESSION OF PORT WINE وحمة دموية متوسطة بلون النبیذ الأحمر‎ j 
STAIN HAEMANGIOMA 
CAPSDM-0008 | MOLE EXCISION (LARGE) استثصال وحمة (كبير)‎ 7,860 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CAPSDM-0005 | MOLE EXCISION (SMALL) استئصال وحمة (صغير)‎ 
i 
C 


سس 
WO‏ 
Ww‏ 
O‏ 


WO 
00 
w 
0 


APSDN-0004| NECK CONTRACTURE (EXCISION AND انكماش الرقبة (استتصال واصلاح)‎ ۱ 
REPAIR) 
CAPSDN-0003 | NECK CONTRACTURE (MULTIPLE Z) (Z انكماش الرقبة (متعدد‎ 
CAPSDO-0002 | ORBITAL FRACTURE REDUCTION W رد كسر بمحجر العين مع زرع رقعة‎ 
GRAFTING 
CAPSDO-0001 | ORBITAL FRACTURE REDUCTION W/O 
GRAFTING 


حم حم 
w w‏ 
N N‏ 
a‏ 9 
oO oO‏ 


دب 
دن 
N‏ 
9 
O‏ 


7, 


N 
00 
9 
O 


۱ 
— 
مسد 


CAPSDP-0004 | PARTIAL RECONSTRUCTION OF NOSE BY | جزئی للأنف بواسطة شريحة لحمية او رقعة (طية‎ ely 1 
COMBINE PROCEDURE (FLAP ۶ زرع)‎ © 


GRAFT) 


CAPSDP-0005 | PARTIAL RECONSTRUCTION OF NOSE BY بناء جزئی للأنف بواسطة رقعة مركبة‎ bale} 
COMPOSITE GRAFT 

CAPSDP-0006 | PARTIAL RECONSTRUCTION OF NOSE BY للأنف بواسطة شريحة لحمية‎ Áj ely bale} 
LOCAL FLAP موضعية‎ 

CAPSDP-0008 | PLASTIC REPAIR OF THE PENIS إصلاح تجميلي للقضيب‎ 1 

أصابع زائدة سواء في اليد أو القدم CAPSDP-0009 | POLYDACTYLAE "HAND OR FOOT"‏ 

CAPSDQ-0003 | Q-SWITCH FOR PIGMENTATION AND Q-SWITCH عن طريق‎ BAS إزالة الوشم لمساحة‎ 
TATTOO (LARGE AREA) 

CAPSDQ-0002 | Q-SWITCH FOR PIGMENTATION AND إزالة الوشم لمساحة متوسطة عن طريق‎ 
TATTOO (MEDIUM AREA) Q-SWITCH 


CAPSDQ-0001 | Q-SWITCH FOR PIGMENTATION AND Q-SWITCH Bb إزالة الوشم لمساحة صغيرة عن‎ 


دب 
Ww‏ 
N‏ 
a‏ 
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دب 
N‏ 
9 
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دب 
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N N‏ 
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N 
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TATTOO (SMALL AREA) 


CAPSDR-0047 | RADICAL MASTECTOMY استئصال جذري للثدي‎ 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


CAPSDR-0023 | RECONSTRUCTION OF PARTIAL EAR إعادة بناء فقد جزتي للأذن‎ 

CAPSDR-0036 | RECONSTRUCTION OF PARTIAL LOSS OF إعادة بناء فقد جزني للجفن السفلي‎ 
LOWER EYELID 

CAPSDR-0048 | RECONSTRUCTION OF PARTIAL LOSS OF بناء فقد جزئی للجفن العلوي‎ bale] 
UPPER EYELID 

CAPSDR-0053 | RECONSTRUCTION OF TOTAL LOSS OF إعادة بناء فقد كامل للجفن السفلي‎ 17,690 
LOWER EYELID 

CAPSDR-0058 | RECONSTRUCTION OF TOTAL LOSS OF إعادة بناء فقد کامل للجفن العلوي‎ 29,485 
UPPER EYELID 

CAPSDR-0037 | REDUCTION MAMMOPLASTY i 

CAPSDR-0038 | RELEASE & RECONSTRUCTION OF THE تحرير مع إعادة بناء المرفق‎ 
ELBOW 

CAPSDR-0039 | RELEASE & RECONSTRUCTION OF THE تحرير مع إعادة بناء الركبة‎ 
KNEE 

CAPSDR-0040 | RELEASE & RECONSTRUCTION OF THE تحرير مع إعادة بناء الرقبة‎ 
NECK 

CAPSDR-0011 | RELEASE AND SKIN GRAFT OF استثصال لندبة منكمشة مع وضع رقعة جلدية‎ 
CONTRACTED SCAR 


CAPSDR-0025 | RELEASE OF THE FINGER FROM THE 
PALMS (2ND STAGE) 
CAPSDR-0026| REMOVAL OF LARGE DEEP EXTERNAL 
ULCER FOLLOWED BY SKIN GRAFT 
CAPSDR-0012| REMOVAL OF MEDIUM DEEP EXTERNAL 
ULCER FOLLOWED BY SKIN GRAFT 
CAPSDR-0013| REMOVAL OF MULTIPLE NAVI MORE 
THAN 6 
CAPSDR-0008| REMOVAL OF MULTIPLE NAVI UPTO 6 إزالة وحمات متعددة حتى 6 (تخدير موضي)‎ 5,615 
CAPSDR-0007 | REMOVAL OF SMALL DEEP EXTERNAL 
ULCER FOLLOWED BY SKIN GRAFT 
CAPSDR-0027| REMOVAL OF STONE FROM 
SUBMANDIBULAR DUCT 
CAPSDR-0028| REMOVAL OF WARTY LESION إزالة إصابة ثؤلولية‎ 9,830 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAPSDR- = REPAIR OF ALL TENDONS OF HAND جميع أوتار اليد (القابضة)‎ = 13,760 
(FLEXORS) 

CAPSDR-0014| REPAIR OF BIG DEFECT OF LOWER LIP إصلاح عيب كبير في الشفة السفلية‎ 7,860 

CAPSDR-0015 | REPAIR OF BIG DEFECT OF UPPER LIP إصلاح عيب كبير في الشفة العلوية‎ 7,860 

CAPSDR-0016 | REPAIR OF ECTROPION OF LOWER LIP إصلاح تهدل الشفة السفلية‎ 7,860 

CAPSDR-0017 | REPAIR OF ECTROPION OF UPPER LIP إصلاح تهدل الشفة العلوية‎ 7,860 

CAPSDR-0029| REPAIR OF FEMORAL HERNIA إصلاح فتق فخذي‎ 9,830 

CAPSDR-0042 | REPAIR OF INCISIONAL HERNIA 13,760 

CAPSDR-0030| REPAIR OF INGUINAL HERNIA إصلاح فتق إربي‎ 9,830 

CAPSDR-0043| REPAIR OF LACERATIONS OF EYELID إصلاح تهتكات جفن العين‎ 13,760 

CAPSDR-0044 | REPAIR OF LACERATIONS OF THE FACE إصلاح تهتكات الوجه‎ 13,760 

CAPSDR-0031 | REPAIR OF LACERATIONS OF UPPER OR اوالسفلی‎ Wall إصلاح تهتكات الشفة‎ 7,860 
LOWER LIP 

CAPSDR-0035 | REPAIR OF LARGE ORAL FISTULA اصلاح ناسور فمي كبير‎ 13,760 

13,760 إصلاح تضخم أصابع اليد أو القدم CAPSDR-0045 | REPAIR OF MACRODACTYLY‏ 

CAPSDR-0046 | REPAIR OF MAJOR LACERATIONS OF إصلاح تهتكات كبيرة في اليد‎ 13,760 
HAND 

CAPSDR-0018| REPAIR OF MINOR LACERATIONS IN THE إصلاح تهتكات صغيرة في الوجه(6.0)‎ 7,860 
FACE (P.D.) 

CAPSDR-0019| REPAIR OF MINOR LACERATIONS OF إصلاح تهتكات صغيرة في اليد‎ 7,860 
HAND 

CAPSDR-0049 | REPAIR OF PERIFERAL MEDIAN NERVE إصلاح العصب الأوسط الطرفي‎ 17,690 

CAPSDR-0054| REPAIR OF PERIFERAL RADIAL VESSEL إصلاح الوعاء الدموي العضدي الطرفي‎ 23,585 
BY MICROSCOPE بالميكروسكوب‎ 

CAPSDR-0050| REPAIR OF PERIFERAL ULNAR NERVE إصلاح العصب الزندي الطرفي‎ 17,690 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSDR-0055 | REPAIR OF PERIFERAL ULNAR VESSEL BY | إصلاح الوعاء الدموي الزندي الطرفی بالميكروسكوب‎ 23,585 
MICROSCOPE 
CAPSDR-0020| REPAIR OF SOFT TISSUE LACERATIONS إصلاح تهتك نسيج رخو في الأنف‎ 7,860 
OF NOSE 
CAPSDR-0056| REPAIR OF THE FACIAL NERVE إصلاح العصب الوجهي‎ 23,585 
CAPSDR-0057| REPAIR OF THE LOWER AND UPPER إصلاح الجفن العلوي والسفلي‎ 29,485 
EYELIDS 
CAPSDR-0051| REPAIR OF THE PAROTID DUCT إصلاح قناة الغدة النكفية‎ 17,690 
CAPSDR-0032| REPAIR OF UMBILICAL HERNIA 9,830 
CAPSDR-0021| REPAIR WITH LOCAL FLAPS FROM THE إصلاح بواسطة شرائح جلدية دموية موضعية من‎ 1 
SURROUNDING TISSUE النسيج المحيط‎ 
CAPSDR-0022| RESUSSITATION OF MAJOR BURN اسعافات أولية لحرق کبیر‎ 
CAPSDR-0033 | REVISION OF RHINOPLASTY 
CAPSDR-0052| RHINOPLASTY (COMPLETE) تجميل الأنف (كامل)‎ 
CAPSDR-0034| ROTATION FLAP (MAJOR) 
CAPSDR-0009| ROTATION FLAP (MINOR) 
CAPSDR-0010| ROTATION FLAP (MODERATE) 
CAPSDS-0018 | SECONDARY REPAIR OF CLEFT LIP 
CAPSDS-0011| SEPARATION OF FLAPS فصل شريحة جلدية دموية‎ 7,860 
CAPSDS-0013 | SEPTOPLASTY ADI إصلاح الحاجز‎ 9,830 
CAPSDS-0014| SHAVING OF LEUCODERMA & SKIN تهذيب مساحة جلدية تفتقد لصبغة الميلانين مع‎ 
GRAFTING قعة جلدية‎ 
CAPSDS-0023 | 5۱۱۸5۲۱6 IMPLANT TO THE NOSE زرع سيليكون في الأنف (جراحة تجميلية تكميلية‎ 
(AUGMENTATION RHINOPLASTY) للأنف)‎ 
CAPSDB-0019| SKIN CANCER LESION EXCISION استئصال قرحة سرطانية من الجلد‎ 17,690 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


CAPSDS-0012 | SKIN GRAFT FOR BURN UPTO 10% 9610 جلدية لحرق حتى‎ 403) 

CAPSDS-0015| SKIN GRAFT FOR BURN UPTO 1596 & رقعة جلدية لحرق حتى 9615 واستخدام تكميل‎ 
USING INTEGRA ARTIFICIAL صناعي‎ 

CAPSDS-0007 | SKIN GRAFT FOR BURN UPTO 5% %5 a> جلدية لحرق‎ dad) 

زرع جلد بعد استئصال الثدي SKIN TRANSPLANT AFTER‏ | 0۸۴5۲۱5-0019 
MASTECTOMY‏ 
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CAPSDS-0017 SMILE TRAIN OR PACKAGE SMILE TRAING Lhes حزمة‎ 10,295 

CAPSDS-0021| STAGED REPAIR OF AURICLE (EACH إصلاح ذو مراحل للأذين (کل مرحلة)‎ : 
STAGE) 

CAPSDS-0022 | SUPERFICIAL PAROTIDECTOMY استئصال سطحي للغدة النكفية‎ i 

CAPSDS-0020 | SURGERY FOR ELEPHANTIASIS جراحة لمرض الفيل‎ ۱ 

CAPSDS-0008| SUTURE OF LACERATION OF EXTERNAL OSL خياطة تهتك خارجي‎ : 
EAR 

CAPSDS-0009 | SYBDACTYLAE(BETWEEN 2 FINGERS) (2 (صبي‎ oy) تلاحم الأصابع‎ 3,930 

CAPSDT-0010| TENDON GRAFT TO ONE FINGER 9,830 

7,860 شريحة جلدية لحمية من العضلة الموترة للفافة CAPSDT-0006| TENSOR FASCIA LATA MYOCUTANEOUS‏ 
العريضة FLAP‏ 

CAPSDT-0007 | THYROGLOSSAL FISTULA REPAIR اصلاح ناسور درق لساني‎ 7,860 

13,760 رفع تمدد الانسجة مع إعادة البناء (المرحلة الثانية) & CAPSDN-0005 | TISSUE EXPANDER REMOVAL‏ 
RECONSTURCION (2ND STAGE)‏ 

CAPSDT-0005 | TONGUE TIE RELEASE 1,970 

CAPSDT-0011| TOTAL EAR RECONSTRUCITON (1ST إعادة بناء كامل للأذن (مرحلة أولى)‎ 9,830 
STAGE) 

CAPSDT-0013| TOTAL EAR RECONSTRUCITON (2ND (456 إعادة بناء کامل للأذن (مرحلة‎ 13,760 
STAGE) 
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PLASTIC SURGERY DEPARTMENT قسم جراحة التجميل‎ 


Code | ۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSDT-0016 | TOTAL EAR RECONSTRUCITON (3RD بناء كامل للأذن (مرحلة ثالثة)‎ bale] 17,690 
STAGE) 

CAPSDT-0017 | TOTAL EAR RECONSTRUCITON (4TH (مرحلة رابعة)‎ OSU بناء كامل‎ dale] 23,585 
STAGE) 

CAPSDT-0018 | TOTAL EXCISION OF MAXILLA استئصال كامل للفك العلوي‎ 29,485 

CAPSDT-0019 | TOTAL GLOSSECTOMY استثصال کامل للسان‎ 25,555 

CAPSDT-0008 | TOTAL NOSE RECONSTRUCTION (PER خطوة)‎ US) إعادة بناء کامل للأذن‎ 7,860 
STEP) 

13,760 استئصال كامل للغدة النكفية CAPSDT-0014 | TOTAL PAROTIDECTOMY‏ 

CAPSDT-0015 | TRANSPOSITION FLAP (MAJOR) نقل طية (كبيرة)‎ 13,760 

CAPSDT-0009 | TRANSPOSITION FLAP (MINOR) تحويل طية (صغير)‎ 7,860 

CAPSDT-0012 | TRANSPOSITON FLAP (MODERATE) تحويل طية (متوسط)‎ 9,830 

9,360 تهدل جفن العين العلوي (جانب واحد) CAPSDU-0002 | UNILATERAL UPPER EYELID PTOSIS‏ 


CAPSDU-0003 | UPPER MACROCHELIA REPAIR اصلاح تضخم بالشفة العلیا‎ 13,760 

CAPSDZ-0003 | ZERONA - LASER BDY CONTOURING (SIX زيروندا - نحت الجسم بالليزر )6 جلسات)‎ 9,830 
SESSIONS) 

CAPSDZ-0001 | ZERONA - LASER BODY CONTOURING زيروندا - نحت الجسم بالليزر (جلسة واحدة)‎ 3,930 
(ONE SESSION) 

CAPSDZ-0002 | ZERONA - LASER BODY CONTOURING زيروندا - نحت الجسم بالليزر )3 جلسات)‎ 7,860 
(THREE SESSIONS) 
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@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم الامراض النفسية والعصبية PSYCHIATRY DEPARTMENT‏ 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


, (20)جلسة ارتجاع بيولوجي CAPSYS-0020‏ 
615 اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه CAPSYA-0001‏ 
615 مقياس فقدان الشهية العصبي APSYA-0002‏ 
۱ ک۳ ow‏ 
SS |‏ 
اسه 

لسلس ساسا 


0 ف 
e O‏ 
N OO‏ 
uw uw‏ 


C 
C 


N 
D 
Ww 
الا‎ 


CAPSYB-0002 | BEHAVIORAL سلوکیات‎ 


CAPSYB-0001| BACK DEPRSS'N INVENTORY TEST اختبر مقياس الاکتثاب التراجي‎ 


15 
615 
615 
615 
CAPSYB-0007 | BEHAVIORAL DISORDER SCALE (B.D.S.) مقیاس الاضطراب السلوي‎ 615 


15 
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قسم الامراض النفسية والعصبية PSYCHIATRY DEPARTMENT‏ 


Code | NE Taare | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


615 مقياس اكتئاب الأطفال CAPSYC-0001‏ 
(CARS)‏ 


6 علاج معرفي (جلسة واحدة) تطوير العلاج للتخلف CAPSYC-0011 | COGENITIVE THERAPY(PER SESSION)‏ 
| 


615 
615 
615 
615 
615 
615 
615 

15 


CAPSYC-0009 | COGNITIVE PETROITS FOR TALANT المعرفة بالنسبة للطفل الموهوب‎ 
CHILD 
CAPSYC-0010| COGNITIVE THERAPY(4 SESSIONS) علاج معرفي )6 جلسات)‎ 
CAPSYC-0012 | CONJOINT FAMILY THERAPY SESS. علاج أسرة معرفي جلسة.‎ 
CAPSYD-0001| DAY HOSPITAL PSYCHIATRIC SESS. 
CAPSYD-0002 | DRUG-ASSISTED INTERVIEW(ABRE- مقابلة شخصية بمساعدة الدواء (إزالة العقد بطریقة‎ 
ACTION) التحليل النفسي)‎ 


العلاج بالصدمة الكهربائية ستة أجهزة CAPSYE-0002|E.C.T SIX SETS‏ 


1425 العلاج بالصدمة الكهربائية مع التخدير CAPSYE-0003 | E.C.T. WITH ANAESTHESIA‏ 
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È الم ستشفی السعودي الألماني الد‎ 
Wy ۳ SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم الامراض النفسية والعصبية PSYCHIATRY DEPARTMENT‏ 


Code XELE الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAPSYE- = EATING DISORDER TEST (E.D.T.) اختبار اضطراب تناول الطعام‎ 7 
6۸۵۳5۷۲-0005 | ECT PCKG IP ۷۷ ANAES. X 6 SES. صفقة العلاج بالصدمات الكهربائية مع التخدير سنة‎ 
أجهزة‎ 
0۸۵۳5۷۲-0006 | ECT PCKG OP W/ ANAES. DAY CARE صفقة العلاج بالصدمات الكهربائية مع التخدير حالة‎ 1 
نهارية‎ 
6۸۳5۷ ۲-0007 | EVALUATION IQ تقييم حاصل الذكاء‎ 
CAPSYE-0008 | EVALUATION OF STUDENT BEHAVIORAL تقييم سلوك الطالب‎ 
6۸۵۴5۷۲-0009 | EYSENCK PERSONALITY INV. AD INV. شخصية إيسنك820‎ 
6۸۵۳5۷۲-۵001 | FAMININITY & MASCULINITY الذكور‎ & 25535 OO 
CAPSYG-0001| GIVS GIVS me 
CAPSYG-0002| GROUP THERAPY SESSION ت0۳(" جلسة علاج جماعية‎ 
CAPSYG-0003 | GROUP THERAPY UNDER ۸۷۸ جلسة علاج جماعية تحت تخدير‎ = 
CAPSYG-0004| GROUP THERYAPHY FOR ADDICT (PER علاج جماعي للمدمن (كل جلسة)‎ 615 
SESSION) 
CAPSYG-0005 | GUILFORD BATTERY (D.C.G.R.) (D.C.G.R) 2) 94> بطارية‎ 
CAPSYH-0002| HOW CAN CHILD MAKE SMILE TO HIM كيف يمكن للطفل أن يجعل نفسه يبتسم‎ 
SELF 
CAPSYH-0003| HYPNOTHERAPY SESSION 1 العلاج بالتنويم المغناطيسي جلسة واحدة‎ a 
CAPSYH-0004| HYPNOTHERAPY SESSIONS 5 العللاج بالتنويم المغناطيسي 5 جلسات‎ 5,075 
CAPSYH-0005 | HYPNOTHERAPY SISSIONS 10 العللاج بالتنويم المغناطيسي 10 جلسات‎ 
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قسم الامراض النفسية والعصبية PSYCHIATRY DEPARTMENT‏ 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
CAPSYH-0007 | HYPOMANIA الهوس الخفيف‎ 615 
15 


6 هستيريا (الهرع اضطراب عصبي) CAPSYH-0008| HYSTERIA‏ 


1,020 اختبار إيليوس للقدرات اللغوية النفسية CAPSYI-0001‏ 
ABILITIES‏ 
جم gee‏ 
 “‏ |= مقياس الشخصية متععد المراحل CAPSYM-0002|M.M.P.I.‏ 
615 الجنس الوسطي CAPSYM-0005 | MIDDLE SEX‏ 
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D المستش فی السعودي الألماني القاهرة‎ 
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قسم الامراض النفسية والعصبية PSYCHIATRY DEPARTMENT‏ 


Code | NE Taare | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSYP-0002 | PARENTS ASSESSMENT BEHAVIORAL OF تقدير الآباء لسلوك الطفل‎ 615 
CHILD 

CAPSYP-0003 | PEREX BEHAVIORAL EVALUATION تقييم بيريكس السلوي‎ 615 

CAPSYP-0005 | PORTAGE EVALUATION تقييم بورتاج‎ 615 


CAPSYP-0006 | PORTAGE PROGRAM FOR 1 MONTH (3 برنامج بورتاج لمدة شهر واحد )3 جلسات)‎ ۱ 
SESSIONS) 


CAPSYP-0007| PORTAGE PROGRAM FOR 2 MONTHS (5 برنامج بورتاج لمدة شهرين )5 جلسات)‎ 
SESSIONS) 

CAPSYP-0008| PORTAGE PROGRAM FOR 2 WEEKS (2 برنامج بورتاج لمدة أسبوعين (جلستين)‎ 
SESSIONS) 

CAPSYP-0009| PROGRESSIVE MATRICES TEST 

CAPSYP-0010| PSYCHIATRY PACKAGE IV (5 DAYS) صفقة العلاج النفسي ۱۷ )5 أيام)‎ 

CAPSYP-0011| PSYCHIATRY TRAINING ONE MONTH 

CAPSYP-0012| PSYCHIATRY TRAINING TWO WEEKS 1,020 
ا‎ > 


در 
N‏ 
N‏ 
0 


هر 
OO‏ 
w‏ 
0 


0 
خم‎ 
uw 


815 


3,045 
2,030 


ay! ۲‏ جلسات علاج نفسى فى الاسبوع CAPSYP-0017 | PSYCHOTHERAPY 4 SESSIONS‏ 


دم 
ms‏ 
Ww‏ 
0 


CAPSYP-0013| PSYCHOPATHIC DEVIATION 615 
1 


5 


CAPSYP-0014 | PSYCHOTHERAPY SESSION جلسة علاج نفسي‎ 6 


1,0 جلسة علاج نفسي تحت تخدير (في العلاج الجماعي / | CAPSYP-0015 | PSYCHOTHERAPY UNDER ANAESTHESIA‏ 
طب الأسرة)» كل (IN GROUP/FAMILY), EACH‏ 


1,220 جلسة علاج نفسي تحت تخدير (فردي) CAPSYP-0016 | PSYCHOTHERAPY UNDER ANAESTHESIA‏ 
(INDIVIDUAL)‏ 

اختبار الفحص العصبي السريع CAPSYQ-0001 | QNST‏ 

6۸۵۴5۷۵-0002 | QUALITY OF LIFE FOR CHILDREN WITH جودة الحياة للأطفال مع التعلم‎ 615 
LEARNING 
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قسم الامراض النفسية والعصبية PSYCHIATRY DEPARTMENT‏ 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAPSYR-0002 | RELAXATION THERAPY (BIOFEED BACK) العلاج بالاسترخاء (ارتجاع بيولوجي)‎ 

CAPSYR-0003 | ROTH TECHNIQUE تقنية روث‎ 

CAPSYS-0001 | SELF PERCEPTION FOR LEARNING إدراك الذات لصعوبات التعلم‎ 
DISABILITY 

CAPSYS-0004 | SIMILARITIES AND DIGIT SPAN أوجه التشابه والمدى الرقمي‎ 


615 
615 
615 


615 
615 
615 

15 


CAPSYS-0005 | SKILLS OF CREATION ابتكار المهارات‎ 6 
CAPSYS-0007 | SOMELEC THERAPY - SODIUM علاج سوميليك - بنتوثال الصوديوم‎ 
PENTOTHAL 
CAPSYS-0008 | SPECIAL MATURITY TEST 
CAPSYS-0009 | SPEED MRKMKNG H-MARKING 
CAPSYS-0010 | STANDARDIZED ARABIC LANGUANGE اختبار اللغة العربية القياسي‎ 
TEST 
CAPSYS-0011|STANDFORD BINNET TEST 
CAPSYS-0013 | STIMULATION 1 SESSION 
CAPSYS-0012 | STIMULATION 5 SESSIONS 
CAPSYS-0014 | STUDENT BEHAVIORAL REACTION الطالب السلوی‎ Jels 
CAPSYS-0016 | STUDENT PAYMENT FOR 1 MONTH دفع الطالب لمدة شهر‎ 3,045 
CAPSYS-0017 | STUDENT PAYMENT FOR 1 OR 2 WEEKS مدفوعات الطالب لمدة أسبوع أو أسبوعين‎ 1525 
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قسم الامراض النفسية والعصبية PSYCHIATRY DEPARTMENT‏ 


Code | | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


التحفيز المغناطيسي عبر المخ جلسة واحد TMS 1 SESSION‏ 
التحفيز المغناطيسي عبر المخ 10 جلسات TMS 10 SESSIONS‏ 
التحفيز المغناطيسي عبر المخ 20 جلسة TMS 20 SESSIONS‏ 


VISUAL PERCEPTION الادراك البصري‎ 
WISCONSIN CARD SORTING TEST 


6,085 التحفيز المغناطیسی عبر المخ 6 جلسات TMS 6 SESSIONS‏ | ۸۸۳۴5۷۲-0006 


15 
15 
15 
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2 aJ سو السعودي الألماني‎ 
— د‎ | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم امراض الصدر PULMONOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAPULB- = BIOLOGICAL BRONCHOSCOPIC LUNG زيادة حجم الرئة‎ = 17,160 
VOLUME REDUCTION 
CAPULB-0001| BRONCHIAL BIOPSY أخذ عينات من الشّعب الهوائية بالمنظار‎ 
CAPULB-0002| BRONCHIAL BRUSH CYTOLOGY أخذ مسحة نسيجية من الشّعب الهوائية‎ 
CAPULB-0003 | BRONCHIAL سائل غسل الشُعب الهوائية‎ 515 
LAVAGE/BRONCHOALVEOLAR LAVAGE 
CAPULB-0004 | BRONCHO-PROVOCATION TEST اختبار استنفار الشعب الهوائية‎ 5,075 
CAPULB-0005 | BRONCHOSCOPY, FLEXIBLE 3,860 
CAPULB-0006 | BRONCHOSCOPY, RIGID 12,585 
CAPULC-0001| CHEST TUBE INSERTION چپ رم تثبيت أنبوبة صدربة بين الضلوع‎ 
CAPULD-0002 | DIAGNOSTIC PLEURAL ASPIRATION من السائل البللوري للفحص‎ dine 5,005 
CAPULD-0001 | DIFFUSION CAPACITY قياس درجة نفاذ الهواء للحويصلات الهوائية‎ 
CAPULE-0001| ELECTROCAUTERY, BRONCHOSCOPIC کی بالمنظار الشعبي‎ 10,135 
CAPULF-0001 | FIBER OPTIC BRONCHOSCOPY & منظار شعي مرن واستخراج جسم غریب من الشُعب‎ 
FOREIGN BODY EXTRACTION الهوائية‎ 
CAPULI-0001 | IMPULSE OSCILLOMETRY TEST اختبار تنفسي لتذبذب النبضة‎ a 
CAPULP-0001 | PIG TAIL INSERTION FOR (PIG تثبيت داعمة ذو طرف معقوف(۲۸۱1‎ 5,005 
THORACOCENTESIS OF CHEST 
CAPULP-0003 Î PLEURAL ASPIRATION & BIOPSY 12,870 
CAPULR-0001] RIGID BRONCHOSCOPY & FOREIGN منظار شعبي صلب واستخراج جسم غريب من‎ 
BODY EXTRACTION الشُعب الهوائية‎ 
CAPULS-0001 | SLEEP STUDY دراسة التنفس أثناء النوم‎ 5,075 
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قسم امراض الصدر PULMONOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code XELE الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAPULT-0003 | TITRATION OF CPAP دراسة معايرة لوظائف التنفس‎ 6,085 

8,865 آخذ عينة من الرئة مرورا بجدار الشُعب الهوائية CAPULT-0004 | TRANS-BRONCHIAL NEEDLE‏ 
ASPIRATION (TBNA)‏ 

6,005 بزل للصدر موجه بالموجات الصوتية CAPULU-0001 | ULTRASOUND GUIDED‏ 
THORACOCENTESIS‏ 
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فسم الاشعة‎ 
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لمستشفی السعودى الألمانی القاهرة جيه 


Š > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CA 





0 


RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 
1. Angio 
Code | Name | 


CAXRYI-0024| 4 INTRACRANIAL ARTERIES 1ST RN 
(WITHOUT MATERIALS) 
CAXRYA-0019 | ABDOMINAL AORTOGRAM 
CAXRYA-0017 | AORTIC ARCH. ANGIOGRAPHY تصوير قوس الشربان الأورطي بين شریان الأورطي‎ 
(WITHOUT MATERIALS) الصاعد والنازل بالصبغة‎ 
CAXRYA-0020 | AORTOILIAC ANGIOPLASTY 
CAXRYA-0018| ARCH AORTOGRAM 
CAXRYA-0021| ASPIRATION / DRAINAGE 
CAXRYB-0028 | BILATERAL ABLATION OF VARICOSE 
VEINS 
CAXRYB-0024| BILATERAL ARM ARTERIOGRAM 
CAXRYB-0023 | BILATERAL LEG ARTERIGRAM 
CAXRYB-0040| BILIARY BALOON DILATATION توسيع القناة المراريه بالبالون‎ 
CAXRYB-0037 | BILIARY EXTERNAL DRANGE تصريف خارجي للجهاز المراري‎ 
CAXRYB-0036 | BILIARY INTERNAL DRANGE تصريف داخلي للجهاز المراري‎ 
CAXRYB-0031 | BILIARY STENTING بالقنوات المراريه‎ doles تركيب‎ 
CAXRYB-0033 | BILIARY STENTING (METALIC) معدنية بالقناة المراريه‎ doles تركيب‎ 
CAXRYB-0034 | BILIARY STENTING (PLASTIC) المراريه‎ LAL بلاستيكيه‎ doles تركيب‎ 
CAXRYB-0038 | BILIARY WIRING ۵ تركيب سلك مرشد بالقناة المراريه (راندفو)‎ 30,000 
CAXRYB-0027 | BIOPSY اخذ عينة انسجة تحت الاشعة‎ 4,070 
CAXRYB-0026 | BLEEDING EMBOLIZATION سد نزيف بالشریان باستخدام القسطرة التداخلية‎ 12,100 
CAXRYB-0030| BLEEDING EMBOLIZATION (WITHOUT ايقاف نزيف بالأشعة التداخلية‎ 13,070 
MATERIALS) 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name 
CAXRYB-0042 | BODY ANEURYSM OCCLUSION 


CAXRYB-0032| BONE BIOPSY (INCLUDING NEEDLE) 

CAXRYB-0025 | BRONCHIAL AETERIOGRAM 

CAXRYC-0083| CAROTID ARTERY BILATERAL 1ST RUN 

أشعة على جانب واحد للشريان السباتی آول CAXRYC-0074| CAROTID ATERY UNILATERAL 1ST.R RN‏ 
بالصبغة 

CAXRYC-0080| CAROTID STENTING 

تركيب فلتر في الوريد الاجوف CAXRYC-0075 | CAVA FILTER IMPLEMENTATION‏ 

(WITHOUT FILTER & MATERIALS) 


= أشعة بالصبغة على القضيب CAXRYC-0076 | CAVERNOSOGRAM‏ 

CAXRYC-0101| CEREBRAL ANEURYSM COILING + 
BALLOON 

CAXRYC-0102| CEREBRAL ANEURYSM COILING + STENT 


7 
, 


CAXRYC-0103 | CEREBRAL ANEURYSM SIMPLE COILING 


CAXRYC-0077 | CEREBRAL ANGIO (WITHOUT 
MATERIALS) 

CAXRYC-0104 | CEREBRAL AVM OR FISTULA 
HISTOACRYL EMBOLIZATION 


استثصال جلطه من شریان المخ بأستعمال القسطرة CAXRYC-0084| CEREBRAL MECHANICAL‏ 
التدخلية THROMBECTOMY (NOT INCLUDING‏ 

MATERIAL) 
CAXRYC-0079 | CHEMOEMBOLIZATION حقن علاج كيماوي وسد الشرايين المغذية للأورام‎ 


باستخدام القسطرة التداخلية 


CAXRYC-0085 | CONTRAST MEDIA FOR صبغه لفحص أشعة تداخلية‎ 
INTERVENTIONAL PROCEDURE 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


= اشعة تشخيصية بالصبغة على القنوات المرارية CAXRYD- = DIAGNIOSTIC PTC‏ 
22,000 توسيع شریان بالبالون (مكان واحد) 1 CAXRYD-0024| DILATION OF PERIPHERAL ARTERY‏ 
SEGMENT‏ 
2,970 تصوير الغضروف بين الفقرات بالصبغة CAXRYD-0025 | DISCOGRAPHY‏ 
18,700 حقن متقدم مع سد الأوعية CAXRYE-0009 | EMBOLIZATION + TRANS CATHETER‏ 
MAJOR‏ 
11,000 حقن بسيط مع سد الأوعية CAXRYE-0007 | EMBOLIZATION + TRANS CATHETER‏ 
MINOR‏ 
14,300 حقن متوسط مع سد الأوعية CAXRYE-0008 | EMBOLIZATION + TRANS CATHETER‏ 
MODERATE‏ 
تصوير الأوعية الدموية في البريخ CAXRYE-0005 | EPIDEDIMO VASOGRAPHY 2 SIDES‏ 
4,400 تصوير الأوردة فوق الأم الجافية CAXRYE-0006 | EPIDURAL VENOGRAPHY‏ 
22,000 توسيع شریان الفخذ باستخدام البالون والقسطرة CAXRYF-0012 | FEMO-POPLITEAL ANGIOPLASTY‏ 
التداخلية 
44,000 جلسة أولي لعمل فحص نووي وقسطرة تداخلية FIRST SESSION BEFORE‏ | 6۸008۷۲-۵014 
ماقبل حقن نظائر مشعه لورم بالكبد RADIOEMBOLIZATION‏ 
11,000 حقن تشخيصي ضوي علي شرايين البطن CAXRYF-0015 | FLEUROSCENT IMAGING OF‏ 
ABDOMINAL ART./VEIN‏ 
7,700 حقن تشخيصي ضوي علي شرايين الاطراف CAXRYF-0016 | FLEUROSCENT IMAGING OF LIMB‏ 
ART./VEIN‏ 
4,070 سحب سائل عن طريق الاشعة المرئية CAXRYF-0010| FLUORESCOPY GUIDED ASPIRATIN‏ 
حقن مفصلات الفقرات تحت الأشعة للفقرة الواحدة CAXRYF-0013 | FLUOROSCOPIC GUIDED FACET‏ 
INJECTION‏ 
منظار تراجي لتصویر البنكرياس والمرارة عن طريق CAXRYF-0011| FLUROSCOPY GUIDED ERCP‏ 
منظار فلورسنتي 
تصویر القنوات اللبنية جانب واحد بالصبغة CAXRYG-0002|GALACTOGRAPHY ONE SIDE‏ 
ترکیب doles‏ بالجهاز الهضمي باستخدام القسطرة ۷6۵ 6 | CAXRYG-0003‏ 
التداخلية 
اا توسيع قناة الجهاز الهضمي بالبالونه CAXRYG-0022| GIT BALLOON DILATATION‏ 
توسيع ضيق بالجهاز الهضمي بالبالونه مع تركيب CAXRYG-0023| GIT BALLOON DILATATION & STENTING‏ 
دعامه 
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المستشفن السعودي الألماني القاهرة جه 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | حك 


es 


RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | WETS‏ 


تصوير الأوعية الدموية في اليد بالصبغة CAXRYH-0017 | HAND ANGIOGRAPHY‏ 
c‏ 


تركيب قسطرة هيكمان تحت الاشعة AXRYH-0018 | HICHMAN PERMACATH INSERTION‏ 


توسيع شریان الساق باستخدام البالون والقسطرة INFRAPOPLITEAL ANGIOPLASTY‏ | ۸۷8۷۱-0006 
التداخلية 


C z 

CAXRYI-0017 | INTERNATIONAL VISITING PROFESSOR كشف إستشاري أشعه تداخليه زائر (دولي)‎ 
CONSULTATION FEES 

CAXRYC-0106 | INTERVANTIONAL RADIOLOGY تداخلية لعمل قسطرة‎ dad! اتعاب استشاري‎ 
CONSULTANT FEES FOR DIAGNOSTIC تشخيصية‎ 
CATHETER 


AXRYI-0037 | INTERVANTIONAL RADIOLOGY اتعاب استشاري اشعة تداخلية لعمل قسطرة‎ 
CONSULTANT FEES FOR DIAGNOSTIC تشخيصية + قسطرة متناهية الصغر‎ 
CATHETER USING MICRO CATHETER 


6 
CAXRYI-0038 | INTERVANTIONAL RADIOLOGY اتعاب استشاري اشعة تداخلية لحالة علاجية بالاشعة‎ 
CONSULTANT FEES FOR THERAPEUTIC 


PROCEDURE 


حقن وسد تحور شریانی وريدي بالمخ باستخدام CAXRYI-0010 | INTRACEREBRAL ARTERIOVENOUS‏ 
القسطرة التداخلية (معقدة) MALFORMATION‏ 
حقن وسد تحور شرباني وريدي بالمخ باستخدام CAXRYI-0009 | INTRACEREBRAL AVM EMBOLIZATION‏ 
القسطرة التداخلية (بسيطة) 
توسيع شربان بالمخ بالبالون CAXRYI-0004 | INTRACRANIAL ANGIOPLASTY‏ 
CAXRYI-0005 | INTRACRANIAL STENTING 66,000‏ 
1,100 كشف إستشاري أشعه تداخليه زائر CAXRYL-0007| LOCAL VISITING PROFESSOR‏ 
CONSULTATION FEES‏ 
33,000 غلق ورم رئوي بالقسطرة , CAXRYL-0013| LUNG MASS EMBOLIZATION‏ 
HYMPTOPYSIS EMBOLIZATION‏ 
2,200 تصوير الأوعية الليمفاوية في القدمين (ناحية واحدة) CAXRYL-0006 | LYMPHANGIOGRAPHY BIPEDAL‏ 
22,000 توسيع شریان البطن والامعاء باستخدام البالون CAXRYM-0071]| MESENTRIC ANGIOPLASTY‏ 
والقسطرة التداخلية 
5,500 اشعة بالصبغة على شرايين البطن CAXRYM-0070| MESENTRIC ARTERIOGRAM‏ 
13,200 تركيب انبوبة تصريف بول بالكلى تحت الاشعة CAXRYN-0007 | NEPHROSTOMY - BILATERAL‏ 
(ناحيتين) 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية Code | NEIG‏ 


تركيب مخرج او قسطرة تحت الاشعة CAXRYN-0006 | NON -TUNNELD LINE PLACEMENT‏ 
تصوير المرارة في العملية أو ما بعد العملية بالصبغة CAXRYO-0007 | OPERATIVE OR POST-OPERATIVE‏ 
CHOLANGIOGRAM‏ 


تصویر القنوات المراربة بالصبغة من خلال انبوبة من CAXRYP-0022 | P.T.C.‏ 
الجلد 


CAXRYP-0033| PAIN BLOCK BILATERAL حقن مواد مثبطة للألم تحت الاشعة (ناحيتين)‎ 
CAXRYP-0032| PAIN BLOCK UNILATERAL حقن مواد مثبطة للألم تحت الاشعة (ناحية واحدة)‎ 
CAXRYP-0023| PELVIC ANGIOGRAM 4,905 
CAXRYP-0030] PELVIC ARTERIOGRAM اشعة بالصبغة على شرايين الحوض‎ 4,950 
CAXRYP-0036 | PERCUTANEOUS DISCECTOMY 2 شفط انزلاق غضروف عنقی تح‎ 
CERVICAL 
CAXRYP-0035 | PERCUTANEOUS DISCECTOMY LUMBAR 
CAXRYP-0027 | PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY ONE تحت الاشعة (ناحية‎ KIL تركيب انبوبة تصريف‎ 
SIDE واحدة)‎ 
CAXRYP-0028| PERCUTANEOUS TRANHEPATIC 
DRANAGE (PTD) 
CAXRYP-0031| PERCUTANOUS TRACT DILATATION 2,970 
CAXRYP-0024| PERIPHERAL ANGIO/ABD ANGIO 1 SIDE تصودر الأوعية الدموية الطرفية / تصویر الأوعية‎ 
الدموية البطنية‎ 
CAXRYP-0025 | PERIPHERAL ANGIOGRAM 1ST RUN 4,085 
CAXRYP-0043 | PERIPHERAL BALOON VENOPLASTY توسيع الأوردة الطرفية بالبالون‎ 16,500 
CAXRYP-0045 | PERIPHRAL VENOUS STENT 27,500 
CAXRYP-0037 | PICC LINE INSERTION (INCLUDING ترکیب قسطرة وریدیة طوبلة تحت الأشعة (شاملة‎ 
CATHETER) القسطرة)‎ 
CAXRYP-0044| PORTACATH INSERTION 8,000 
CAXRYP-0034| PREOPRERATIONAL EMBOLIZATION سد شرايين باستخدام القسطرة التداخلية (ما قبل‎ 11,000 
العمليات)‎ 
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@ المستشفن السعودي الألماني القاهرة‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | XELE | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAXRYP-0026 | PULMONARY ANGIOGRAPHY 5,500 

۱ اشعة بالصبغة على الشريان الرئوي CAXRYP-0029| PULMONARY ARTERIOGRAM‏ 

19,965 علاج اورام بالتردد الحراري CAXRYR-0009| RADIOFREQUENCY APLATION‏ 

رانفو قسطرة للقنوات المرارية مع المنظار CAXRYR-0015 | RANDEVOUX PTC‏ 

توسيع شریان الكلى باستخدام البالون والقسطرة CAXRYR-0008| RENAL ANGIOPLASTY‏ 

التداخلية 

توسيع شریان الكلى بالبالون مع تركيب دعامة (ناحية CAXRYR-0005 | RENAL ANGIOPLASTY AND STENTING‏ 
واحدة) ONE SIDE‏ 

توسيع شريان الكلى بالبالون (ناحية واحدة) CAXRYR-0004| RENAL ANGIOPLASTY ONE SIDE‏ 

۱ اشعة بالصبغة على شرايين الكلى ۸ CAXRYR-0007| RENAL‏ 

تصوير الأوعية الدموية الكلوية / أعلى الجهاز الهضمي CAXRYR-0006| RENAL/UPPER ABDOMINAL‏ 
ANGIOGRAPHY‏ 

CAXRYS-0034 | SCREENING FOR BREAST CANCER دراسة للأورام الثدي‎ 

CAXRYS-0035 | SCREENING FOR LUNG CANCER WITH دراسة لأورام الرئة‎ 
CT 

الجلسة الثانية لحقن المادة المشعة العلاجية CAXRYS-0041 | SECOND SESSIN TO‏ 
RADIOEMBOLIZATION‏ 

CAXRYS-0036 | SELECTIVE ANGIOGRAM EACH VESSEL 

سد شربا الطحال باستخدام القسطرة التداخلية CAXRYS-0033 | SPLENIC EMBOLIZATION‏ 

۱ تركيب دعامة بالحالب تحت الاشعة باستخدام ۷۲ CAXRYS-0038 | STENTING — BILATERAL‏ 

القسطرة التداخلية (ناحیتین) 
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در 
دن 
نم 
Q‏ 
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تركيب دعامة بالحالب تحت الاشعة باستخدام CAXRYS-0037 | STENTING — UNILATERAL URETERIC‏ 
القسطرة التداخلية (ناحية واحدة) 


توسيع شریان ما تحت الترقوة باستخدام البالون CAXRYS-0032 | SUBCLAVIAN ARTERY ANGIOPLASTY‏ 
والقسطرة التداخلية 


CAXRYS-0031 آاآ|‎ CAVOGRAHPY 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
CAXRYT-0018 | THORACIC AORTOGRAM اشعة بالصبغة على الشريان الأورطي الصدري بالكامل‎ 5,500 


22,000 حقن مواد مذيبة للجلطة تحت الاشعة باستخدام CAXRYT-0019 | THROMBOLYSIS‏ 
القسطرة التداخلية 


9822+ 
o‏ ےت 
کت 


9,350 استئصال ورم بالثدي تحت الموجات فوق الصوتية CAXRYU-0025 | U/S GUIDED BREAST LUMP EXCISION‏ 


3,300 سونار إرشادي تداخلي عبر المستقيم لأخذ عينة CAXRYU-0018| ULTRASOUND GUIDED‏ 
INTERVENTIONAL PR‏ 

CAXRYU-0042| UNI BILATERAL UPPER LIMB VENOUS تخطيط على أوردة الطرف العلوي‎ 1,500 
(Mapping ) 


CAXRYU-0024 | UNILATERAL ABLATION OF VARICOSE واحدة)‎ Lob) کی الدوالى‎ 11,000 
VEINS 


4,950 اشعة بالصبغة على شرايين الطرف العلوي (ناحية CAXRYU-0020 | UNILATERAL ARM ARTERIOGRAM‏ 


واحدة) 


4,950 اشعة بالصبغة على شرايين الساق (ناحية واحدة) CAXRYU-0019 | UNILATERAL LEG ARTERIGRAM‏ 


CAXRYU-0043| UPPER LIMB (AV) SHUNT ASSESSMENT تقيم وصلة غسيل الكلي بالطرف العلوي‎ 1,000 
ARTERIO VENOUS 

CAXRYU-0022 | UREETRIC STRITURE DILATATION 12,100 

CAXRYU-0028| USING ANGIO MACHINE FOR استعمال جهاز الأنجيو في فحص تشخيصي‎ 1,100 
DIAGNOSTIC PROCEDURE 


CAXRYU-0029 | USING ANGIO MACHINE FOR INJECTION استعمال جهاز الأنجيو للحقن مستويات متعددة‎ 3,850 
MULTI-LEVEL 


CAXRYU-0031 | USING ANGIO MACHINE FOR INJECTION استعمال جهاز الأنجيو للحقن مستوى واحد‎ 2,640 
ONE LEVEL 

CAXRYU-0030| USING ANGIO MACHINE FOR INJECTION استعمال جهاز الأنجيو للحقن 2 مستوى‎ 2,860 
TWO LEVELS 

CAXRYU-0027 | USING ANGIO MACHINE FOR MINOR استعمال جهاز الأنجيو في فحص بسيط‎ 1,650 
PROCEDURE 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


4,950 - جهاز وغرفة CAXRYU- = USING OF ANGIOGRAPHY MACHINE ANGIOU!‏ 
1,650 استعمال غرفة الإفاقة فيما بعد إجراء متقدم CAXRYU-0034| USING RECOVERY ROOM FOR MAJOR‏ 
PROCEDURE‏ 
استعمال غرفة الإفاقة فيما بعد إجراء بسيط CAXRYU-0032| USING RECOVERY ROOM FOR MINOR‏ 
PROCEDURE‏ 
1,100 استعمال غرفة الإفاقة فيما بعد إجراء متوسط CAXRYU-0033| USING RECOVERY ROOM FOR‏ 
MODERATE PROCEDURE‏ 
1,760 استعمال جهاز تردد حراري CAXRYU-0026| USING RF MACHINE‏ 
17,600 سد الشرايين المغذية لورم ليفي بالرحم باستخدام CAXRYU-0021| UTERINE FIBROID EMBOLIZATION‏ 
القسطرة التداخلية 
17,600 حقن وسد الدوالي تحت الاشعة باستخدام القسطرة | CAXRYV-0009| VARICOCELE EMBOLIZATION BILATERAL‏ 
التداخلية (ناحيتين) 
16,500 حقن وسد الدوالي تحت الاشعة باستخدام القسطرة CAXRYV-0010| VARICOCELE EMBOLIZATION‏ 
التداخلية (ناحية واحدة) UNILATERAL‏ 
22,000 کي دوالي الساقیین بالليزر CAXRYV-0013| VARICOSE VEINS LASER ABLATION‏ 
16,500 حقن دوالي الساقيين بالمواد المخثره CAXRYV-0014 | VARICOSE VEINS SCLEROTHERAPY‏ 
22,000 سد شربان نازف بأستعمال الحلزونات CAXRYV-0012| VASCULAR COILING FOR BLEEDING‏ 
27,500 تركيب دعامة شريانية باستخدام القسطرة التداخلية CAXRYV-0007 | VASCULAR STENT PLACEMENT‏ 
له >ە۸۳ھ "ا" 
تصوير الأوردة في الأطراف العلوية والسفلية جانبين CAXRYV-0003 | VENOGRAPHY UPP/LOW EXT.BOTH SD‏ 
بالصبغة 
تصوير الأوردة في الأطراف العلوية والسفلية جانب CAXRYV-0004 | VENOGRAPHY UYPP/LOW EXTR.1 SID‏ 
واحد بالصبغة 
توسيع وريد بالبالون باستخدام القسطرة التداخلية CAXRYV-0008 | VENOUS ANGIOPLASTY‏ 
CAXRYV-0006| VENOUS EMBOLIZATION 8,800‏ 
5,500 تصوير شربان الفقرات بالصبغة CAXRYV-0005 | VERTEBRAL ARTERY 1ST RUN‏ 
17,600 اعادة بناء فقرة تحت الاشعة CAXRYV-0011 | VERTEBROPLASTY‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 
2.01 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


1,190 = كثافة العظام CAXRYB- = BONE DENSITOMETRY‏ 
CAXRYC-0054| CONTRAST (ADDITIONAL) vee] 0‏ 
8,000 فحص على شرايين القلب والصمام CAXRYC-0073| CT + TAVR PROTOCOL‏ 
1450 أشعه مقطعيه ثلاثية الأبعاد على أي جزء CAXRYC-0059| CT 3D ANY AREA‏ 
ae‏ اشعة مقطعية على البطن والحوض بدون صبغة CAXRYC-0022| CT ABDOMEN & PELVIS W/O CONTRAST‏ 
2,545 اشعة مقطعية على البطن والحوض بالصبغة CAXRYC-0023| CT ABDOMEN & PELVIS WITH‏ 
CONTRAST‏ 
أشعة مقطعية على البطن أو الحوض بدون الصبغة CAXRYC-0024| CT ABDOMEN OR PELVIS W/O‏ 
CONTRAST‏ 
1,820 أشعه مقطعيه على البطن بالصبغة CAXRYC-0047| CT ABDOMEN WITH CONTRAST‏ 
رسم شرايين بالأشعة المقطعية بالصبغة CAXRYC-0046 | CT ANGIOGRAPHY‏ 
155 اشعة مقطعية على الكاحل بدون صبغه CAXRYC-0107| CT Ankle without contrast‏ 
اشعة مقطعية على الكاحل بدون صبغه - جانبين CT Ankle without contrast (BILATERAL)‏ | ۸۸۵۷۰۱093 
2,180 أشعه مقطعيه على اي مفصل بالصبغة CAXRYC-0057| CT ANY JOINT WITH CONTRAST‏ 
أشعة مقطعية على المخ أو عظام الجمجمة بدون CAXRYC-0025| CT BRAIN OR SKULL W/O CONTRAST‏ 
صبغه 
۲ أشعة مقطعية على المخ أو عظام الجمجمة بصبغه CAXRYC-0026 | CT BRAIN WITH &W/O CONTRAST‏ 
وبدون صبغة 
أشعة مقطعية على المخ بالصبغة ۲ CAXRYC-0027| CT BRAIN WITH‏ 
1,365 أشعه مقطعيه على الفقرات العنقية CAXRYC-0060] CT CERVICAL SPINE‏ 
2,090 اشعة مقطعية علي الصدر بالصبغة CAXRYC-0033| CT CHEST MEDASTINUM WITH‏ 
CONTRAST‏ 
1640 اشعة مقطعية على الصدر بدون صبغة CAXRYC-0034| CT CHEST MEDIASTINUM W/O‏ 
CONTRAST‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية Code WETS‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | ۸862 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
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1,820 


CAXRYC-0048 | CT PELVIS WITH CONTRAST أشعه مقطعيه على الحوض بالصبغة‎ 1 


CAXRYC-0067 | CT PERFUSION STUDY (BRAIN, LIVER OR دراسة لمعدل التشبع بالأشعة المقطعية (للمخ أو‎ 


الكبد أو أي عضو) ANY ORGAN‏ 


CAXRYC-0090| CT REPORTNG FOR OUTSIDE كتابة تقرير مقطعيه لفحص خارجي‎ 
PROCEDURE 

۲ أشعه مقطعيه على الفقرات العجزية CAXRYC-0063 | CT SACRUM & COCCYX‏ 

CAXRYC-0029| CT SCANOGRAM LOWER LIMBS أشعة مقطعية لقياس طول الأطراف‎ 1,000 

1,450 اشعة مقطعية على العظمة السرجية بدون صبغه CAXRYC-0113 | CT Sella without contrast‏ 

CAXRYC-0114| CT Shoulder without contrast 1,545 

1,545 اشعة مقطعية على الكتف بدون صبغه - جانيين CAXRYC-0098 | CT Shoulder without contrast‏ 
(BILATERAL)‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية 
متابعة الأشعة المقطعية بالتنبيه CAXRYC-0030] CT SIMULATION FOLLOW UP‏ 


ma 
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CAXRYC-0031 | CT SIMULATION WITH CONTRAST أشعة مقطعية بالتنبيه بصبغة‎ 


سد هه 
س 
(CHEST, ABD. & PELVIS)‏ 


۲۵۸۸8۷۰۰0099 | CT Wrist without contrast (BILATERAL) جانبین‎ - diuo اشعة مقطعية على الرسغ بدون‎ 1,545 
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CAXRYM-0006 | MYELOGRAM COMBINATION اشعة مقطعية على النخاع‎ 
(FLUROSCOPY+CT) 


أشعة مقطعية على العظام مع تصویر GE‏ الابعاد CAXRYO-0004| OSTEO - CT. 3 D‏ 
1,640 متابعة أشعة مقطعية على العظام CAXRYO-0005 | OSTEO C.T. FOLLOW UP‏ 


CAXRYP-0020| PANORAMA + CEPHALOMETRIC 1 VIEW |CT) دراسة متكاملة على الفك (بانوراما وسیفالومتری»‎ 2,905 
+TOMOGRAM OF TMJ + CT OF TMJ جانبين‎ 
BILATERAL 

CAXRYP-0019| PANORAMA + CEPHALOMETRIC 1 VIEW | CT) دراسة متكاملة على الفك (بانوراما وسیفالومتری»‎ 2,365 
+TOMOGRAM OF TMJ + CT OF TMJ 
UNILATERAL 


CAXRYP-0021 | POLY TRAUMA PROTOCOL (FAST CT (1) اشعات ما بعد الحوادث‎ 915 
BRAIN, X-RAY TWO AREAS) 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code 


CAXRYP-0018 | PRELIMINARY C.T. ANY ORGAN 
CAXRYS-0029 | SPINE W/O CONTRAST (2 SEGMENTS) 
i 7ھ‎ 


۸۵۸۳۷۰5-0028 | SPINE WITH CONTRAST (2 SEGMENTS) 
CAXRYC-0105 | CEREBRAL AVM OR FISTULA ONYX 
EMBOLIZATION 
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=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 






A 


RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 
3. MRI 


Code | ۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


تخدير لفحص أشعة CAXRYA-0027 | ANETHESIA FOR RADIOLOGY‏ 
PROCEDURE‏ 
3 أشعة رنين مغناطب طيسي على البطن مع وبدون صبغة CAXRYM-0007 | MR- ABDOMEN WITH & WITHOUT‏ 
CONTRAST‏ 
2,905 أشعة رنين مغناطيسي على الكاحل / القدم (جانب CAXRYM-0008| MR- ANKLE / FOOT (1 SIDE) WITH‏ 
واحد) بالصبغة CONTRAST‏ 
5 آشعة رنين مغناطب طيسي على الكاحل / القدم جانبین) CAXRYM-0082| MR- ANKLE / FOOT (2 SIDES) WITH‏ 
بالصبغة CONTRAST‏ 
4,360 رنين علي الكاحل بدون صبغه - جانبين CAXRYM-0083 | MR- Ankle without contrast‏ 
(BILATERAL)‏ 
2 
2 
2 


925 
,000 
,810 
,180 
,180 
4,360 
,180 
,270 
,000 
,180 
,810 


CAXRYM-0084 | MR- Arm without contrast رنين علي العضد بدون صبغه - جانبين‎ 
(BILATERAL) 

4,545 رنين مغناطيسي مع حقن الصبغة بالمفصل CAXRYM-0068| MR ARTHROGRAM‏ 

أشعة رنين مغناطيسي على الضفيرة العضدية CAXRYM-0010 | MR- BRACHIAL PLEXUS‏ 

1,725 أشعة رنين مغناطيسي على المخ انتشار فقط CAXRYM-0013 | MR- BRAIN DIFFUSION ONLY‏ 


CAXRYM-0014| MR- BRAIN STROKE PROTOCOL (DWI & | رنين مغناطيسي على المخ بروتوكول التعامل مع‎ deal 
الجلطة (التصوير بوزن منتشر & أشعة مقطعية)‎ 
CAXRYM-0012| MR- BRAIN WITH & WITHOUT أشعة رنين مغناطيسي على المخ بالصبغة وبدون صبغة‎ 3 
CONTRAST 
CAXRYM-0011| MR- BRAIN WITHOUT CONTRAST رنين مغناطيسي على المخ بدون صبغة‎ deal ia 


CAXRYM-0066] MR BREAST FULL STUDY CONTRAST فحص بالرنين المغناطيسي على الثديين دراسة كامله‎ 5 
DYNAMIC, SPECTROSCOPY & بالصبغة‎ 
DIFFUSION 


CAXRYM-0015 | MR- BREASTS WITH & WITHOUT 
CONTRAST 

CAXRYM-0062 | MR C.S.F FLOWMETERY 

CAXRYM-0069 | MR CARDIOLOGY PACKAGE 
(MYOCARDIUM AND ENDOCARDIUM) 
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أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية بدون 
صبغة وبالصبغة 

أشعة رنين مغناطيسى على الفقرات العنقية الظهرية 
بدون صبغة وبالصبغة 


أشعة رنين مغناطيسي على الصدر بدون صبغة 


وبالصبغة 


أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات الظهرية بدون 
صبغة وبالصبغة 


أشعة رنين مغناطيسى على الفقرات الظهرية القطنية 
بدون صبغة وبالصبغة 
أشعة رنين مغناطيسى على الفقرات الظهرية القطنية 


بدون صبغة 
أشعة رنين مغناطيسي على المرفق (جانبين) بدون 
صيغة 


60 





RADIOLOGY DEPARTMENT 


Code | Name 


AXRYM-0016] MR- CERVICAL SPINCE WITHOUT 
CONTRAST 


C 

CAXRYM-0017 | MR- CERVICAL SPINE WITH & WITHOUT 
CONTRAST 

CAXRYM-0019 | MR- CERVICO-DORSAL SPINE WITH & 
WITHOUT CONTRAST 


CAXRYM-0020 | MR- CHEST WITH & WITHOUT 
CONTRAST 
CAXRYM-0054 | MR- CONFERMATION SEQUENCE 


AXRYM-0022 | MR- DORSAL SPINE WITH & WITHOUT 
CONTRAST 


CAXRYM-0018 | MR- CERVICO-DORSAL SPINE WITHOUT 
CONTRAST 


CAXRYM-0021| MR- DORSAL SPINE WITHOUT 
CONTRAST 

CAXRYM-0024 | MR- DORSO-LUMBAR SPINE WITH & 
WITHOUT CONTRAST 


MR- DORSO-LUMBAR SPINE WITHOUT 
CONTRAST 


CAXRYM-0023 


CAXRYM-0078 | MR DYNAMIC STUDY 
CAXRYM-0025 | MR- ELBOW (1 SIDE) WITHOUT 
CONTRAST 


MR- ELBOW (2 SIDES) WITHOUT 
CONTRAST (BILATERAL) 


CAXRYM-0096 


CAXRYM-0074 | MR ENTEROGRAPHY 


CAXRYM-0031] MR EXTRA CONTRAST CHARGE 


3,300 فحص رنين مغناطيسي علي الناسور CAXRYM-0080| MR FISTULOGRAM‏ 


CAXRYM-0087 | MR- Foot without contrast 2,180 
CAXRYM-0097 | MR- Foot without contrast 

(BILATERAL) 
CAXRYM-0088 | MR- Forearm without contrast 2,180 


4,360 رنين علي القدم بدون صبغه - جانبين 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAXRYM-0098 | MR- Forearm without contrast رنين علي الساعد بدون صبغه - جانبين‎ 4,360 
(BILATERAL) 

CAXRYM-0089| MR- Hand without contrast 2,180 

CAXRYM-0099 | MR- Hand without contrast رنين علي اليد بدون صبغه - جانبين‎ 4,360 
(BILATERAL) 

2,905 أشعة رنين مغناطيسي على الحوض As)‏ الجانبين) & CAXRYM-0032| MR- HIPS (BILATERAL) WITH‏ 
بدون صبغة وبالصبغة WITHOUT CONTRAST‏ 

2,905 أشعة رنين مغناطيسي على الصماخ السمي الداخلي CAXRYM-0027| MR- INTERNAL AUDITORY MEATUS‏ 
بدون صبغة وبالصبغة WITH & WITHOUT CONTRAST‏ 

2,180 أشعة رنين مغناطيسي على الركبة (جانب واحد) بدون CAXRYM-0028| MR- KNEE (1 SIDE) WITHOUT‏ 
صبغة CONTRAST‏ 

4,360 أشعة رنين مغناطيسي على الركبة (جانبين) بدون CAXRYM-0100| MR- KNEE (2 SIDES) WITHOUT‏ 
صبغة CONTRAST‏ 

4,545 فحص بالرنين المغناطيسي مع قياس درجة التشبع CAXRYM-0065 | MR LARYNX + PERFUSION STUDY‏ 

للحنجرة 

CAXRYM-0090| MR- leg without contrast 2,180 

CAXRYM-0101] MR- leg without contrast (BILATERAL) رنين علي الساق بدون صبغه - جانبين‎ 4,60 

2,640 أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية العجزية & CAXRYM-0030| MR- LUMBOSACRAL SPINE WITH‏ 
بدون صبغة وبالصبغة WITHOUT CONTRAST‏ 

2,180 أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية العجزية CAXRYM-0029| MR- LUMBOSACRAL SPINE WITHOUT‏ 
بدون صبغة CONTRAST‏ 

4,620 2 نين علي القن یمفاوں CAXRYM-0079| MR LYMPHANGIOGRAPHY‏ 

2,545 أشعة رنين مغناطيسي لتصوير البنكرياس والمرارة CAXRYM-0042| MR- MRCP‏ 

3,090 أشعة رنين مغناطيسي على أنسجة الرقبة الرخوة بدون & CAXRYM-0047| MR- NECK SOFT TISSUE WITH‏ 
صبغة وبالصبغة WITHOUT CONTRAST‏ 

CAXRYM-0091| MR- Neck without contrast 2,180 

2,905 أشعة رنين مغناطيسي على محجر العين بدون صبغة CAXRYM-0048| MR- ORBITS WITH & WITHOUT‏ 
وبالصبغة CONTRAST‏ 

6 


25 أشعة رنين مغناطيسي على الجيوب الجار أنفية بدون & AXRYM-0049 | MR- PARANASAL SINUSES WITH‏ 
صبغة وبالصبغة WITHOUT CONTRAST‏ 


2,180 آشعة رنین مغناطيسي لقیاس الحوض ۷ CAXRYM-0033 | MR-‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | ۸89062 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAXRYM-0092|MR- Pelvis without contrast 2,180 
CAXRYM-0050| MR- PELVIS WITH & WITHOUT أشعة رنين مغناطيسي على الحوض بدون صبغة‎ 2,905 
CONTRAST وبالصبغة‎ 
C ۳ 
WITHOUT CONTRAST صبغة وبالصبغة‎ 
CAXRYM-0093 | MR- Perianal fistula without contrast رنين علي ناسور محيط الشرج بدون صبغه‎ 2,180 
CAXRYM-0052|MR- PITUITARY GLAND WITH & أشعة رنين مغناطيسي على الغدة النخامية بدون صبغة‎ 2905 
WITHOUT CONTRAST وبالصبغة‎ 
CAXRYM-0063| MR PROSTATE WITH CONTRAST FULL فحص بالرنين المغناطیسو بروستاتا بالصبخ‎ 4,545 
STUDY 
CAXRYM-0064| MR RECTUM WITH CONTRAST فحص بالرنين المغناطيسي على المستقيم بالصبغة‎ 4,000 
CAXRYM-0077| MR REDUCED STUDY فحص رنين مغناطيسي مختصر (مكمل)‎ > 
CAXRYM-0081| MR REPORTING FOR OUTSIDE STUDY 
CAXRYM-0076| MR SACROILIAC JOINTS 
CAXRYM-0053| MR- SHOULDER (1 SIDE) 
CAXRYM-0102 | MR- SHOULDER (2 SIDES) 
CAXRYM-0067| MR SPECIAL TECHNIQUES (PERFUSION, 4 
TRACTOGRAPHY....) 
CAXRYM-0094| MR- Thigh without contrast 2,180 
CAXRYM-0103 | MR- Thigh without contrast رنين علي الفخذ بدون صبغه - جانبين‎ 1 
(BILATERAL) 
CAXRYM-0056| MR- TMJ أشعة رنين مغناطيسي على المفصل الفكي الصدغي‎ 
CAXRYM-0075 | MR TRIPHASIC رنين ثلائی الأطوار بالصبغة‎ 
CAXRYM-0059 | MR- WHOLE SPINE LIMITED STUDY SAG أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات بأكملها دراسة‎ 
ONLY فقط‎ SAG محدودة‎ 
CAXRYM-0058| MR- WHOLE SPINE WITH & WITHOUT أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات بأكملها بدون‎ 
CONTRAST صبغة وبالصبغة‎ 
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2905 أشعة رنين مغناطيسي على ناسور محيط بالشرج بدون ۵ AXRYM-0051| MR- PERIANAL FISTULA WITH‏ 
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A لمستش فی السعودي الألماني القاهرة‎ 
So | SAUDI GERMAN HOSPITAL CA 






RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 
أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات بأكملها بدون CAXRYM-0057| MR- WHOLE SPINE WITHOUT‏ 
CONTRAST iia‏ 


۵۳ له 
ك 
۵0 ھ 
٤‏ ۶۷78" 
بالطرفين السفليين 
تھے 
تھے 
۳ 
= 


أشعة رنين مغناطيسي لتصوير الأوعية الدموية في CAXRYM-0038 | MRA NECK VESSELS‏ 
الرقبة 

أشعة رنين مغناطيسي لتصوير الأوعية الدموية في ۹5 CAXRYM-0039 | MRA‏ 
الحوض 

أشعة رنين مغناطيسي لتصویر الشرايين الكلوية CAXRYM-0040| MRA RENAL ARTERIES‏ 
أشعة رنين مغناطيسي لتصوير الأوعية الدموية CAXRYM-0041| MRA UPPER LIMBS‏ 
بالطرفين العلویین 


أشعة رنين مغناطيسي على المخ + أشعة رنين CAXRYM-0043| MRI + MRA + MRV BRAIN‏ 
مغناطيسي لتصویر الشرايين والأوردة بالمخ 

2,800 أشعة رنين مغناطيسي على المخ + أشعة رنين CAXRYM-0044| MRI + MRA BRAIN‏ 
مغناطيسي لتصویر الشرايين بالمخ 

4,500 أشعة رنين مغناطيسي المنظار الطيفي CAXRYM-0060| MRI SPECTROSCOPY‏ 

2,0 أشعة رنين مغناطيسي على المخ + أشعة رنين CAXRYM-0046| MRI+ MRV BRAIN‏ 
مغناطيسي لتصوير الأوردة بالمخ 

2,180 أشعة رنين مغناطيسي على الجهاز البولي (رنين CAXRYM-0045 | MRU (MR UROGRAM)‏ 
مغناطيسي لرسم الجهاز البولي) 

10 رنين مغناطيسي على أوردة المخ CAXRYM-0095 | MRV Brain‏ 

2,180 أشعة رنين مغناطيسي على الحلق CAXRYO-0006| MRI THROAT‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 
4. NUM 


Code | الاسم باللغة العربية | دا‎ | Price 


۱ 
۱ 
۱ 


2,640 مسح ذرى باليود المشع )5 (A‏ تشخيصي CAXRYI-0035 | ۱ 131 (5 MCI) DIAGNOSTIC‏ 
9,900 علاج باليود المشع )80 مللي) CAXRYI-0030 ۱۱131 (80 MCI) THERAPY‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


| الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


۱ 


w 
WO 
9 
Q 
0 


۲ مسح ذري على الغدد الدمعية AXRYL-0010} LACRIMAL GLANDS SCAN‏ 


حم حم 
حم uw‏ 
N‏ 00 
om O‏ 


CAXRYL-0009 | LYMPHO SCINTIGRAPHY مسح ذري على الجهاز اللمفاوي‎ 2,110 
CAXRYM-0072| MYOCARDIAL PERFUSION SPECT 
CAXRYM-0073| MYOCARDIAL PERFUSION W/ مسح ذري لعضلة القلب باستخدام البيرزانتين‎ 3,170 

PERSANTINE 
CAXRYP-0038| PARATHYROID SCAN مسح ذري على الغدة الجار درقية‎ 1 
CAXRYP-0041| PET CT (ONCOLOGY; NEUROLOGY & (PET مسح بوزیترونی مع أشعه مقطعیة(6۲‎ 7,000 
CARDIOLOGY) 
CAXRYP-0039| POST 1131 THERAPY SCAN مسح ذري ما بعد العلاج باليود المشع‎ 2,110 
CAXRYP-0040| PRELIMINARY SCAN ANY AREA / ORGAN 1,190 


نم 
Ko)‏ 
0 
ہا 


7 


۱ 
شه هه‎ 
۲6-99 M MAG3 STUDY TC-99m MAG3uUb دراسة‎ 1 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAXRYT-0022|TC-99M COLLOID HEPATO-SPLENIC الرغوي‎ TC-99 تصوير الكبد والطحال باستخدام‎ 2,640 
CAXRYT-0023| TESTICULAR SCAN 1,585 


1,450 مسح ذري على الغدة الدرقية CAXRYT-0024| THYROID SCAN‏ 


CAXRYW-0004 | WBS WITH I-131 (NAL; 5MCI) WHOLE MIBG 1-131 5 مسح ذرى باستخدام[۲۱0‎ 10,560 
BODY 
CAXRYY-0001 | Y90 SIRTEX إتريم 90 (علاجي)‎ 264,000 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 
5. US 


Code | XELE | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


سونار حمل ثلائی الأبعاد 3D PREGNANCY U/S‏ | ۲۵۸۸۴۷۲-0042 


£ 


فحص الثدي بسونار GE‏ الابعاد CAXRYU-0038 | 3D U/S BREAST EXAMINATION‏ 
أخذ dine‏ بمرشد عن طريق سونار BE‏ الأبعاد CAXRYU-0036 | 3D U/S GUIDED BIOPSY‏ 
سونار ثلائی الأبعاد CAXRYU-0037 | 3D ULTRASOUND‏ 
860 موجات صوتية على البطن والحوض CAXRYA-0001| ABDOMEN 8 PELVIS COMBINED U/S‏ 
3,070 بذل من السائل الامنيونى بالموجات الصوتية CAXRYA-0002 | AMNIOCENTESIS‏ 
915 موجات صوتية على الثدي جانبين CAXRYB-0004 | BILATERAL BREAST U/S‏ 
5 آشعة على الشریان السباتي & دوبلر من خلال المخ & CAXRYB-0005 | BILATERAL CAROTID DUPLEX‏ 
INTRACRANIAL DOPPLER‏ 
دوبلر على اوردة الساقين لدراسة وجود جلطة ( CAXRYB-0041| BILATERAL LL VENOUS DUPLEX‏ 
VARICOSE VENOUS)‏ 
1,820 فحص ماموجرام وسونار على ثديين CAXRYB-0008 | BILATERAL MAMMOSONOGRAPHY‏ 
دوبلر على الشرايين الطرفية على الناحيتين CAXRYB-0006 | BILATERAL PREFIRAL ARTERIAL‏ 
DOPPLER‏ 
1,160 دوبلر على الأوردة الطرفية على الناحيتين CAXRYB-0007 | BILATERAL PREFIRAL VENOUS DOPPLER‏ 
5,000 أخذ عينة وبزل CAXRYB-0003 | BIOPSY AND ASPIRATION‏ 
3,300 أخذ dine‏ انسجه عن طريق السونار CAXRYB-0002 | BIOPSY U/S (WITHOUT NEEDLE)‏ 
1,500 قياس هشاشة العظام -جزئیین CAXRYB-0001| BONE DENSITOMETRY 'TWO AREAS'‏ 
دوبلر على الشريان السباتي CAXRYC-0001 | CAROTID DOPPLER‏ 
سونار تشخيصي للمواليد CAXRYD-0001} DIAGNOSTIC U/S FOR NEONATES‏ 
8 دوبلر على الأوردة البابية / الكبدية ۷۹5 - CAXRYD-0004 | DOPPLER‏ 
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ray 
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0 
لا‎ 


در 
ہا 
0 
O‏ 


1,575 


860 
790 
60 
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D المستش فی السعودي الألماني القاهرة‎ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية Code | NEIS‏ 


CAXRYD-0016 | DOPPLER ARTERIAL BILATERAL LOWER دوبلر على شرايين الطرف السفلي ناحيتين‎ 
LIMB 

CAXRYD-0012 | DOPPLER ARTERIAL BILATERAL UPPER دوبلر على شرايين الطرف العلوي ناحيتين‎ 
LIMB 

1,160 دوبلر على شرايين الطرف السفلي ناحية واحده CAXRYD-0015 | DOPPLER ARTERIAL UNILATERAL‏ 
LOWER LIMB‏ 

1,160 دوبلر على شرايين الطرف العلوي ناحية واحده CAXRYD-0011 | DOPPLER ARTERIAL UNILATERAL UPPER‏ 
LIMB‏ 

دوبلر ملون على وصله شریانیه وريديه CAXRYD-0010 | DOPPLER A-V FISTULA‏ 

CAXRYD-0006 | DOPPLER FOR MESENTRIC ARTERY دوبلر على الشربان المساريقي‎ 


حم حم حم 
BS ui U1‏ 
N N‏ حم 
ی ی O‏ 


8 
8 
8 
8 


CAXRYD-0008 | DOPPLER FOR UMBLICAL ARTERY دوبلر على الشريان السري‎ 


60 
60 
60 
60 

CAXRYD-0009| DOPPLER STUDY FOLLOW UP متابعة دراسة الدوبلر‎ 750 

CAXRYD-0003| DOPPLER ULTRASOUND ONE SIDE 

LIMB 


CAXRYD-0014 | DOPPLER VENOUS BILATERAL UPPER دوبلر على أوردة الطرف العلوي ناحيتين‎ 
LIMB 


دم 
حم 
9 
0 


دوبلر على أوردة الطرف السفلى ناحية واحده CAXRYD-0017 | DOPPLER VENOUS UNILATERAL LOWER‏ 
LIMB‏ 


83 
83 
83 


bk 
شم‎ 
O 


50 فحص بالموجات الصوتية على البطن والحوض CAXRYF-0001‏ 
للحوادث 
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CAXRYD-0013 | DOPPLER VENOUS UNILATERAL UPPER واحده‎ Lob دوبلر على أوردة الطرف العلوي‎ 
LIMB 
خلفية‎ 11 


0 
0 
0 
0 















ےت السعودي الألماني لد جك 


SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | | د 


RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


تک —_— 
—A—_‏ 
الحرق 
جا دح م۳ _ 
2 ا نشسشیشت سس 
2 سا سس سل 
سوه 
ساسد | 
اس 
BIOPSY‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ Price 
CAXRYT-0008 | THYROID GLAND U/S موجات صوتيه على الغده الدرقية‎ 750 


ee | os 
CAXRYU-0013 اخذ عينة خلايا تحت الموجات الصوتية‎ 1,980 
PREGNANCY الحمل‎ 
ASPIRAT 
جات صوتب أنسح‎ 50 


2,365 


7 موجات صوتيه على الأنسجة السطحية CAXRYU-0012 | ULTRASOUND SUPERFICIAL ORGANS‏ 

CAXRYU-0003 | UNILATERA PREFIRAL ARTERIAL واحدة‎ Lob دوبلر على الشرايين الطرفية‎ 1,160 
DOPPLER 

500 موجات صوتية على الثدي جانب واحد CAXRYU-0001| UNILATERAL BREAST U/S‏ 

فحص ماموجرام وسونار على ثدي واحد CAXRYU-0014 | UNILATERAL MAMMOSONOGRAPHY‏ 

CAXRYU-0002 | UNILATERAL PREFIRAL VENOUS واحدة‎ Lob دوبلر على الأوردة الطرفية‎ 830 
DOPPLER 
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© 2 ال السعودي الألماني‎ 
=> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code Name اس باللغة العربية‎ Price 


menial acd a‏ = ا 


اا تركيب كانيولا بالسونار CAXRYU-0044| US GUIDED CANNULA INSERTION‏ 
1,500 استخدام جهاز السونار لعمل فحص القسطرة CAXRYU-0045 | USING US MACHINE‏ 
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الم ستشفی السعودی الألمانی القاهرة حم 


SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | دک 






RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 
6. X-Ray 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 
أشعة عادية على الكاحل وضع gli‏ خلفي جانبي CAXRYA-0012 | ANKLE X-RAY AP LATERAL‏ 


CAXRYA-0013 | ANKLE X-RAY AP LATERAL OBL مائل‎ (als gli على الكاحل وضع‎ dale آشعة‎ 


CAXRYA-0014 | ANKLE STRESS X-RAY BOTH SIDES 
CAXRYA-0015 | AP-HANDS, WRISTS, FEET AND ANKLES | خلفي على الیدین» الرسغين»‎ gli في وضع‎ dole أشعة‎ 
X-RAY القدمین. الكاحلين‎ 


CAXRYA-0016 | ARTHOGRAM 


CAXRYA-0003 | A.C. JOINT X-RAY W/ WEIGHT BEARING 


أشعة عادية على مفصلي الترقوة الأمامي بتحميل أو CAXRYA-0004] A.C. JOINT X-RAY W/& W/O WHIGHT‏ 
و ال BEARING da‏ 


AXRYA-0005 | ABDOMEN X-RAY ERECT 


الحالبين والمثانة) 


CAXRYA-0007 | ABDOMEN FLAT UPRIGHT DECUBITUS تلق‎ b9- فيلم أشعة عادية بطن‎ 715 
X-RAY 

CAXRYA-0008 | ABDOMEN FLAT ERECT DECUBITUS فيلم أشعة عادية بطن - بوضع قائم/استلة‎ 715 
X-RAY 

CAXRYA-0009 | ACROMIO CLAVICULAR JOINT X-RAY لمفصل الترقوي الأخري‎ dole أشعة‎ 

CAXRYA-0010| ADDITIONAL CHARGE EACH FILM 


أشعة عادية على الجزء العلوي من الجهاز الهضمي CAXRYB-0009| BA. MEAL (UPPER GIT) DOUBLE DOSE‏ 
بالباريوم صبغة مضاعفة CONTRAST‏ 


آشعة عادية على الجزء العلوي من الجهاز الهضمي CAXRYB-0010] BA. MEAL (UPPER GIT) SINLE DOSE‏ 
بالباريوم صبغة مفردة CONTRAST‏ 


CAXRYB-0011]| BA. SWALLOW (ESOP) DOUBLE DOSE صبغة‎ egy Wh على المريء لاختبار البلع‎ Hale أشعة‎ 
CONTRAST مضاعفة‎ 


فيلم أشعة عادية مسطح للبطن (أشعة على الكلى» CAXRYA-0006 | ABDOMEN FLAT X-RAY (KUB)‏ 


185 
220 


CAXRYB-0012 | BARIUM ENEMA DOUBLE DOSE فحص القولون بالباريوم صبغة مضاعفة‎ 2,000 
CONTRAST 

CAXRYB-0013 | BARIUM ENEMA SINGLE DOSE فحص القولون بالباریوم صبغة مفردة‎ 1,700 
CONTRAST 
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لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name | 


CAXRYB-0014| BDM 1-SEGMENT 

CAXRYB-0015 | BOTH FEET X-RAY AP, LAT (STANDING) ile اشعة عادية على القدمین وضع آماي خلفي‎ 
(واقفا)‎ 

CAXRYB-0016| BOTH HANDS X-RAY AP 


آشعة عادية على كلا الركبتين وضع آماي CAXRYB-0017| BOTH KNEES X-RAY AP BE‏ 


CAXRYB-0018 | BOTH KNEES X-RAY AP, LAT (STANDING) على كلا الركبتين وضع الوقوف‎ dole أشعة‎ 


دراسة كاملة بالأشعة العادية على الاطراف جانبين CAXRYB-0019 | BILATERAL LIMB X-RAY‏ 
التصوير الشعاعي للثديين CAXRYB-0020| BILATERAL MAMMOGRAPHY‏ 


CAXRYB-0021 | BA. SWALLOW LIMITED STUDY دراسة محدودة بالباريوم على المريء‎ 820 


أشعة عادية على الفقرات الفقارية الرقبة وضع آماي | CAXRYC-0002|C/SPINE AP, LAT, OBL, FLEX & EX X-RAY‏ 
خلفي جانبي مائل انبساط وانقباض 
آشعة عادية سيفالوميتري منظر واحد CAXRYC-0003 | CEPHALOMETRIC X-RAY 1 VIEW‏ 
915 أشعة عادية على سيفالوميتري منظرين CAXRYC-0004 | CEPHALOMETRIC X-RAY 2 VIEWS‏ 
460 أشعة عادية على الرقبة وضع آماي AE‏ جاني في CAXRYC-0005 | CERVICAL X-RAY AP-LATERAL IN‏ 
وضع الانبساط FLEXION AND EXTENSION‏ 
460 أشعة dole‏ على الرقبة وضع آماي خلفي جاني - مائل | CAXRYC-0006 | CERVICAL X-RAY AP, LATERAL, OBLIQUE‏ 
في وضع الانبساط/انقباض FLEX/ EXTENDED‏ 
4,545 تصوير النخاع بفقرات الرقبة CAXRYC-0007 | CERVICAL MYELOGRAM‏ 
460 أشعة عادية على فقرات الرقبة وضع GUI‏ خلفي CAXRYC-0008| CERVICAL SPINE X-RAY AP, LAT, ile‏ 
OBLIQUE‏ 
230 أشعة عادية على فقرات الرقبة وضع آماي خلفي جانبي CAXRYC-0009| CERVICAL SPINE X-RAY AP, LATERAL‏ 
شهد CAXRYC-0010| CHEST X-RAY APICAL VIEW pi‏ 
أشعة عادية على الصدر وضع أماي خلفي CAXRYC-0011| CHEST X-RAY AP, LAT & DECUBITUS le‏ 
أشعة dole‏ على الصدر وضع آماي خلفي جانبي مائل CAXRYC-0012 | CHEST X-RAY AP, LAT & OBL‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


أشعة عادية على الصدر وضع أماي خلفي جانبي CAXRYC-0013] CHEST AP, LAT VIEWS‏ 
أشعة dole‏ على الصدر وضع أماي AE‏ أو جاني CAXRYC-0014| CHEST AP VIEW OR LAT VIEW‏ 


أشعة عادية على عظمة الترقوة 5 وضع gli‏ مائل أو CAXRYC-0015|CLAVICLE 5% AOBL PA‏ 
gli ps‏ 


CAXRYC-0016 | COMPLETE CARDIAC STUDY W/ دراسة بالباريوم على القلب‎ 

BARIUM 
CAXRYC-0017| COMPLETE SPINE X-RAY AP & LAT دراسة كاملة على العمود الفقري وضع أمامي خلفي‎ 

VIEWS 
CAXRYC-0019| CHEST X-RAY AP VIEW (IN BED) أشعه على الصدر وضع أماهي خلفي (بالسریر)‎ 
CAXRYC-0020| CHEST X-RAY AP LAT. VIEWS (IN BED) 
CAXRYC-0021| CONSULTATION FOR REPORTING 

EXTERNAL EXAMS 
CAXRYE-0003 | ELBOW X-RAY AP, LAT SPECIAL VIEW 
CAXRYE-0004 | ELBOW X-RAY AP, LAT 33 
CAXRYF-0002 | FEMUR X-RAY AP, LAT, OBL 
CAXRYF-0003 | FINGERS X-RAY AP, LAT, OBL 


a دا‎ 
oo 
الوقوف‎ 
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CAXRYF-0004 | FISTULOGRAM 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


الاسم باللغة العربية | Code | WETS‏ 


أشعة Hole‏ على العضد وضع آماي خلفي جاني CAXRYF-0009 | FOREARM X-RAY AP, LAT‏ 
أشعة عادية على اليد أمامي خلفي جانبي مائل CAXRYH-0005 | HAND X-RAY AP, LAT, OBL‏ 
آشعة عادية على اليد GLI‏ خلفي مائل CAXRYH-0006| HAND X-RAY AP, OBL‏ 
أشعة عادية على اليد عند العظام الحمصية / الز ورقية CAXRYH-0007| HAND X-RAY FOR‏ 
PISIFORM/NAVICULAR‏ 
أشعة عادية على عظام الحوض وضع CAXRYH-0008| HIP X-RAY AP & FROG POSITION 8 AS GUI‏ 
ووضع الضفدعة (على الناحيتين) (BILATERAL)‏ 
أشعة عادية على عظام الحوض حتى رأس عظمة CAXRYH-0009| HIP X-RAY FOR HEAD OF FEMUR‏ 
الفخذ (30CA/AG) CA / AG)30)‏ 
أشعة Hole‏ على عظام الحوض على الناحيتين وضع CAXRYH-0010| HIP X-RAY-BILATERAL AP/LAUENSTEIN‏ 
آماي خلفي / لونشتاين 
آشعة عادية عظام الحوض جانب واحد وضع آمايي / | CAXRYH-0011| HIP X-RAY-UNILATERAL AP/LAUENSTEIN‏ 
خلفي / لونشتاین 
CAXRYH-0013| HOME PORTABLE VIEW 2,545‏ 
230 أشعة على عظمة الذراع وضع أماي خلفي CAXRYH-0014| HUMERUS X-RAY AP, LAT‏ 
2,000 تصوير الرحم وقناتی فالوب بعد حقن ضبغة CAXRYH-0015 | HYSTEROSALPINGIOGRAPHY (HSG)‏ 


6,000 تصویر الرحم وقناتي فالوب بعد حقن صبغة بالتخدير CAXRYH-0016 | HYSTEROSALPINGOGRAM (H.S.G)‏ 
مع إقامة نهارية UNDER ANESTHESIA WITH DAY CASE‏ 


ADMISSION. 


تصویر محدود لحوض الكلى CAXRYI-0002 | ۱۰۷۰۲۰ ACUTE/LIMITED STUDY‏ 
1640 حقن مادة في الوريد لتصویر حوض الكلية + تصوير CAXRYI-0003 | I.V.P.+M.C.U. (COMPLETE STUDY)‏ 
المثانة أثناء التبول (دراسة كاملة) 
33 آشعة عادية على الركبة وضع آماي خلفي جاني CAXRYK-0001| KNEE X-RAY AP, LAT VIEW‏ 
أشعة dole‏ على الركبة جانب آماي خلفي جاني مع CAXRYK-0002 | KNEE X-RAY AP, LAT, SPECIAL VIEW‏ 
وضع خاص 
أشعة dale‏ على الركبة وضع خاص CAXRYK-0003 | KNEE TUNNEL FRIK POSITION‏ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name | 


AXRYL-0001 | LOWER EXTREMITY VENOGRAPHY 
(UNILATERAL) 


ا ول الفقرات القطنية وضع آمامي خلفي جانبي LUMBAR X-RAY AP, LAT, OBL, AP PELVIC]‏ 
«ile‏ الحوض وضع آماي BE‏ 

7ھ" 
a‏ ا 
مائل 
ee‏ 


ہا 
N‏ 
00 
0 


CAXRYL-0005 | LUMBAR SPINE X-RAY AP, LAT ile آشعة على الفقرات القطنية وضع آماي خلفي‎ 
CAXRYL-0011 | LTX RADIO DONAR ASSESSMENT تقييم اشعاعی لمتبرع كبد‎ 1 


CAXRYL-0012} LTX RADIO RECIPIENT ASSESSMENT تقييم اشعاعى لمستقبل كبد‎ 10,055 


725 التصوير الشعاعي للثدي جانب خاص CAXRYM-0003 | MAMMOGRAPHY SPECIAL VIEW‏ 


N 
N 
Ko] 
0 


CAXRYM-0004 | MANDIBLE X-RAY PA, OBL مائل‎ gli HS أشعة على الفك السفلي وضع‎ 330 


330 أشعة على بروز الجمجمة المائل مع السطح المضغيی CAXRYM-0005 | MASTOID SCHULLERS AND STENVERS‏ 
X-RAY‏ 

275 أشعة على الحاجز الأنفي وضع جاني CAXRYN-0001 | NASAL BONES X-RAY LATERAL‏ 

CAXRYN-0002 | NASAL BONES X-RAY WATERS LATERAL -Waters le أشعة على الحاجز الأنفي وضع‎ 275 


275 أشعة على المجری الأنفي البلعومي منظر جانبي CAXRYN-0003 | NASOPHARRYNX X-RAY LAT‏ 


725 أشعة على المجرى الأنفي البلعوعي بالباريوم CAXRYN-0004 | NASOPHARYNX X-RAY W/ BARIUM‏ 


CAXRYN-0005 | NEPHOSTOMY DYE EXAM 
CAXRYN-0012 | NONIONIC CONTRAST I.V 
C 5 


915 


در 
در 
oO‏ 
0 


شم 
ظط 
ك2 
O‏ 


AXRYO-0001 | OESOPHAGOGRAM-DOUBLE DOSE 
CONTRAST 
CAXRYO-0002 | ORBITS X-RAY PA WATERS OBL مائل‎ Waters gli أشعة على محاجر العين خلفي‎ 
CAXRYO-0003 | OS-CALSIS (HEEL)TANGENTIAL LAT تكلس عظمي في الکعب أشعة تماسيه وضع جاني‎ 
X-RAY 
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الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


- 
893007 
VIEWS‏ 
مده سات 
مت ةكد 
en‏ سس 
PA-WATERS-LATERAL —‏ 
سس تی 
یت 
سم موس سے 
— 
ne‏ 
۹٣‏ ۶ 
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RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


460 آشعة على الكتف وضع آماي خلفي محوري CAXRYS-0010| SHOULDER X-RAY AP AXIAL‏ 
460 أشعة على الكتف وضع آمامي خلفي حركة دائرية CAXRYS-0011| SHOULDER X-RAY AP INT.& EXT.‏ 
داخلية خارجية ROTATION‏ 
آشعة على الکتف وضع آمامي خلفي متعادل CAXRYS-0012 | SHOULDER X-RAY NEUTRAL AP‏ 
أشعة على ما بين نتوء الكتف CAXRYS-0013 | SHOULDER INTERTUBECULARIS X-RAY‏ 
1,545 آشعة على الغدد اللعابية بالصبغة ۸۱ | CAXRYS-0015‏ 
515 أشعة على عظام الجمجمة وضع أماي BE‏ جاني CAXRYS-0016 | SKULL X-RAY AP LATERAL‏ 
1,640 أشعة على الأمعاء الدقيقة صبغة واحدة CAXRYS-0017 | SMALL BOWEL SERIES SINGLE DOSE‏ 

CONTRAST 
CAXRYS-0018| SMALL BOWELL SERIES DOUBLE DOSE أشعة على الأمعاء الدقيقة صبغة مضاعفة‎ 

CONTRAST 
CAXRYS-0019 | SMALL BOWEL SERIES + COLON W أشعة على الأمعاء الدقيقة والقولون بالصبغة‎ 

CONTRAST 
۲۵۷۸۸۷۰-0020 | SPECIAL VIEW FOR GLENOID مظهر خاص للحقاني‎ 
CAXRYS-0021| SPINE X-RAY (1 SEGMENT) FLEX/EXT. أشعة على الفقرات (جزء واحد) انبساط / انقباض‎ 
CAXRYS-0022 | SPINE X-RAY FLEXION EXT. AP & LAT. BE أشعة على الفقرات انبساط انقباض وضع آماي‎ 

we & 

CAXRYS-0023 | STERNO CLAVICULAR JOINTS X-RAY المفاصل الترقوة القصية‎ 
CAXRYS-0024 | STERNUM X-RAY MULTIPLE VIEWS أشعة متعددة الجوانب على عظمة القص‎ 
CAXRYS-0025 | STERNUM X-RAY ONE VIEW أشعة جانب واحد على عظمة القص‎ 
CAXRYS-0026 | STRESS VIEW FINGERS X-RAY أشعة على أصابع اليد بمجهود‎ 275 
CAXRYS-0027 | SCANNING OF EXTERNAL FILMS (ONE للفیلم الواحد‎ PACS حفظ فيلم خارجي على ال‎ 95 

FILM) 
CAXRYT-0009 | T-TUBE CHOLANGIOGRAPHY بالصبغة‎ T تصوير المرارة عن طريق أنبوبة‎ 1,640 
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قسم الاشعة RADIOLOGY DEPARTMENT‏ 


Code Name اس باللغة العربية‎ Price 


۰ 7 ۳ یی‎ i 
CAXRYT-0011 | THORACIC OR LUMBAR X-RAY AP أشعة على الفقرات الصدریة أو القطنية وضع آماي‎ 
STANDING خلفي الوقوف‎ 
CAXRYT-0012 | THORACIC SPINE X-RAY AP LAT. جاني‎ BE آشعة على الفقرات الصدرية وضع آماي‎ 
SWIMM. 
CAXRYT-0013 | THORACIC SPINE X-RAY AP LATERAL اشعة على الفقرات الصدرية وضع آمامي وخلفي‎ 
CAXRYT-0014 | TIBIA/FIBULA X-RAY AP LATERAL BE تصوير لعظمتي الشظية والقصبة وضع آماي‎ 
gl 
CAXRYT-0015 | TOES X-RAY AP LATERAL OBL. ڈ۴" أشعة على آصابع القدم وضع آماي خلفي جاني مائل‎ 
CAXRYT-0016 | TOMOGRAM TMJ/IAC الحرقفي‎ / Sal الرسم السطحي للمفصل الصدغي‎ 
CAXRYT-0017 | TOMOGRAPHY 3-6 5 الرسم السطحي 6-3 مقاطع‎ 550 
CAXRYU-0015 | UNILATERAL LIMB X-RAY دراسة كاملة على الاطراف جانب واحد‎ 
CAXRYU-0016 | UNILATERAL MAMMOGRAPHY التصوير الشعاعي لثدي واحد‎ 
CAXRYU-0017| URETHROGRAM تصوير مجرى البول بالصبغة‎ 1,275 
CAXRYV-0001 | VOIDING CYSTOURETEROGRAM(VCUG) تصوير المثانة والحالبين بعد التفريغ بالصبغة‎ = 
CAXRYW-0001 | WHOLE BODY DBM قياس كثافة عظام الجسم ككل‎ 2,0 
CAXRYW-0002 | WRIST X-RAY PA, LAT. أشعة على الرسغ خلفي أمامي جاني‎ ۳ 
CAXRYW-0003 | WRIST X-RAY PA. LAT. OBLIQUE آشعة على الرسغ خلفي آماي جانبي مائل‎ 
CAXRYX-0001| X-RAY FOR ANY AREA OR ORGAN 1 أشعة عادية على أي مساحة أو عضو جانب واحد‎ 
VIEW 
CAXRYX-0002 | X-RAY FOR ANY AREA OR ORGAN 2 أشعة عادية على أي مساحة أو عضو جانبين‎ 
VIEWS 
CAXRYX-0003 | X-RAY SKYLINE VIEW FOR PATELLA مظهر أفقي لعظمة الرضفة (الصابونة)‎ 
CAXRYX-0004 | X-RAY THREE AREAS IN TRAUMA (6) أشعات ما بعد الحوادث‎ 
PATIENT 
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2 السعودي الألماني لد‎ a 
Vs | SAUDI GERMAN HOSPITAL C 


RADIOLOGY DEPARTMENT قسم الاشعة‎ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 





کوسکستْح ۳ EE‏ متسل 
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RADIOTHERAPY UNIT 
وحدة العلاج الاشعاعي‎ 


Issue 2020\2021 419 www.sghcairo.co 








لمستش فی السعودي الألماني القاهرة 
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0 





RADIOTHERAPY UNIT وحدة العلاج الاشعاعي‎ 
1. Conventional 


Code | الاسم باللغة العربية‎ 
CARATHI-0001| IF TREATMENT FIELDS EXCEED 4 FIELDS | عدد الحقول عن 4 حقول فى الجلسة‎ əl) فى حالة‎ 
ADDED THE PRICE OF 1 WEEK (5 يضاف للاسبوع )5 جلسات)‎ 
FRACTIONS) 
C 


ARATHI-0002 | INBILATERAL BREAST RADIOTHERAPY يضاف 25 % من قيمه سعر الكورس فى حاله الاجراء‎ 
25% ADDED TO THE TOTAL VALUE للثديين‎ 


تخطيط على جهاز المحاى ( المشابة) CARDTP-0001| PLAN IN C.T SIMULATOR‏ 
265.0 عمل حمايات باستخدام المحدد متعدد الشرائح CARDTP-0002|PROTECTIAN USING MULTI LEAF‏ 
-جلسه الواحدة COLLIMATOR SINGLE FRACTION‏ 


CARDTS-0002 | SIMULATION FOR CONVENTINAL D Plan2 + اشعة مقطيعة على جهاز المحاى‎ 
RADIOTHERAPY 

CARDTS-0001 | SINGLE FRACTION CONVENTINAL علاج اشعاعى تقليدى جلسه الواحد‎ 1,320.0 
RADIOTHERAPY 


640.0 

1,320.0 اعادة تخطيط على جهاز المحاى CARDTR-0001| REPLANING ON C.T SIMULATOR‏ 
1,320.0 جهاز 

CARDTS-0003 | SPECIAL METALLIC PROTECTION 1,320.0 





Issue 2020\2021 420 www.sghcairo.com 
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RADIOTHERAPY UNIT وحدة العلاج الاشعاعي‎ 
2. Concentrated 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 
CARDTS-0004 | SINGLE INTENSIFIED FRACTION جلسة مكثفة‎ 3,960 
CONVENTIONAL RADIOTHERAPY 
CARDTT-0001 | TOTAL BODY IRRACDIATION Total body علاج الجسم كلة بالاشعاع‎ 52,800 


CARDTT-0002| TOTAL SKIN IRRACDIATION (20 FR) 20 Total Skin بالاشعاع‎ aS علاج الجسم‎ 52,800 
جلسة‎ 
CARATHI-0003] IRRACDIATION OF BOLD PRODUCTS تعقيم وحدة الدم بالاشعاع‎ 790 
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2 السعودي الألماني لذ‎ E 
Xo | SAUDI GERMAN HOSPITAL 6 


RADIOTHERAPY UNIT وحدة العلاج الاشعاعي‎ 
3 .3D Conformal 


Code الاسم باللغة العربية ع مولا‎ Price 


CARDTC- = 3D CONFORMAL RADIOTHERAPY اشعاعی ثلائی الابعاد الجلسه الواحده‎ = 1,585 
SINGLE FRACTION 


CARDTP-0003 | 3D PLANING FOR CONFORMAL عمل الخطة العلاجية 4456 الابعاد بالكمبيوتر‎ 
RADIOTHERAPY ۷۵ 

CARDTC-0001 | C.T SIMULATOR PLANING FOR 3D تخطيط على جهاز المشابة‎ 3,960 
CONFORMAL RADIOTHERAPY 
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RADIOTHERAPY UNIT وحدة العلاج الاشعاعي‎ 
4. Mask 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CARDTA-0001| ABDO MEN ع‎ PELVIS MASK 4,400 


CARDTH-0002 | HEAD AND NECK MASK قناع الراس والرقبة‎ 4,400 





Issue 2020\2021 423 www.sghcairo.com 








المستش فی السعودي الألماني القاهرة | @ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





RADIOTHERAPY UNIT وحدة العلاج الاشعاعي‎ 
5. Brachy Therapy 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 





CARDTB-0001 | BRACHY THERAPY SESSION 18,480 


Issue 2020\2021 424 www.sghcairo.com 








المستش فی السعودي الألماني القاهرة | © 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ | > 





RADIOTHERAPY UNIT وحدة العلاج الاشعاعي‎ 
6. IMRT 


Code | EG | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CARDTI-0007 | IGRT PLANNING IGRT تخطيط‎ 19,800 
CARDTI-0006} IGRT SINGLE FRACTION جلسة16۲۲‎ 3,960 
CARDTI-0005 | IMRT PLANNING IMRT [ تخطیط‎ 15,840 


IMRT 
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RADIOTHERAPY UNIT وحدة العلاج الاشعاعي‎ 
7. General Rules 


تضاف تكاليف الإقامة والأبحاث طبقا للائحة THE ABOVR COST NOT INCLUDE ANY‏ 
آلاسعار . ACCOMODATION OR INVISTEGATIONS‏ 
فى Ib‏ إستخدام جهاز true beam‏ فى اعطاء IN CASE OF USE TRUE BEAM MACHEEN‏ 
جلسات ثلائی أو ثناق الأبعاد يتم إضافة 9650 من 6 50 FOR 2 OR 3 0 SESSION WILL ADD‏ 
تكلفة الكورس إلى إجمالى التكلفة تحت بند (فرق FROM THE COST‏ 

إستخدام جهاز) 


ف حالة اعطاء جلسات مکثفه رتم احتساب قيمة 
الجلسه 12000 جنیه بخلاف التخطیط بالسعر اعلاه 
lab‏ لنظام العلاج . 
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THORACIC DEPARTMENT 
قسم جراحة الصدر‎ 
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الم ستشفی السعودي الألماني القاهرة 
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قسم جراحة الصدر THORACIC DEPARTMENT‏ 


Code | ۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CATHSA-0003 | ANTERIOIR MEDIASTINAL MASS استئصال ورم بالحيزوم الامايي‎ 
EXCISION (OPEN) 

استئصال ورم بالحيزوم الامايي بالمنظار الجراحي CATHSA-0001 | ANTERIOIR MEDIASTINAL MASS‏ 
للصدر EXCISION (VATS)‏ 
; استئصال ورم حميد من المرئ BENIGN ESOPHAGEAL TUMOR EXICSION‏ 


۱ استئصال فصين من الرئة BILOBECTOMY‏ 


w 
0 
O 
w 
0 


CATHSB-0007 


CATHSB-0001 


w‏ > یں 
O O O‏ 
O O O‏ 
w > w‏ 
O 0 0‏ 


۳۹ 
O 
O 
5 
O 


استئصال جزء من الشعب الهوائية واعادة توصيل BRONCHOPLASTY‏ 
الباق 


CATHSB-0006 


J 


N 
ns 
ما‎ 
ل‎ 
O 


استئصال حويصلة من الرئة مع استئصال الغشاء BULLECTOMY AND PLEURECTOMY‏ 
البللوري (OPEN)‏ 


استثصال حوبصلة من الرئة مع استثصال الغشاء ۷ ۸۱۱۱ BULLECTOMY‏ 


استئصال حويصلة من الرئة(كيس) جراحيا BULLECTOMY(OPEN)‏ 


استئصال كيس (حويصلة) بالمنظار BULLECTOMY(VATS)‏ 
استفصال جزء من القفص الصدرى CHEST WALL PARTIAL EXCISION‏ 


CATHSB-0002 


w 
O 
O 
Ww 
0 


CATHSB-0003 


w 
O 
O 
w 
O 


CATHSB-0008 


7 


CATHSB-0005 


ہا 
O‏ 
O‏ 
uw‏ 
0 


CATHSC-0007 ۱ 


CATHSC-0003 


> ص‎ 
0 O 
O O 
£ uw 
0 0 


CLOSURE OF BRONCHO-PLEURAL ناصور بين الشعب الهوائية 9 الغشاء البللوري‎ gle 


نم 
ns‏ 
ها 
NI‏ 
O‏ 


CATHSC-0005 


7 


FISTULA (OPEN) 


CLOSURE OF BRONCHO-PLEURAL ناصور بين الشعب الهوائية و الغشاء البللوري‎ gle 
FISTULA (VIA RIGID BRONCHOSCOPY) باستخدام المنظار الجراحي‎ 


DECORTICAION(VATS) 30,030 
DECORTICATION 24,970 
S| 
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CATHSC-0006 


CATHSD-0012 


CATHSD-0001 
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قسم جراحة الصدر THORACIC DEPARTMENT‏ 


Code | ۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CATHSD-0007 | DIAPHRAGMATIC PACING 20,020 

CATHSD-0008 | DIAPHRAGMATIC PLICATION (OPEN) 30,030 

CATHSD-0009 | DIAPHRAGMATIC PLICATION (VATS) 30,030 

CATHSD-0010| DRAINAGE OF CHEST WALL ABSCESS 14,960 

CATHSD-0011| DRAINAGE OF LUNG ABSCESS تصريف خراج في الرئة‎ 11,000 

24,970 انشاء قناة جلدية مفتوحة بالصدر CATHSE-0001] ELOESSER FLAP‏ 

CATHSE-0014] ESOPHAGECTOMY FOR CANCER استئصال سرطان المرئ‎ 40,040 

CATHSE-0003] EXCISION OF BRONCHIAL CYST استئصال حوبصلة من الشعب الهوائية‎ 24,970 

CATHSE-0004| EXCISION OF CHEST WALL SINUS استئصال جيب الجدار الصدري‎ 14,960 

CATHSE-0005 | EXCISION OF CHEST WALL SINUS WITH  ردصلا استتصال ناصور عميق ممتد لداخل تجويف‎ 20,020 
INTRATHORACIC EXTENSION 

CATHSE-0006| EXCISION OF CHEST WALL TUMOUR استئصال ورم بالجدار الصدري‎ 40,040 

CATHSE-0009| EXCISION OF SUPERIOR SULCUS استئصال ورم خبيث‎ 50,050 
TUMOUR 

CATHSE-0010| EXPLORATION FOR STAB WOUND TO استكشاف صدر لعلاج طعنة نافذة‎ 30,030 
THE CHEST 

CATHSE-0011| EXPLORATORY THORACOTOMY 20,020 

50,050 استئصال ممدد للقصبة الهوائية مع اعادة توصيلها CATHSE-0012 | EXTENDED TRACHEAL RESECTION AND‏ 
ANASTOMOSIS‏ 

50,050 استتصال الغشاء البللوري والرئة والحجاب الحاجز CATHSE-0013] EXTRA PLEURAL PNEUMONECTOMY‏ 
وغشاء التامور مع تركيب شبكة FOR MESOTHELIOMA‏ 

8,030 منظار الالياف البصرية للشعب الهوائية CATHSF-0001 | FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY‏ 

CATHSF-0002 | FOREIGN BODY EXTRATCTION FROM استخراج جسم غریب من جدار الصدر‎ 20,020 
CHEST WALL 

CATHSH-0001 | HEIMLICH ONE WAY VALVE INSERTION تركيب صمام احادي الاتجاه بالانبوبة الصدرية‎ 1,980 
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سے السعودي الألماني اله 
SAUDI GERMAN HOSPITAL C‏ 





قسم جراحة الصدر THORACIC DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code Name‏ 


EVACUATION(OPEN) الجراحة‎ 

جراحيا 
7 ت7 
ae lll ee‏ | 
mene ee‏ 
سس 

FOLLOWING PECTUS REPAIR اصلاح تشوه بالصدر‎ 
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قسم جراحة الصدر THORACIC DEPARTMENT‏ 


Code | ۸۸6 | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


شه ست 

الت 

20,020 عينة من الغشاء البللوري بالمنظار الجراحي CATHSP-0005 | PLEURAL BIOPSY (VATS)‏ 
MESOTHELIOMA‏ 


CATHSP-0010 | POSTERIOR MEDIASTINAL MASS استئصال ورم بالحيزوم الخلفي‎ 30,030 
EXCISION 


CATHSR-0015 | REDO FOR COMPLETION جراحة مرتجعة لاستئصال باق الرئة‎ 59,950 
PNEUMONECTOMY 

CATHSR-0001 | RE-EXPLORATION OF THE CHEST TO اعادة استكشاف الصدر و ايقاف نزيف‎ 1460 
CONTROL BLEEDING 

CATHSR-0003 | REPAIR OF CHEST WALL DEFECT 30,030 

CATHSR-0004 | REPAIR OF DIAPHRAGMATIC اصلاح اندحاق بالحجاب الحاجز‎ 30,030 
EVENTRATION 

CATHSR-0014 | REPAIR OF ESOPHAGEAL TEAR اصلاح قطع بالمرئ‎ 30,030 

CATHSR-0005 | REPAIR OF PECTUS CARINATUM اصلاح عيب خلقي بعظام الصدر‎ 30,030 
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المستشفن السعودي الألماني اله 
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قسم جراحة الصدر THORACIC DEPARTMENT‏ 


Code ELS الاسم باللغة العربية‎ Price 


CATHSR- - REPAIR OF PECTUS ۷۸۷ عيب خلقي بعظام الصدر‎ = 30,030 

۱ إصلاح قطع في الشعب الهوائية / القصبة الهوائية CATHSR-0002 | REPAIR OF RUPTURE‏ 
۸ 66 

30,030 اصلاح ناصور بين القصبة الهوائية و المرئ CATHSR-0008 | REPAIR OF TRACHEO-ESOPHAGEAL‏ 
FISTULA‏ 

CATHSR-0009 | REPAIR OF TRAUMATIC اصلاح قطع بالحجاب الحاجز‎ 30,030 
DIAPHRAGMATIC RUPTURE 

CATHSR-0010| REPAIR OF WOUND DEHESCENCE اصلاح انفجار بجرح الصدر‎ 20,020 

CATHSR-0011 | RESECTION OF PHARYNGEAL استئصال جيب بلعوي‎ 15,840 
DIVERTICULUM 

CATHSR-0012| REWIRING OF THE STERNUM 11,000 

; منظار شعي واستخراج جسم غريب من الشُعب CATHSR-0016| RIGID BRONCHOSCOPY AND FB‏ 
الهوائية REMOVAL‏ 

50,050 استئصال فص من الرئة مع اعادة توصيل الشعب CATHSS-0002 | SLEEVE LOBECTOMY‏ 

الهوائية 
50,050 استتصال رئة و جزة من القصبة الهوائية مع اعادة CATHSS-0003 | SLEEVE PNEUMONECTOMY‏ 
توصيلها 

24,970 استئصال عظمة القص CATHSS-0004 | STERNECTOMY‏ 

CATHSS-0005 | STITCH SINUS REMOVAL استئصال ناصور سطحي بالصدر‎ 6,930 

CATHSS-0007 | SURGICAL FIX. OF FLAIL CHEST 24,970 

CATHST-0003| THORACIC DUCT LIGATION 24,970 

30,030 منظار استكشافى على تجویف الصدر CATHST-0013| THORACIC EXPLORATION(VATS)‏ 

CATHST-0004 | THORACOCENTISES 6,050 

50,050 استئصال ضلوع مع اعادة بناء الصدر CATHST-0005 | THORACOPLASTY‏ 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
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قسم جراحة الصدر THORACIC DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ Price 


24,970 استكشاف الصدر مع ازالة جسم غريب من الشعب + CATHST-0006 | THORACOTOMY + BRONCHOTOMY‏ 
الهوائية REMOVAL OF FORGEIN BODY‏ 

CATHST-0008 | THYMECTOMY (OPEN) استئصال الغدة الثيمومية‎ 24,970 

30,030 استئصال الغدة الثيمومية بالمنظار الجراحي CATHST-0009 | THYMECTOMY (VATS)‏ 

CATHST-0010| TRACHEAL DILATATION 11,990 

40,040 استتصال جزء من القصبة الهوائية مع اعادة توصيلها CATHST-0011 | TRACHEAL RESECTION AND‏ 
ANASTOMOSIS‏ 


24,970 تركيب دعامة بالقصبة الهوائية CATHST-0012| TRACHEAL STENTING‏ 
40,040 استئصال فص من الرئة بالمنظار الجراحي CATHSV-0001| VATS LOBECTOMY‏ 


20,020 لصق الغشاء البللوري بالمنظار الجراحي CATHSV-0002 | VATS PLEURODYSIS‏ 
40,040 استئصال جزة من العصب السيمباثاوي بالمنظار CATHSV-0003 | VATS SYMPATHECTOPMY FOR‏ 
HYPERHYDROSIS‏ 


الجراحي لعلاق كثرة التعرق 


CATHSW-0001 | WEDGE RESECTION FROM LUNG استئصال مقطع من الرئة‎ 24,970 
(OPEN) 
CATHSW-0002 | WEDGE RESECTION FROM LUNG (VATS) استئصال مقطع من الرئة بالمنظار الجراحي‎ 30,030 
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UROLOGY DEPARTMENT 
فسم السالک البولية‎ 
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È | المستش فی السعودي الألماني القاهرة‎ 
> | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


CAUROD-0004| DOPPLER STUDY OF PENILE ARTERIES دراسة بأشعة دوہلر على شرايين القضيب‎ = 
AUROE-0013| ESWL - STONE LOCALIZATION TRIAL علاج الحصوات بالجلسات التصادمية - محاولة‎ 
AUROE-0010| ESWL (I) GRADE "A" من‎ (I) تفتيت الحصوات بالجلسات التصادمية‎ 
الدرجة"۸"‎ 
CAUROE-0011 | ESWL (I) GRADE "B" ت بالجلسات ية‎ DRF 
الدرجة"8"‎ 
CAUROE-0012| ESWL (I) GRADE "C" 1 فتیت ت بالجلسات‎ 15,210 
الدرجة"6"‎ 
CAUROE-0015 | ESWL, SECOND SESSION FOR THE SAME 4,500 
STONE 
CAUROE-0016| EXCISION OF URETHRAL DIVERTICULUM استئصال جيب من مجري البول جراحيا‎ 6,880 
CAUROI-0005 | INJECTION OF PEROXINORM 1,020 
CAUROI-0006| INTRACORPOSAL INJ. V.R. TEST داخل أنسجة القضيب‎ V.R. اختبار حقن‎ 1020 
CAUROI-0007 | INTRA-OPERATIVE ۷ منظار حوض الكلية داخل العمليات‎ 7,100 
CAUROL-0009| LARGE DRESSING WS غيار على جرح‎ 
CAUROL-0008| LOCAL INSTILLATION OF BCG VACCINE موضي بالمثانة‎ B.C.G حقن‎ 1,330 


C 
C 


غيار على جرح متوسط CAUROM-0006 | MEDIUM DRESSING‏ 


| 
۱ 


CAUROP-0016 | PROSTATIC MASSAGE تدليك البروستاتا‎ 
CAUROR-0026 | RADICAL NEPHRECTOMY استئصال جزري للكلية‎ 23,000 
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قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


REMOVAL OF STITCHES 29 

۱ 
SHUNT) 

۱ 

۱ 

شك ا 
VALVE‏ 


CAUROB-0003 | BILATERAL URETERIC STENTING تركيب دعامة فى الحالبين (بالمنظار)‎ 
(ENDOSCOPIC) 
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9,125 
4,85 
16,30 
15,725 
8,845 


خم 
دن 
N‏ 
0 
oO‏ 


J 
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قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


Price‏ الاسم باللغة العربية 


CAUROB-0004 | BLADDER AUGMENTATION OR ازدياد آو توسيع المثانة‎ 13,760 
DILATATION 


CAUROB-0005 | BLADDER NECK SUSPENSION 


205 


CAUROC-0012| CIRCUMCISION FOR AGE (6 MON - 12Y) طهارة لسن من 6 أشهر حتى 12 عام‎ 


CAUROB-0007 | BOARIPLASTY & TUNNEL BLADDER زرع حالب بجزء من المثانة‎ dole] 
DIVERSION 

CAUROC-0011| CIRCUMCISION FOR AGE (LESS THAN 6 طهارة لسن آقل من 6 آشهر‎ 1,870 
MON) 


be 
Ww ا٦‎ 00 
N N 00 
A N +۲ 
ہ٦‎ ہ٦‎ ہ٦‎ 


CAUROC-0013| CIRCUMCISION IN ADULT 6,550 


CAUROC-0016| CLOSURE OF URINARY FISTULA اصلاح ناسور بولي جراحيا‎ 


60 
Q 
Q 
0 


07 


ا سه 
ات 


تفتيت واستخراج حصوة مثانة بالمنظار ۸۲ | CAUROC-0003‏ 


N 
00 حرم‎ 
00 9 
PA Q 
ہ٦‎ 0 


خم 
دن 
N‏ 
0 
0 


7 


0 
00 
00 
0 


7ِ 


CAUROC-0004| CYSTOSCOPY & URETERAL CATHETER منظار مثانة وقسطرة الحالب‎ 

CYSTOSCOPY AND BIOPSY 3,930‏ | 806-0005 نامع 

CAUROC-0006| CYSTOSCOPY AND BLADDER HYDRO منظار مثانة وانتفاخ المثانة المائی‎ 6,880 
DISTENTION 

CAUROC-0007 | CYSTOSCOPY AND BOTOX INJECTION لنوت کش‎ 

CAUROC-0008]| CYSTOSCOPY AND CAUTERY BLADDER نة‎ 

منظار مثانة ودراسة تصاعدية وتصودر الحالب وحوض CAUROC-0009 | CYSTOSCOPY AND RECTOGRADE‏ 
الكلية URE-TEROPHELOGRAPHY‏ 
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وسجوہ السعودي الألماني لد حك 


> | | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ Price 


CAUROC- m CYSTOURETHROSCOPY مثانة ومجرى البول‎ = 6,880 
CAUROD-0001 | DEBRIDEMENT OF FOURNIER تنظيف غرغرينا فورنيير‎ 
GANGRENE 
CAUROD-0008 | DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY 8,845 
CAUROD-0003 | DIVERTICULECTOMY استئصال كيس بالمثانة‎ 6,880 
CAUROD-0005 | DORSAL VEIN LIGATION ريط الوريد العلوي للذكر‎ 3,350 
CAUROD-0006 | DOUBLE J (DJ) EXCHANGE تغیبر دعامة حالب داخلية‎ 6,880 
CAUROD-0007 | DRAINAGE OF PROSTATIC ABSCESS تصريف خراج في البروستاتا‎ 3,930 
CAUROE-0001| ECTOPIA VESICAE REPAIR إصلاح عيب خلقي بالمثانة‎ 15,725 
CAUROE-0002 | ENDOPYELOTOMY شق ضيق حوض الكلية بالمنظار‎ 
CAUROE-0003| ENDOSCOPIC DILATATION 0۴ 6 توسيع بالمنظار لضيق في الحالب‎ 8,845 
STRICTURE 
CAUROE-0004 | ENDOSCOPIC DRAINAGE OF PROSTATIC تصريف لخراج في البروستاتا بالمنظار‎ 
ABSCESS 
CAUROE-0005 | ENDOSCOPIC EXTRACTION OF استخراج حصوة بالمنظار من الحالب‎ 11,700 
URETERIC STONE 
CAUROE-0006 | ENDOSCOPIC FORCEPS UROTHELIAL أخذ عينة بملقط الجراح عن طريق المنظار من‎ 6,880 
BIOBSY الإحليل‎ 
CAUROE-0017| ENDOSCOPIC INCISION OF استتصال قيلة حالبية بالمنظار‎ 10,000 
URETEROCELE 
CAUROE-0007 | ENDOSCOPIC REALIGNMENT OF إعادة مسار البول بالمنظار‎ 13,760 
URETHRA 
CAUROE-0008 | EPIDIDYMOVASOSTOMY 8,845 
CAUROE-0009| EPISPADIAS REPAIR إصلاح انحراف فتحة البول لأعلى‎ 8,845 
CAUROE-0014| EXPLORATION OF THE EPIDIDYMIS 6,880 
CAUROF-0001| FIXATION CATHETER - RUPTURED إدخال قسطرة في إحليل مجرى البول متمزق‎ 6,880 
URETHRA 
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الم ستشفی السعودى الألمانی القاهرة © 





SZ > | SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 





قسم السالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 
Price‏ | الاسم باللغة العربية 
3,900 استئصال قيلة مائية CAUROH-0001| HYDROCELE EXCISION‏ 
23,585 تحويل البول بمثانة مخلقة من الأمعاء الدقيقة ILEAL BLADDER URINE DIVERSION‏ 01-0001 لی 
23,585 تحويل البول بمثانة مخلقة من الأمعاء الدقيقة CAUROI-0002 | ILEOCAECAL-BLADDER URINE‏ 
والقولون DIVERSION‏ 


23,585 تحويل البول بجزء من الأمعاء الدقيقة CAUROI-0003 | ILIEAL LOOP URINE DIVERSION‏ 
تلا اصلاح ضيق الحالب بجزء من الأمعاء الدقيقة CAUROI-0004 | ILLEAL URETER REPLACEMENT‏ 
CAUROK-0001 | KIDNEY PUNCTURE ۴ 3,350‏ 
= استئصال غدة كظرية بمنظار البطن CAUROL-0015 | LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY‏ 
21,600 أستئصال كلى من متبرع بالمنظار الجراحى CAUROL-0024| LAPAROSCOPIC DONOR NEPHRECTOMY‏ 
استئصال كيسة مريطائية بمنظار البطن CAUROL-0019 | LAPAROSCOPIC EXCISION OF URACHAL‏ 
CYST‏ 
18,000 استئصال الكلية بالمنظار CAUROL-0001 | LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY‏ 
7,375 استئصال خصية معلقة بمنظار البطن CAUROL-0018| LAPAROSCOPIC ORCHIETOMY‏ 
9985 ثبيت خصية معلقة بمنظار البظر CAUROL-0017 | LAPAROSCOPIC ORCHIOPEXY‏ 
7,800 تثبيت خصية معلقة بمنظار البطن (مرحلة اولى) CAUROL-0016 | LAPAROSCOPIC ORCHIOPEXY (1ST‏ 
STAGE)‏ 
32,640 آستتصال جزي للكلى بالمنظار الجراحی CAUROL-0022| LAPAROSCOPIC PARTIAL‏ 
NEPHRECTOMY‏ 
18,720 استخراج حصوة بحوض الكلية بمنظار البطن CAUROL-0013| LAPAROSCOPIC PYELOLITHOTOMY‏ 
ضية 3 CAUROL-0011] LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY . ris‏ 
أستئصال جذرى للبروستاتا و الحويصلات المنوية CAUROL-0021| LAPAROSCOPIC RADICAL‏ 
بالمنظار الجراحی PROSTATECTOMY‏ 
11,465 استئصال كيس مان بالكلية بمنظار البطن CAUROL-0020| LAPAROSCOPIC RENAL CYST‏ 
MARSUPIALIZATION‏ 
13,105 اعادة زرع حالب بالمثانة بمنظار البطن CAUROL-0010| LAPAROSCOPIC URETEROVESICAL‏ 
IMPLANTATION‏ 
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قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


Code Name الاسم باللغة العربية‎ | Price 


13,105 استخراج حصوة من الحالب بمنظار البطن CAUROL- = LAPAROSCOPIC URETHROLITHOTOMY‏ 
8,845 استئصال دوالي خصية بالمنظار CAUROL-0002 | LAPAROSCOPIC VARICOSELECTOMY‏ 
شق حوض الكلية بالمنظار الليزر CAUROL-0003| LASER ENDOPYELOTOMY‏ 
32,640 إستئصال البروستاتا باستخدام الليزر CAUROL-0023 | LASER PROSTATECTOMY‏ 
15,725 شق صمام الحالب السفلى بالمنظار والليزر CAUROL-0004 | LASER URETERAL MEATOTOMY‏ 
8,845 تفتيت الحصوات بالمنظار الدرجة CAUROL-0005 | LITHOTRIPSY (GRADE A) (A)‏ 
13,760 تفتيت الحصوات بالمنظار الدرجة CAUROL-0006 | LITHOTRIPSY (GRADE B) (B)‏ 
15,725 تفتيت الحصوات بالمنظار الدرجة CAUROL-0007 | LITHOTRIPSY (GRADE C) (C)‏ 
8,845 إصلاح ثقب الإحليل السفلي المتقدم(۸۸6۳۱) CAUROM-0001 | MEATAL ADVANCEMENT GLANULAR‏ 
PLASTY (MAGPI)‏ 
شق فتحة مجرى البول الأمامية CAUROM-0002| MEATOTOMY‏ 
8,845 شق واصلاح فتحة مجرى البول الأمامية CAUROM-0003| MEATOTOMY AND MEATOPLASTY‏ 
تصوير الإحليل والمثانة أثناء CAUROM-0004| MICTURATING CYST URETHROGRAM (MCUG) Jai)‏ 
(MUG)‏ 


CAURON-0004 | NEPHROPEXY تثبيت الكلية‎ 13,760 
CAURON-0005 | NEPHROSCOPY منظار الكلية‎ 8,845 


CAURON-0006 | NEPHROSTOMY SK تركيب انبوبه‎ 13,760 


مد مس 
“a‏ مت ا 
13,760 استئصال جزيي للمثانة CAUROP-0002 | PARTIAL CYSTECTOMY‏ 
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قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAUROP-0003 | PARTIAL NEPHRECTOMY SY استتصال جزئی‎ 13,760 


CAUROP-0004 | PENILE PROSTHESIS 15,725 

18,720 استخراج حصوة من الكلية بالمنظار CAUROP-0009 | PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY‏ 

23,585 تفتيت وازالة الحصوات في الكلى من خلال الجلد + ]+ CAUROP-0008| PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY‏ 
جراحة مفتوحة (حصوة OPEN SURGERY (KIDNEY STONES) (KIL‏ 

13,760 تفتيت وازالة الحصوات في الكلى من خلال الجلد درجة | PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY‏ | 808-0006 لاض 
( 8حصوة متوسطة) GRADE B (AVERAGE STONE)‏ 

16,120 تفتيت وازالة الحصوات في الكلى من خلال الجلد درجة | CAUROP-0007 | PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY‏ 
(عحصوة كبيرة) GRADE C (LARGE STONE)‏ 

CAUROP-0010| PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY STONE 
EXTRACTION 

CAUROP-0011 | PERINEPHRIC ABSCESS DRAINAGE تصريف خراج حول الكلى‎ 6,880 

CAUROP-0012 | PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF استثصال البروستاتا بالتبخير‎ ۱ 
THE PROSTAT (PVP) 


CAUROP-0013 | POSTOPERATIVE URETHRAL توسيع مجري البول بالموسعات المعدنية‎ 3,350 
DILATATION FOR URETHRAL 
STRUCTURE USING MTL G 


CAUROP-0014| PROSTATE HYPERTHERAMIA علاج ارتفاع حرارة البروستاتا‎ 1,970 
TREATMENT 


CAUROP-0015 | PROSTATECTOMY استئصال البروستاتا‎ ۲ 


در 
ایا 
N‏ 
N‏ 
ہا 


15,725 استئصال كلي للمثانة ۳۲ ۷ CAUROR-0007 | RADICAL‏ 


CAUROR-0008 | RADICAL CYSTECTOMY & URETER استئصال كلي للمثانة & تحويل الحالب‎ 15,725 
DIVERSION 


CAUROR-0001 | RADICAL PROSTATICTOMY استتصال جذري للبروستاتا‎ 19,655 


18,720 
9,830 


شب 
UI‏ 
N‏ 
N‏ 
ہا 


CAUROR-0002 | RECTAL - BLADDER URINE DIVERSION 
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قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية Code‏ 


CAUROR-0025 | RECTOVESICAL FISTULA اصلاح ناسور بين المستقيم والمثانة‎ 
CAUROR-0003 | RECURRENT REPAIR OF URETER إصلاح متكرر للحالب‎ 15,725 
C 


N 
دم‎ 
0 
Q 
© 


دب 
ہا 
N‏ 
N‏ 
ہا 


AUROR-0004 | RECURRENT SPURAPUBIC CYSTO- 
LITHOTOMY 
CAUROR-0005 | RECURRENT UTERELITHOTOMY استخراج متكرر لحصوة من الحالب‎ 15,725 
CAUROR-0006 | RECURRENT VESICO VAGINAL FISTULA إصلاح ناصور بين المهبل والمثانة مرتجع‎ 15,725 
REPAIR 


إعادة تثبيت أنبوبة شق الكلى CAUROR-0009 | REESTABLISHMENT OF NEPHROSTOMY‏ 


دم 
w‏ 
N‏ 
0 
۵ 


دن 
w‏ 
ہیا 
0 


CAUROR-0010 | REMOVAL OF D.J. STENT D. إزالة دعامةل‎ 


CAUROR-0011| REMOVAL OF FOREIGN ۷ إزالة جسم غریب‎ 
CAUROR-0012| REMOVAL OF STAGHORN RENAL BIL استخراج حصوات مرجانية‎ 15,725 
CALCULI 
CAUROR-0014| REMOVAL OF V-SIGMOID FISTULA & إزالة ناسور بين المثانة والقولون‎ 15,725 
RESECTION 
CAUROR-0015 | RENAL CYST RESECTION استتصال كيس كلوي‎ l 
CAUROR-0017 | REPAIR OF BLADDER INJURY AFTER إصلاح إصابة بالمثانة بعد كسر الحوض‎ 
PELVIC FRACTURE 
CAUROR-0018| REPAIR OF FRACTURED PENIS إصلاح كسر بالقضيب‎ l 
CAUROR-0019 | REPAIR OF STRICTURE OF URETHRA إصلاح ضيق بالإحليل‎ 8,845 
CAUROR-0020| REPAIR OF TESTICULAR TEAR إصلاح قطع بالخصية‎ 8,845 
CAUROR-0021 | RETOGRADE PYELOGRAPHY 6,880 
CAUROR-0022 | RETROGRADE INTRA RENAL LITOTRIPSY تفتيت الحصوات داخل الكلية بالمنظار المرن‎ = 
CAUROR-0023| RETROGRADE PYELOGRAPHY 6,880 
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قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية 


CAUROS-0003 | SEMINAL ASPIRATION 3,930 


2,435 توسيع مجرى البول بالموسعات المعدنية CAUROS-0001 | SIMPLE URETHERAL DILATATION‏ 


CAUROS-0005 | SPERMATOCELE EXCISION استئصال قيلة منوية‎ 6,880 


٢ھ"‏ فتحة بالمثانة فوق العانة - تثبيت المثانة CAUROS-0006 | SPURAPUBIC PUNCTURE‏ 
13,760 التعامل مع الحصوة والتخلص منها CAUROS-0007 | STONE BASKETING & MANIPULATION‏ 
تح تفتيت حصوة من المثانة فوق العانة CAUROS-0008 | SUPRAPUBIC CYSTOLITHOTOMY‏ 
8,845 استئصال عنق المثانة عبر الإحليل CAUROT-0001| T.U.R. OF BLADDER NECK‏ 
13,760 استتصال أورام المثانة عبر الإحليل CAUROT-0002 | T.U.R. OF BLADDER TUMOURS‏ 
: استئصال البروستاتا عبر الإحليل بالمنظار CAUROT-0003 | T.U.R. OF PROSTATE‏ 
isi 3,350‏ عينة من الخصية تحت مخد ركلي CAUROT-0004 | TESTICULAR BIOPSY‏ 
CAUROT-0005 | TESTICULAR EXPLORATION1 ۰‏ 
15,725 زرع خصية صناعية CAUROT-0006 | TESTICULAR PROSTESIS IMPLANTAT ION‏ 
۱ شريط عبر عظام الحوض CAUROT-0007 | TRANS-OBTURATOR TAPE (TOT) (TOT)‏ 
3,350 أخذ عينة من البروستاتا من خلال المستقيم عن طريق CAUROT-0008 | TRANSRECTAL PROSTATIC‏ 
سونار إرشادي تحت تخدير ULTRASOUND GUIDED NEEDLE BIOPSY‏ 
تركيب doles‏ بالحالب اتجاه واحد CAUROU-0002| UNILATERAL STENTING‏ 
تحويل البول حالب - جلدي URETERO-CUTANEOUS URINE‏ | 8010-0003 نامع 
DIVERSION‏ 
f‏ استخراج الحصوة بالحالب CAUROU-0004| URETEROLITHOTOMY‏ 
فك التصاقات الحالب CAUROU-0005 | URETEROLYSIS‏ 
منظار حالب وكلى + جراحة مفتوحة (حصوة URETERORENOSCOPY + OPN SURGERY‏ | 8010-0006 نامع 
بالحالب) (URETER STONE)‏ 
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قسم المسالك البولية UROLOGY DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية 


0 
00 
OO 
0 


CAUROU-0007 | URETEROSCOPY URS 


إعادة توصيل الحالب والمثانة CAUROU-0008 | URETEROVERSICAL ANASTOMOSIS‏ 


8,845 


f 
3 


CAUROU-0010 | URETHRAL FISTULA REPAIR إصلاح ناسور إحليلي‎ ۱ 
CAUROU-0011} URETHRO ۱ ۱ ۱۲ تصویر الاحلیل والمثانة‎ 


7ِ 


CAUROU-0012 | URETHROPLASTY - ۱۷۴۱۸۶ اصلاح الاحلیل - انحراف فتحة البول لأسفل‎ i 


CAUROU-0013 | URETHROPLASTY POSTERIOR REPAIR للإحليل‎ als إصلاح‎ 


إصلاح ضیق مجری البول برقعة من الغشاء المخاطی URETHROPLASTY WITH BUCCAL‏ | 8010-0018 ناص 
المبطن للفم البروستاتا باستخدام الليزر MUCOSA‏ 


CAUROU-0014 Î URETIROSCOPIC LASER LITOTRIPSY منظار حالب لإزالة الحصوة بالليزر‎ 

8,845 استئصال دوالي الخصية CAUROV-0001| VARICOCELECTOMY‏ 

CAUROV-0002| VESICO VAGINAL FISTULA REPAIR إصلاح ناسور مهبلي مثاني‎ 13,760 

13,760 شق ضيق مجري البول بالمنظار CAUROV-0003 | VISUAL INT. URETHROTOMY‏ 

CAUROV-0004] VISUAL INT. URETHROTOMY FOR شق ضيق مجري البول بالليزر‎ 15,725 
URETHRAL STRUCTURE & USE OF LASER 

CAUROV-0005 | VISUAL LITHOLAPAXY 13,760 


دن 0 0 OO‏ 
دن 00 00 00 
ہا 00 OO‏ ۲+ 
0 0 0 صن 


00 
00 
ظط 
0 


pá 
Ko] 
N 
Q 
۵ 


دم 
لا 
N‏ 
N‏ 
زر 
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VASCULAR DEPARTMENT 
قسم جراحة الاوعية الدموية‎ 
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قسم جراحة الاوعية الدموية VASCULAR DEPARTMENT‏ 


Code | NET AT} | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


ت- 01070 _ . 9199011 سس 


C 
3 


770 
7 485 
7 100 
VASCULATURE 

C 5 


14,400 تركيب دعامة مكملة لدعامة إصلاح تمدد بالشريان AVASA-0007 | AORTIC CUFF TO EVAR‏ 
الأورطى 


ل 
۱ 
VEINS‏ 
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قسم جراحة الاوعية الدموية VASCULAR DEPARTMENT‏ 


الاسم باللغة العربية | Code | Name‏ 


ازالة انسداد من داخل الشربان السباتي ۲ CAVASC-0002 | CAROTID‏ 
قسطرة لإذابة الجلطة CAVASC-0003 | CATHETER DIRECTED THROMBOLYTIC‏ 
THERAPY‏ 


CAVASC-0004 | CONTROL OF CONTUSED SUBCLAVIAN التحكم في كدمة الشريان التحت ترقوي وتفريغ تجمع‎ 
ARTERY & EVACUATION OF دموي‎ 
HAEMATOMA 


A 
CAVASD-0003 | DIABETIC FOOT DRESSING (LARGE) غيار قدم سكري (كبير)‎ 
CAVASD-0002| DIABETIC FOOT DRESSING (SMALL) قدم سكري (صغیر)‎ SLE 
CAVASE-0001 | ۷ استئصال السدة الهوائية‎ 8,845 
CAVASE-0010| EMBOLIZATION OF ANEURYSM WITH 
FOAM/COIL 
CAVASE-0013 | ENDARTERECTOMY 
CAVASE-0014 | ENDOVASCULAR EXTRACTION OF استخراج لجسم غريب أو دعامة من وعاء دموى‎ 
FOREIGN BODY OR STENT FROM VESSEL باستخدام القسطرة التداخلية‎ 
CAVASE-0009 | ENDOVASCULAR MECHANICAL تسليك الأوعية الدموية باستخدام قسطرة نزع‎ 
THROMBECTOMY الجلطات‎ 
CAVASE-0002 | ENDOVASCULAR REPAIR OF اصلاح التمدد بالشریان الأورطي الباطني‎ 54,600 
ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM 
CAVASE-0012 | ENDOVASCULAR THORACIC AORTIC مغطاة لعلاج تمدد أو انشطار بالشريان‎ doles تركيب‎ 19,200 
REPAIR (ANEURYSM/DISSECTION) الأورطى الصدرى‎ 
CAVASE-0018 | EVACUATION OF ABSCESS 3,600 
CAVASE-0003 | EVACUATION OF HAEMATOMA (LARGE) 3,350 
CAVASE-0004| EVACUATION OF HAEMATOMA (SMALL) 1,920 
CAVASE-0005 | EXCISION OF ANUERYSM OF دموي طرفي‎ sleg استئصال تمدد في‎ 13,760 
PERIPHERAL VESSEL 
CAVASE-0006 | EXCISION OF HAEMANGIOMA استتصال ورم وعائی دموي‎ 6,880 
CAVASE-0011| EXCISION OF VASCULAR استتصال عيب خلقى بالأوعية الدمودة‎ 19,200 
MALFORMATION 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم جراحة الاوعية الدموية VASCULAR DEPARTMENT‏ 


Code | Name | الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAVASE-0007 | EXCISSION OF CAROTED BODY استئصال ورم بالجسم السباتي‎ 23,585 
TUMOUR 

CAVASE-0017| EXPLORATION OF PERIPHERAL VESSELS استكشاف على شرايين/اوردة طرفية‎ 9600 

CAVASE-0008| EXPLORATION OF WOUND 10,585 

10,800 استكشاف على الوريد الأجوف السفلى CAVASE-0016| EXPLORATION OVER IVC‏ 

استكشاف على الشربان الأورطى بالبطن أو الصدر CAVASE-0015| EXPLORATION OVER‏ 
THORACIC/ABDOMINAL AORTA‏ 

6,240 تخفيف الضغط على الانسجة او العضلات CAVASF-0004 | FASCIOTOMY‏ 

8,845 استتصال الانسداد من الشریان الفخذي CAVASF-0001| FEMORAL EMBOLECTOMY‏ 

CAVASF-0003| FOAM SCLEROTHERAPY FOR VARICOSE الحقن الرغوى بالقسطرة للدوالى للساق الواحدة‎ 11,230 
VEINS FOR ONE L. 

CAVASF-0002| FORMATION OF ARTERIO VENOUS تكوين وصلة شربانية وريدية‎ 9,360 
FISTULA 

14,400 تركيب دعامة مغطاة بالشربان الحرقفى مكملة لدعامة CAVASI-0004 | ILIAC COVERED STENT EXTENSION TO‏ 
إصلاح تمدد بالشريان الأورطى EVAR‏ 

13,760 تركيب / او ازالة فلتر في الوريد الاجوف السفلي CAVASI-0001 INSERTION / OR REMOVAL OF IVC‏ 
FILTER‏ 

CAVASI-0002| INSERTION OF PERMICATH 6,000 

CAVASI-0003 | INSERTION OF PORTACATH 6,000 

CAVASL-0005 | LIGATION /OR STRIPPING ربط / او تجريد للوريد الصاف‎ 7,800 
SAPHENOUS VEIN 

19,200 غلق ناصور بين الشربان السباق و الوريد الوحشی CAVASL-0006 | LIGATION OF CAROTID-JUGULAR‏ 
FISTULA‏ 

CAVASL-0007 | LIGATION OF MAJOR VESSEL IN NECK 10,800 

CAVASL-0001 | LIGATION OF PERFORANTUS VEIN TWO ربط دوالي الساقين‎ 9,360 
SIDE 

CAVASL-0002 | LIGATION OF PERFORATOR VEIN ONE ربط دوالي الساق‎ 6,240 
SIDE 

23,585 استئصال العصب السمبثاوي القطني CAVASL-0003 | LUMBER SYMPATHECTOMY‏ 
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قسم جراحة الاوعية الدموية VASCULAR DEPARTMENT‏ 


CAVASM-0001| MIDTARSAL AMPUTATION 

اصلاح تمدد بالشرايين الطرفية وتركيب دعامة 17 CAVASP-0008| PERIPHERAL ANEURYSM‏ 

CAVASP-0009 | PERIPHERAL ANEURYSM حقن تمدد بالشرايين الطرفية‎ 
EMBOLIZATION 

تصوير الأوعية الدمودة الطرفية CAVASP-0002 | PERIPHERAL ANGIOGRAPHY‏ 

11,795 توسيع الشريان الطرفی بالبالونة CAVASP-0003 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY‏ 

CAVASP-0004 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY WITH ONE توسيع الشريان الطرفي بالبالونة مع تركيب دعامة‎ ۱ 
STENT INSERTION 

توسيع الشريان الطرفي بالبالونة مع تركيب ثلاث CAVASP-0006 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY WITH THREE‏ 
دعامات او آکثر OR MORE STENTS INSERTION‏ 

CAVASP-0005 | PERIPHERAL ANGIOPLASTY WITH TWO توسيع الشريان الطرفي بالبالونة مع تركيب دعامتين‎ 
STENTS INSERTION 

CAVASP-0001 | PERIPHERAL BYPASS 

CAVASR-0001 | RADIO FREQUENCY ABLATION OF V.V استئصال الدوالی الوريدية بالتردد الحراري/ ليزر‎ 
BILATERAL OR LASER ABLATION للساقين‎ 

CAVASR-0002| RADIO FREQUENCY ABLATION OF V.V استئصال الدوالي الوريدية بالتردد الحراري / لیزرلساق ا‎ 
UNILATERAL OR LASER ABLATION واحدة‎ 

CAVASR-0003 | RE IMPLANTATION OF AMPUTATED زرع زراع مبتور‎ Bole] 23,585 
ARM 

CAVASR-0004 | RECURRENT SAPHENOUS VEIN ريط متكرر للوريد الصافن‎ 

CAVASR-0005 | RELEASE OF CARPAL TUNNEL تحرير عرض النفق الرسني‎ 
SYNDROME 

CAVASR-0010| REMOVAL OF INFECTED SYNTHETIC رفع شربان صناعی ملتهب‎ 
GRAFT 

6 > 
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AVASR-0006| REMOVAL OF PERMI CATH / PORTA إزالة البورتاكاث / البيرميكاث‎ 3,350 
CATH 
CAVASR-0007| REPAIR OF ARTERIAL OR VENOUS إصلاح إصابة شريانية أو وريدية‎ 
INJURY 
CAVASR-0008| REPAIR OF RADIAL ARTERY إصلاح الشریان العضدي‎ ۱ 
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المستشفن السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





قسم جراحة الاوعية الدموية VASCULAR DEPARTMENT‏ 


Code الاسم باللغة العربية‎ | Price 


CAVASS-0001 | SCLEROTHERAPY (LARGE) 3,350 

CAVASS-0007 | SCLEROTHERAPY FOR CONGENITAL حقن عيوب خلقية دمودة‎ 19,200 
VASCULAR MALFORMATION 

CAVASS-0002 | SCLEROTHERAPY FOR VARICOSE VEINS العلاج التصلبي للدوالي‎ 1,970 

CAVASS-0003 | SECONDARY SUTURES 1,290 

CAVASS-0004|SUPERFICIALIZATION OF VEIN 6,880 


CAVASS-0008 | SURGICAL EXTRACTION OF FOREIGN من وعاء‎ doles استخراج جراحى لجسم غريب أو‎ 10,800 
BODY OR STENT FROM VESSEL موى‎ 


CAVAST-0001 | THORACIC AORTIC ANEURYSM استئصال التمدد الشریانی الأورطي الصدري والزرع‎ 58,970 
EXCISION AND GRAFTING 

15,000 استئصال العصب السمبثاوي من خلال منظار صدري | CAVAST-0002 | THORACOSCOPIC SYMPATHECTOMY, V.‏ 
SURGERY‏ 


CAVAST-0004 | TOE AMPUTATION (PARTIAL) 3,350 
CAVASU-0001 | UNILATERAL STRIPPING OF VARICOSE نزع الدوالي الوريدية (جانب واحد)‎ 6,880 
VEINS 


د 
24,000 تركيب شريان صناعى بالبطن CAVASS-0006 | SURGICAL REPAIR OF AORTA WITH‏ 
SYNTHETIC GRAFT‏ 
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PACKAGE DEAL 
الصفعات الشامله‎ 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 


الصفقات الشامله 


الإجراء 
زرع نخاع ذاني 
الاتفاقية تشما 
الإقامة بحد أقصى 35 یوما للمردض 
اتعاب فريق الزرع. 
الادوية بحد اقصى 35,000 جنيه خلال ايام الاتفاقية. 


المستلزمات الطبية بحد اقصى 40,000 جنيه خلال ايام 
الاتفاقية. 


الدم ومشتقاتةبحد اقصى 20,000 جنيه خلال ايام الاتفاقية. 
تحاليل بحد اقصى 12,000 جنيه خلال ايام الاتفاقية. 
أشعات بحد اقصى 8,000 جنيه خلال ايام الاتفاقية. 


تركيب قسطرة هكمان أو بورت كاث . 

فصل خلايا الدم الجزعية من الدم بواسطة جهاز فصل الخلايا 
بحد اقصي 3 مرات. 

الاتفاقية لا تشمل 

التحضير لعملية زرع النخاع والجرعات التحضيرية قبل الزرع 
العرض علي تخصصات طبية اخرى 

العلاج الکیمائی والنوعی 

قيمة الفحوصات والادوية والمتابعة الطبية بعد الخروج 

الاقامة بالعناية المركزة 

اى استخدمات تزيد عن الحدود القصوى المبينة عالية 


الخدمة الطبية 


www.sghcairo.com 


سعر الاتفاقية 


250,000 





PACKAGE DEAL 


PROCEDURE 


BONE MARROW TRANSPLANT 


PACKAGE INCLUDES: 

ACCOMMODATION 35 DAYS FOR THE PATIENT IN THE 
TRANSPLANT UNIT 

TRANSPLANT TEAM DOCTORS FEES 


MEDICINESUP TO 35,000 DURING PKGD DAYS 


MEDICAL SUPPLISE UP TO 40,000 LE DURING PKGD 
DAYS 


BLOOD BANK UP TO OF 20,000 LE DURING PKGD DAYS 
LAB. UP TO 12,000 LE DURING PKGD DAYS 
LAB. UP TO 8,000 LE DURING PKGD DAYS 


HECKMAN OR PORT CATH CATHETER INSERTION 
SEPARATION OF STEM BLOOD CELLS FROM BLOOD BY 
A CELL SEPARATOR. 

PACKAGE DOES NOT INCLUDE 


TRANSPLANT PREPARATION 


OTHER CONSULTATIONS 

CEMOTHERAPY 

FOLLOW UP, INVESTIGATIONS AND MEDICATIONS 
AFTER DUSCHARGE . 

ICU OR CCU ACCOMMODATION 


ANY SERVICEIS EXCCEDED THE LIMITATION 


SERVICE CHARGE 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة | 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 


الصفقات الشامله 


الإجراء 


زرع نخاع من متبرع متوافق بنسبة 9650 


الاتفاقية تشمل 

الإقامة بحد أقصى 45 يوما للمريض بوحدة الزرع 

الادوية بحد اقصى 60,000 جنيه خلال ايام الاتفاقية. 
المستلزمات الطبية بحد اقصى 20,000 جنيه خلال ايام 
الاتفاقية. 

الدم ومشتقاتة بحد اقصى 0 جنيه خلال ايام 
الاتفاقية. 

تحاليل بحد اقصى 15,000 جنيه خلال ايام الاتفاقية. 
أشعات بحد اقصى 10,000 جنيه خلال ايام الاتفاقية. 


ترکیب قسطرة هکمان أو بورت کاٹ ۱ 


فصل خلايا الدم الجزعية من الدم بواسطة جهاز فصل 
الخلايا . 


الاتفاقية لا تشمل 

التحضير لعملية زرع النخاع والجرعات التحضیربة قبل 
الزرع 

العرض علي تخصصات طبية اخری 

العلاج الکیمائی والنوعی 


قيمة الفحوصات والادوية والمتابعة الطبیة‌بعد الخروج 
الاقامة بالعناية المركزة 
اى استخدمات تزيد عن الحدود القصوى المبينة عالية 


الخدمة الطبية 
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سعر الاتفاقية 


450,000 
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PACKAGE DEAL 


PROCEDURE 


BONE MARROW TRANSPLANT FROM 
A 50% COMPATIBLE DONOR 


PACKAGE INCLUDES: 

ACCOMMODATION 45 DAYS FOR THE PATIENT IN 
THE TRANSPLANT UNIT 

TRANSPLANT TEAM DOCTORS FEES 


MEDICINESUP TO 50,000 DURING PKGD DAYS 


MEDICAL SUPPLISE UP TO 20,000 LE DURING 
PKGD DAYS 

BLOOD BANK UP TO OF 25,000 LE DURING PKGD 
DAYS 


LAB. UP TO 15,000 LE DURING PKGD DAYS 
X-RAYS,UP TO 10,000 LE DURING PKGD DAYS 


HECKMAN OR PORT CATH CATHETER INSERTION 


SEPARATION OF STEM BLOOD CELLS FROM 
BLOOD BY A CELL SEPARATOR. 


PACKAGE NOT INCLUDE 
TRANSPLANT PREPARATION 


OTHER CONSULTATIONS 
CEMOTHERAPY 

FOLLOW UP, INVESTIGATIONS AND 
MEDICATIONS AFTER DUSCHARGE . 
ICU OR CCU ACCOMMODATION 


ANY SERVICEIS EXCCEDED THE LIMITATION 


SERVICE CHARGE 
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| المستشفى السعودي الألماني القاهرة‎ 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 


الصفقات الشامله 


الوجراء 


جراحة القلب الفتوح لتغییر الشرایین او الصمامات 


الاتفاقية تشمل 

الاقامة بحد آقصی 45 یوما للمريض بوحدة الزرع 
اتعاب اطباء فریق الزرع. 

الادوية بحد اقصی 50,000 جنیه خلال ايام الاتفاقية. 
المستلزمات الطبية بحد اقصی 25,000 جنیه خلال ایام 
الاتفاقية. 

الدم ومشتقاتة بحد اقصی 25,000 جنیه خلال ایام 
الاتفاقية. 

تحالیل بحد اقصی 12,000 جنیه خلال ايام الاتفاقية. 
آشعات حد اقصی 8,000 جنیه خلال ایام الاتفاقية. 
ترکیب قسطرة هعمان أو بورت کاٹ ۲ 

فصل خلایا الدم الجزعية من الدم بواسطة جهاز فصل 
الخلایا . 


الاتفاقية لا تشمل 

التحضیر لعملية زرع النخاع والجرعات التحضيربة قبل 
الزرع 

العرض علي تخصصات طبية اخری 

العلاج الکیمائی والنوی 

قيمة الفحوصات والادوبة والمتابعة الطبيةبعد الخروج 
الاقامة بالعناية المرکزة 

ای استخدمات تزید عن الحدود القصوی المبينة عالية 


الخدمة الطبية 


سعر الاتفاقية 


350,000 
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PACKAGE DEAL 


PROCEDURE 


OPEN HEART FOR CABG OR VALVS 


PACKAGE INCLUDES: 
ACCOMMODATION 45 DAYS FOR THE 
PATIENT IN THE TRANSPLANT UNIT 
TRANSPLANT TEAM DOCTORS FEES 


MEDICINESUP TO 50,000 DURING PKGD DAYS 


MEDICAL SUPPLISE UP TO 25,000 LE DURING 
PKGD DAYS 

BLOOD BANK UP TO OF 25,000 LE DURING 
PKGD DAYS 


X-RAYS,UP TO 12,000 LE DURING PKGD DAYS 


LAB. UP TO 8,000 LE DURING PKGD DAYS 
HECKMAN OR PORT CATH CATHETER 
INSERTION 

SEPARATION OF STEM BLOOD CELLS FROM 
BLOOD BY A CELL SEPARATOR. 


PACKAGE NOT INCLUDE 
TRANSPLANT PREPARATION 


OTHER CONSULTATIONS 
CEMOTHERAPY 

FOLLOW UP, INVESTIGATIONS AND 
MEDICATIONS AFTER DUSCHARGE . 
ICU OR CCU ACCOMMODATION 


ANY SERVICEIS EXCCEDED THE LIMITATION 
SERVICE CHARGE 


وق حالة اجراء تغيير للشرايين والصمامات ف نفس الوقت يضاف %50 من قيمة الاتفاقية مع بقاء نفس الشروط 
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الصفقات الشامله 


الإجراء الجراحى 


زراعة قوقعة 


الاتفاقية تہ 

اقامة بغرفة مفردة لمدة يوم واحد 
فتح غرفة العمليات 

مستلزمات بحد اقصي 8000 

ادوية بحد اقصي 1000 

اتعاب الجراح والمساعدين 20,000 
اتعاب التخدير 

نسبة الخدمة 

الاتفاقية لا تشمل 

اى اقامات زائدة 

قيمة اى جراحات او اجراءات تداخلية 
العرض على اي تخصصات اخرى 
تطعيم الالتهاب السحاني قبل العملية 


نسبة الخدمة على مايزيد عن الاتفاقية 


www.sghcairo.com 


المستش فی السعودي الألماني القاهرة | 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 





PACKAGE DEAL 


Surgical Procedure سعر الاتفاقية‎ 


COCHLEAR IMPLANT 50,000 


PACKAGE INCLUDES: 

ACCOMMODATION IN SINGLE ROOM UP TO 
ONE DAY 

OPERATIONS ROOM FEE 

MEDICAL SUPPLIES UP TO 8,000 LE 
PHARMACY UP TO 1,000 LE 

SURGEONS & ASSISTANT FEES 20,000 LE 
ANESTHESIA FEES 

SERVICE CHARGE 


PACKAGE DOES NOT INCLUDE 
ANY EXTRA DAYS 
COCHLEAR PRICE 


ANY OTHER SURGERY , PROCEDURE OR 
INTERVENTION 

ANY OTHER CONSULTATIONS 
MENINGITIS VACCINATION BEFORE THE 
OPERATION 


SERVICE CHARGE FOR ANY EXCEEDED 


Issue 2020\2021 457 








المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
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الصمقات الشاملة PACKAGE DEAL‏ 
الإجراء الجراحی سعر الاتفاقية Surgical Procedure‏ 
زراعة الكبد 450,000 Liver Transplantation‏ 
الاتفاقية نہ PACKAGE INCLUDES‏ 
الاقامة بحد اقصى 15 يوم بالغرفة للمستقبل و7 يوم بالغرفة للمتبرع ACCOMMODATION UP TO 15 DAYS FOR RECIPIANT‏ 


AND 7 DAYS FOR DONAR IN WARD 


الاقامة بحد اقصى 6 يوم بالرعاية المركزة للمستقبل و 3 يوم بالرعاية 


ACCOMMODATION UP TO 6 DAYS FOR RECIPIANT 
المركزة للمتبرع‎ 


AND 3 DAYS FOR DONAR IN ICU 


المستلزمات الطبية للمستقبل والمة al‏ 
امد بل والمتبرع بحد اقصی 100,000 جنیه MEDICAL SUPPLIES UP TO 100,000 LE FOR BOTH‏ 


SURGEONS AND HEPATOLOGISTS TEEM FEES اتعاب الفريق الطبى خلال فترة الاقامة المحددة بالاتفاقية‎ 
DURING PACKAGE ACCOMMODATION DAYS. 


اتعاب فرىق التخدیر للمستقيل والمۃ ة واحدة 
ب فریق التخدیر بل والمتبرع ولمرة واحدة ANATHEATHEA TEAM DURING PACKAGE DAYS‏ 


استخدام غرفة العملیات بدون حد اقصی للزراعة للمستقبل والمتبرع 
ولمرة واحدة OPERATIONS ROOM FEE‏ 


خدمات المعمل بحداة نيه للمستقيل والمۃ 
ا بحد اقصى 60,000 جنيه بل والمتبرع LABORATORY SERVICES UP TO 60,000 LE FOR BOTH‏ 


خدمات الاشعة بحد اڈ جنيه للمستقبل والمت 
ate‏ وی OOD‏ ہشیت بل والمتبرع RADIOLOGY SERVICES UP TO 40,000 LE FOR BOTH‏ 


الادوںة بحد اة جنيه للمستقیل والمت 
دوية بحد اقصی 80,000 جني بل والمتبرع PHARMACY UP TO 80,000LE FOR BOTH‏ 


خدمات بنك الدم وتحاليلة بحد اقصى 12,000 للمستقبل والمتبرع 


نسبة الخدمة 


BLOOD BANK UP TO 12,000 LE 


FOLLOW UP IN OUTPATIENT FOR RECIPIENT AND 
DONOR FOR 60 DAYS FROM THE DAY OF 
DISCHARGE. 


متابعة المريض والمتبرع بواسطة الكشف الطبى فقط بالعيادة 
الخارجية لمدة 60 يوم من تاريخ الخروج 
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المستش فی السعودي الألماني القاهرة 
SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO‏ 


الصفقات الشامله 


الإجراء الجراحى 


زراعة الكبد 


الاتفاقية لا تشمل 


اى استخدمات تزيد عن الحدود القصوى المبينة عالية 


قيمة الفحوصات والادوية اللازمة للمتابعة الدوریة بعد الخروج 


الايام الزائدة عن الايام المحددة بالاتفاقية بمشتملاتها 


الفحوصات السابقة لإجراء الزراعة 
الادویة الخاصة بمرضى فيروس (ب) 


قيمة اى جراحات او اجراءات تداخلية اخرى مثل مناظير القنوات 
المرارية / قساطرالقلب/ جراحةالاسنان و خلافه 


نسبة الخدمة على مايزيد عن الاتفاقية 


www.sghcairo.com 


سعر الاتفاقية 


450,000 


459 





PACKAGE DEAL 


Surgical Procedure 


Liver Transplantation 


PACKAGE DOES NOT INCLUDE 


ANY SERVICEIS EXCCEDED THE LIMITATION 


FOLLOW UP INVESTIGATIONS AND MEDICATIONS. 


ADDITIONAL ACCOMMODATION DAYS OVER THE 
DEFINED NUMBER OF DAYS AND ITS RELATED 
SERVICES. 

PRE- OPERATIVE INVESTIGATIONS 


HEPATITIS B MEDICATIONS FOR PATIENT WITH 
HEPATITIS B 


SURGERIES NOT RELATED TO THE LIVER 
TRANSPLANTATION SUCH AS: CARDIOLOGY, 
CARDIAC, ENT....... 


SERVICE CHARGE 
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الصفقات الشامله 


الإجراء الجراحی 


القلب المفتوح 
اتعاب الجراح 


الاتفاقية تشمل 
الاقامه لمدة خمسة ايام بالادوار 


الاقامه لمدة يومان فى غرفه الرعايه مركزه 

اتعاب استشاري التخدير 

اتعاب المساعدين 

الاشراف الطبى 

فتح غرفه العمليات لمرة واحدة فقط 

رسوم غرفة الافاقة 

مستلزمات طبيه بحد اقصي 25,000 خلال فترة 
الاتفاقية 

igol‏ بحد اقصى 7,000 خلال فترة الاتفاقية 
التحاليل الطبية بحد اقصى 8,000 خلال فترة 
الاتفاقية 

خدمات قسم القلب بحد اقصى 2,000 خلال فترة 
الاتفاقية 

خدمات الاشعة بحد اقصى 3,000 خلال فترة 
الاتفاقية 

العلاج الطبيي خلال فترة الاتفاقية 


الاتفاقية لا تشمل 
بنك الدم 
الصمامات والحلقات ,والرقع والباسات ( الاضافات 
الصناعیه) 


تکالیف جهاز بالونه اورطیه 
البالونه الاورطیه و القسطرة 


يضاف 20 % لسعر الاتفاقية واتعاب الجراح 
للحالات الاتية 


ضعف عضلة القلب والاحتیاج لترکیب بالون 
المریض قد قام بعملية قلب مفتوح سابقة 
عمر المریض تجاوز الستین عاما 

يضاف 30 96 لسعر الاتفاقية واتعاب الجراح 
للحالات الاتبة 

اعادة الفتح OY‏ سبب خلال فترة الاتفاقية 


التدخلات المحدودة 
استخدام المناظیر 


www.sghcairo.com 
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PACKAGE DEAL 


SURGICAL PROCEDURE Double Room | SINGLE ROOM SUITE 


100,000 120,000 
25,000 30,000 


460 


OPEN HEART, ON PUMP 90,000 
PHYSICIAN CHARGES 25,000 


PACKAGE INCLUDES 


ACCOMMODATION FOR FIVE DAYS IN 
WARD 

ACCOMMODATION FOR TWO DAYS IN 
ICU 

ANAETHESEIA FEE 

ASSISTANS FEE 

MEDICAL SUPERVISION 

OPERATION ROOM CHARGES FOR ONE 
TIME ONLY 

RECOVERY ROOM 


MEDICAL SUPPLIES UP TO 25,000 LE 
PHARMACY UP TO 7,000 LE 
LABORATORY TESTS UP TO 8,000 LE 


CARDIOLOGY DEPARTMENT SERVICE UP 
TO 2,000 LE 


RADIOLOGY SERVICES UP TO 3,000 LE 
PHYSIOTHERAPY 


PACKAGE DOES NOT INCLUDE 


BLOOD BANK 
VALVES, RINGS AND ARTIFICIAL GRAFTS 


CHARGES OF IABP MACHINE 
AORTIC BALLOON AND CATHETER 


IN CASE OF THE FOLLOWING 
CONDITIONS THE PKGD & SURGEON 
FEE WILL INCREASE 20% 


CRITICAL CASES AS THE SURGEON 
ESTIMATION 

WEAKNESS OF MYOCARDIUM AND 
NEED TO BALLOON 

THE PATIENT HAS PREVIOUS OPEN 
HEART SURGERY 

THE PATIENT AGE IS ABOVE 60 YEARS 


IN CASE OF THE FOLLOWING 
CONDITIONS THE PKGD & SURGEON 
FEE WILL INCREASE 30% 


REOPEN DURING PKGD LOS 
MINIMUM INVASEVE 
ENDOSCOPIC USES 
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المستشفىن السعودى الألمانی القاهرة | 


SAUDI GERMAN HOSPITAL CAIRO 
الصفعات الشاملة‎ 
الإجراء الجراحى سعر الاتفاقية‎ 
150,000 زراعة کي‎ 
الاتفاقية تہ‎ 


اتعاب الطاقم الجراحی والمساعدين 20,000 جم 
اتعاب الطاقم الباطنى 10,000 جم 

اتعاب طاقم التخدير 

غرفة العمليات 

غرفة الافاقة 


الاقامه لمدة عشرة ايام فى غرفه العزل للمستقبل 


الاقامه لمدة ثلاثة ايام فى غرفه مزدوجة للمتبرع 
مستلزمات طبيه بحد اقصى 25,000 جم 

ادوية بحد اقصى 27,000 جم 

معمل بحد اقصى 5,000 جم 

الاشعات والموجات الصوتيه بحد اقصى 3,500 جم 
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PACKAGE DEAL 


Surgical Procedure 
Renal Transplantation 


PACKAGE INCLUDES: 
SURGEONS & ASSISTANT FEES 20,000 LE 
NEPHROLOGISTS FEES 10,000 LE 


ANESTHESIA FEES 

OPERATIONS ROOM 

RECOVERY ROOM 
ACCOMMODATION FOR TEN DAYS IN 
ISOLATION ROOM FOR RECIPIENT 
ACCOMMODATION FOR THREE DAYS IN 
DOUBLE ROOM FOR DONOR 
MEDICAL SUPPLIES UP TO 25,000 LE 
PHARMACY UP TO 27,000 LE 
LABORATORY UP TO 5,000 LE 
RADIOLOGY 3,500 LE 


CARDIOLOGY DEPARTMENT SERVICE UP TO 


قسم القلب بحد اقصى 1,500 جم 
بنك الدم بحد اقصى 5,000 جم 
نسبة الخدمة 


الاتفاقية لا تشمل 
اى استخدمات تزيد عن الحدود القصوى المبينة عالية 


قيمة الفحوصات والادوبة اللازمة للمتابعة الدورية بعد 
الخروج 


1500 LE 
BLOOD SERVICES UP TO 5,000 LE 
SERVICE CHARGE 


PACKAGE DOES NOT INCLUDE 


ANY SERVICEIS EXCCEDED THE LIMITATION 


FOLLOW UP INVESTIGATIONS AND 
MEDICATIONS. 


ADDITIONAL ACCOMMODATION DAYS OVER 


الايام الزائدة عن الايام المحددة بالاتفاقية بمشتملاتها 


الفحوصات السابقة لاجراء الزراعة 
الاقامة بوحدة العناية او الرعاية المركزة 


قيمة اى جراحات او اجراءات تداخلية اخرى مثل مناظير 


THE DEFINED NUMBER OF DAYS AND ITS 
RELATED SERVICES. 


PRE- OPERATIVE INVESTIGATIONS 


ICU OR CCU 


SURGERIES NOT RELATED TO THE LIVER 


القنوات المرارية / قساطرالقلب/ جراحةالاسنان و خلافه TRANSPLANTATION SUCH AS: CARDIOLOGY,‏ 


نسبة الخدمة على مايزيد عن الاتفاقية 


461 www.sghcairo.com 


CARDIAC, ENT....... 
SERVICE CHARGE FOR ANY EXCEEDED 
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نحن بعون الله نرعاكم 


SAUDI 
GERMAN 
HOSPITAL 
CAIRO 
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